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北京 京城 压缩 机 有 限 公 司 是 北京 京城 机 电 控 股 有 限 责任 公司 旗下 全 资 控股 的 高 
新 技术 国有 企业 ， 系 中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 和 压缩 机 分 会 常务 副 理 事 单位 。 


京城 压缩 机 享有 良好 的 市 场 信誉 和 明显 的 在 位 优势 ， 具 有 进出 口 企业 资格 、 民 
用 核 安全 机 械 设 备 设计 /制造 许可 、 压 力 容器 设计 和 制造 许可 、 全 国 工业 产品 ( 空气 
压缩 机 ) 生产 许可 等 资质 ， 并 通过 三 体系 国家 标准 认证 。 公 司 在 压缩 机 设计 、 制 
造 方面 经 验 丰富 ， 生 产 的 “天 坛 ” 牌 压缩 机 被 广泛 应 用 于 石油 化 工 、 气 体 、 国 防 
科技 、 钢 铁 冶 金 、 煤 炭 矿 山 、 医 药 、 航 空 航天 、 国 防 军 工 、 科 研 、 核 电 等 多 个 领 
域 。 


多 年 来 为 国内 外 已 建 、 在 建 核电 站 提供 近 百 台 满足 核电 技术 、 安 全 要 求 的 隔膜 
压缩 机 ， 产品 大 量 出 口 至 世界 多 个 国家 。 京 城 压缩 机 是 全 球 著名 的 气体 公司 如 液 
空 、 林 德 、AP 等 公司 的 长 期 合作 伙伴 ， 为 其 提供 气体 缸 充 用 隔膜 压缩 机 。 产 品 可 
压缩 氧气、 氧气 、 煤 气 、 石 油气 、 天 然 气 、 氮 气 、 氨 气 、 氧 甲烷 、H,S 等 各 类 工艺 
气体 。 
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国内 隔膜 压缩 机 行业 标准 JB/T6905 一 2004《 隔 膜 压缩 
机 》、JB/T 12566 一 2015《 核 电 用 隔膜 压缩 机 技术 条 件 》 均 为 
京城 压缩 机 制定 或 修订 。 正 在 制定 的 标准 有 : NB/T20143- 
《 核 空气 与 气体 处 理 规范 工艺 气体 处 理 第 4 部 分 : 压缩 机 》。 


公司 拥有 多 所 盖 的 隔膜 式 压缩 机 集成 红 体 部 件 发 明 专利 、 
隔膜 压缩 机 向 体 油 压 调 节 装 置 等 实用 新 型 专利 31 项 、 隔 膜 压 缩 
机 缸 体 部 件 分 析 系 统 等 8 项 软件 著作 权 。 公 司 拥有 G1 ~ G8 全 系 
列 隔 膜 式 压缩 机 技术 ， 可 覆盖 所 有 隔膜 式 压缩 机 适用 的 领域 。 
研发 的 GD4 系 列 隔膜 压缩 机 荣获 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 
奖 。 公 司 是 全 球 率先 拥有 通过 实验 验证 的 超大 型 GD8(250kN 活 
塞 力 ) 隔 膜 压缩 机 的 制造 商 。 


公司 承接 了 国家 载 人 航天 项 目地 面 保 障 系统 用 氧气 、 氮 气 
隔膜 压缩 机 的 研发 ， 有 力 地 保证 了 神州 系列 飞船 的 顺利 发 射 、 
运行 。 公 司 承 接 的 国家 科技 重大 专项 高 温 气 冷 堆 核电 站 氢气 辅 
助 系统 压缩 机 研发 项 目 已 顺利 完成 ， 并 已 应 用 到 高 温 气 冷 堆 示 
范 电站 中 ， 设 备 完全 满足 了 核 岛 氢气 辅助 系统 的 各 项 要 求 。 
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宽敞 明亮 的 装配 车 间 


公司 研发 制造 的 45MPa 高 压 氮气 压缩 机 成 功 应 用 于 海南 发 射 场 
地 面 保障 系统 中 ， 全 力 保证 长 征 五 号 系列 火箭 的 正常 发 射 。 公 
司 研发 的 空间 站 用 微型 隔膜 压缩 机 技术 已 应 用 于 空间 站 燃料 补 
加 系统 中 ， 满 足 了 特殊 环境 下 的 使 用 需求 。 


公司 将 通过 混合 所 有 制 改革 ， 引 入 民营 资本 ， 推 行 员 工 持 

股 ， 转 变 机 制 ， 激 发 活力 ， 成 为 国际 领先 的 往复 式 压 缩 机 设 

计 、 生 产 和 供应 商 。 我 们 将 一 如 既往 地 秉承 “崇尚 品牌 、 追 求 

卓越 ”的 经 营 理念 ， 发 扬 “ 产 品 即 是 作品 ， 作 品 即 是 人 品 ” 和 

“一 次 把 事情 做 好 ”的 荣辱 观 和 质量 观 ， 用 专业 技术 为 客户 提 
供 最 优质 的 产品 与 服务 。 
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升华 自我 ， 共享 未 来 i \ ， 创建 卓越 精 喘 团队 | 


上 海 阿波 罗 机 械 股份 有 限 公司 成 立 于 2001 年 ， 是 上 海 市 高 新 技术 企业 。 现 有 专业 的 核 泵 
及 核电 非 标 设备 开发 、 设 计 、 制 造 团队 420 余 人 。 经 过 多 年 持续 不 断 的 努力 ， 公 司 已 发 展 为 
核电 全 产业 链 、 全 生命 周期 高 端 装 备 及 石油 、 石 化 高 端 装备 产品 供应 服务 商 ， 是 国内 具备 同 
时 供应 所 有 核 二 、 三 级 泵 及 重要 非 核 级 泵 产品 及 服务 能 力 的 企业 ， 核 电 类 业务 占 98.8%。 核 
电站 25 项 关键 设备 中 有 12 项 为 泵 产品 ,APOLLO 已 通过 其 中 11 项 泵 产品 的 国家 相关 鉴定 。 





地 址 : 上 海 市 奉贤 区 南 桥 镇 亿 松 路 555 号 
邮编 : 201401 

电话 : 021-67159999 

传真 : 021-67158001 

E-mail : ljq@apollopump.com 

网 址 : www.apollopump.com 


打造 百年 盛世 吊牌 


O 国内 具备 同时 供应 所 有 核 二 、 三 级 各 及 重要 非 核 级 泵 产品 及 服务 能 力 的 企业 
O 核电 乏 燃 料 贮存 、 运 输 、 后 处 理 以 及 新 燃料 运输 全 产业 链 的 设备 供应 

O 核电 泵 技术 服务 、 在 线 监测 、 维 护 的 方案 提供 

O 火电 、 石 油 、 石 化 高 端 泵 产品 及 服务 
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石家庄 强大 泵 业 集团 有 限 责任 公司 是 由 石家庄 泵 业 集团 有 限 责任 公司 改制 而 成 
的 民营 公司 ， 其 前 身 是 石家庄 恒 大 铁 工厂 ; 1954 年 更 名 为 石家庄 市 铁 工厂 ，1955 
年 开始 生产 水 泵 ，1964 年 4 月 改称 第 一 机 械 工业 部 石家庄 水 泵 三; 1972 年 1 月 更 名 
为 河北 省 石家庄 水 泵 三; 2000 年 4 月 改制 为 石家庄 泵 业 集 团 有 限 责任 公司 ; 2006 
年 3 月 改制 为 石家庄 强大 有 泵 业 集团 有 限 责 任 公司 。2016 年 6 月 ， 集 团 公司 对 股权 、 
机 构 、 人 员 、 资 产 进行 了 重组 整合 ， 整 合 后 的 新 公司 股权 结构 明晰 、 管 理 架 构 精 
干 、 人 员 配 置 高 效 、 资 产 管理 统一 。 重 组 整合 为 公司 注入 了 强大 的 资金 支持 ,激发 
了 公司 的 经 营 活力 。 同 时 ， 企 业 为 适应 环保 和 发 展 要 求 ， 正 在 实施 搬迁 计划 ， 这 些 
都 为 公司 的 长 远 发 展 莫 定 了 坚实 的 基础 。 

展望 未 来 ， 公 司 将 站 在 新 的 起 跑 线 上 ， 抓 住 契机 ， 轻 装 上 阵 ， 以 雄厚 的 研发 能 
力 、 先 进 的 技术 装备 、 可 靠 的 产品 质量 、 创 新 的 经 营 理念 ， 依 托 新 厂区 ， 打 造 全 国 
大 型 的 潮 浆 泵 、 污 水 泵 、 潜 水 录 、 清 水 泵 制造 及 物流 集散 基地 。 不 断 适 应 市 场 需求 
变化 及 行业 未 来 发 展 方向 ， 以 一 流 的 产品 、 一 流 的 服务 、 良 好 的 信誉 和 饱满 的 热情 
回报 广大 用 户 。 

石家庄 强大 有 泵 业 集团 有 限 责任 公司 是 全 国 大 型 的 集 科研 、 设 计 、 制 造 于 一 体 的 
WAR. KR, KR, AW LR, ARR. BURRS tE, A 
生产 耐 磨 阀门 、 膜 片 联 轴 器 、 旋 流 器 、 控 制 柜 等 系列 配套 产品 ， 年 生产 能 力 10000 
(8), ZAS. TW, BA, RR. FR. KAS. IMR LIE. 15 
KARIE., WSHE, KATE, RAR. AHL, 2USPR Sites 
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强 大 SGRABKRLER AREA 
NGDA Shijiazhuang Kingda Pump Group Co., H 





KSH 系 列 渣 浆 泵 













山东 潍坊 电厂 2X30 万 kW i 
机 组 600X 一 TLR 型 脱硫 泵 使 用 现场 | MT 
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华能 威海 电厂 2X30 万 kW 机 组 
海水 脱硫 系统 1200VXL 海 水 循环 有 泵 


R550KSH-X 大 型 渣 浆 泵 
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中 核 科 技 


流 / 体 / 控 / 制 / 安 /全 /的 / 守 / 护 /者 
国内 领先 国际 一 流 的 流体 控制 设备 集成 供应 商 


地 址 : 江苏 省 苏州 市 新 : 0512-67533655 66672570 
传真 : 0512-67532587 67511301 http://www.chinasufa.com 
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四 川 空 分 设备 (A) 有 限 责任 公司 [ 简称 ( 集团 ) 公司 ] 位 于 成 都 市 天 府 新 区 ， 是 以 低温 技术 为 核心 的 国家 高 新 技术 企 : 
扩大 ， 目 前 拥有 全 资 及 控股 子 公 司 21 个 、 参 股 企业 7 个 ， 总 资产 超过 50 亿 元 ， 年 销售 收入 30 多 亿 元 。 

(SA) 公司 下 辖 低温 技术 研究 院 、 工 程 、 低 温 装备 、 工 业 气 体 和 通用 机 械 五 大 板块 。 工 程 板 块 包括 空气 分 离 的 成 套 设备 
调试 ; 制造 业 板 块 包括 板 翅 式 换 热 器 、 低 温 液体 储 运 设备 、 以 透 平 膨胀 机 为 主 的 低温 机 械 、 铝 制 塔 器 与 各 类 钢 制 压力 容器 、 气 人 
中 供 氧 装置 和 中 心 吸引 装置 等 ， 装 备 制 造 基地 分 布 在 四 川 、 浙 江 和 广东 等 省 区 ; 工业 气体 板块 包括 空气 制品 ( 氧 、 氮 、 握 等 ) 以 

(SA) 公司 的 装备 制造 和 工程 服务 于 钢铁 、 有 色 冶 金 、 煤 化 工 、 石 油 化 工 、 能 源 、 电 子 、 航 空 航天 等 领域 。52 年 来 ， 已 : 
65 项 ， 达 到 国际 先进 水 平 的 产品 14 项 ， 拥 有 国家 专利 71 项 。 公 司 通过 并 长 期 保持 了 ISO9001 质 量 管理 体系 有 效 运行 和 持续 改 
ASME 授 权证 书 和 U、U2 钢 印 以 及 欧盟 CE 认证 ， 为 公司 的 产品 质量 提供 了 可 靠 保 证 。 

(集团 ) 公司 外 销 的 低温 设备 和 承建 的 工程 项 目 遍 及 欧洲 、 南 美洲 、 中 东 、 南 亚 、 东 南亚 、 非 洲 等 30 多 个 国家 和 地 区 。 公 

2017 年 ， 四 川 空 分 集团 实现 利润 2.5 亿 元 ， 上 缴 各 项 税金 1.4 亿 元 。 公 司 的 空气 分 离 设 备 、 天 然 气 液化 设备 、 低 温 液体 贮 
业 、 国 家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 、 四 川 省 百 强 企业 、 省 级 技术 中 心 、 四 川 省 知识 产权 优势 培育 企业 、 四 川 省 高 新 技术 产业 化 
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本 书 主要 内 容 包括 综述 、 大 事 记 、 专 文 、 行 业 概况 、 人 物 、 企 业 概 况 、 
统计 资料 、 产 品 与 项 目 和 附录 等 栏目 ， 集 中 反映 
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2017 年 通用 机 械 行 业 的 




















本 书 主要 发 行 对 象 为 政府 决策 机 构 、 机 械 工业 相关 企业 决策 者 和 从 
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发 行 部 调换 


记载 了 7 泵 、 风 机 、 阀 门 、 压 缩 机 、 干 燥 设 备 、 减 变速 机 、 
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特约 顾问 单位 特约 顾问 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 戴 继 双 
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石家庄 强大 和 泵 业 集 团 有 限 责 任 公司 杨 文 
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北京 新 安 特 风机 有 限 公 司 李 四 军 
林 德 工程 (杭州 ) 有 限 公司 查 文 杰 
北京 北 仪 优 成 真空 技术 有 限 公司 is Bil 
浙江 亿 利 达 风 机 股份 有 限 公司 章 启 忠 
液化 空气 〈 杭 州 ) 有 限 公司 东 绍 义 
淄博 真空 设备 广 有 限 公司 BRK 
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2017 年 ， 通 用 机 械 行业 得 益 于 国家 经 济 总 量 平稳 增长 、 经 济 结构 不 断 优 
化 的 良好 发 展 环 境 ， 面 对 新 常态 ， 紧 跟 国家 供给 侧 改 革 的 步伐 , 主 营 业务 收入 、 
工业 增加 值 、 利 润 总 额 都 较 上 年 呈现 出 了 较 高 速 的 增长 。 通 用 机 械 行业 结构 调 
整 、 转 型 升级 持续 推进 ， 产 品 向 高 端 和 高 品质 转型 ， 并 取得 新 成 果 。 

2017 年 ， 通 用 机 械 行业 规模 以 上 企业 5 442 家 ， 拥 有 总 资产 8 839. 4 亿 元 ， 
同比 增长 7. 98%; 实现 主 营 业务 收入 9 696.6 亿 元 ， 同 比 增长 9. 84%， 实 现 利 
润 总 额 665.4 亿 元 ， 同 比 增长 15. 1%; 完成 出 口交 货 值 1 078. 2 亿 元 ， 同 比 增 
K 11.51%. 

2017 年 , 通用 机 械 行业 重大 技术 装备 取得 新 成 果 , 诸多 国产 装备 投入 使 用 。 
为 煤化 工 配套 的 10 万 m/h 空 分 装置 及 空气 压缩 机 组 已 投入 运行 并 通过 国家 鉴 
定 验 收 ; 我 国 首 套 120 万 t/a 乙烯 装置 用 离心 压缩 机 全 面 实现 国产 化 ;核电 关 
键 阀门 爆破 阀 已 完成 鉴定 。 与 此 同时 ， 国 际 市 场 开拓 成 果 显著 ， 产 业 多 元 化 发 
展 取得 一 定 成 绩 。 

中 国 通用 机 械 工业 协会 与 中 国 机 械 工 业 年 鉴 编辑 委员 会 希望 通过 《中 国 
通用 机 械 工业 年 鉴 》， 系 统 、 广 泛 地 宣传 通用 机 械 行业 在 转型 升级 、 高 端 制造 、 
“两 化 融合 ”以 及 推进 重大 技术 装备 国产 化 等 方面 取得 的 成 就 ， 展 望 行业 由 大 
到 强 的 发 展 前 景 ， 进 一 步 促进 行业 的 技术 进步 和 经 济 可 持续 发 展 。 

在 《中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 》2018 年 版 的 编撰 过 程 中 ， 得 到 了 通用 机 械 
行业 各 有 关 企 事业 单位 和 相关 用 户 的 大 力 支 持 ， 中 国 通用 机 械 工业 协会 与 中 医 
机 械 工 业 年 鉴 编辑 委 员 会 在 此 表示 衷心 的 感谢 ， 并 将 一 如 既往 地 为 各 界 朋 友 提 
供 真 诚 的 服务 。 































































































































































































































































































































































































中 国 通用 机 械 工业 协会 会 长 
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北京 京城 压缩 机 有 限 公司 
上 海 阿 波 罗 机 械 股份 有 限 公司 
ARE TK FR ER AA PR SAEZ 
PIZI VB SE BLS ARE A BL ZS 
四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 公司 
上 海 电 气 鼓 风机 三 有 限 公司 
锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 
大 连 斯 频 德 环境 设备 有 限 公 司 
上 海 凯 朱 泵 业 《〈 人 集团) 有限 公司 
林 德 工程 (杭州 ) 有限 公司 









































































































































































































































企业 风采 


上 海 电气 阀门 有 限 公司 

浙江 良 精 阀 门 有 限 公司 

液化 空气 (杭州) 有限 公司 
上 海 凯 士 比 泵 有 限 公司 

上 海 连 成 (集团 ) 有 限 公司 
FETE BEB GEIR A BR ZS 
烟台 恒 邦 泵 业 有 限 公 司 

淄博 真空 设备 三 有 限 公 司 
北京 北 仪 优 成 真空 技术 有 限 公 司 
浙江 亿 利 达 风 机 股份 有 限 公 司 
北京 新 安 特 风 机 有 限 公司 
























































精品 之 窗 





浙江 盾 安 智 控 科技 股份 有 限 公 司 
EIRE (集团 ) 有 限 公司 
林 德 工程 (杭州) 有 限 公司 


















































B2 ~ B5 
B6 ~ B7 
B8 


高 端 访谈 





1 开拓 创新 ”做 世界 一 流 空 分 设备 制造 商 

访 杭 州 杭 氧 股份 有 限 公司 董 事 长 蒋 明 C2 ~ C7 

2 杭 氧 大 事件 C8 ~ C10 

3 秉承 技术 优势 ”创新 与 可 持续 发 展 并 举 
一 一 访 液化 空气 工程 与 制造 中 国 区 总 经 理 艾 穆 宁 Cll ~ C12 



































” 原 上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 
” ”上 海 电气 鼓风机 厂 有 限 公司 
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上 海 电气 SHANGHAI ELECTRIC BLOWER WORKS CO.LID. 





主 氨 风机 


高 温 气 冷 堆 核 电站 是 我 国 具 有 自主 知识 产权 、 掌 握 核 心 技 术 的 第 四 代 核 电 先进 堆 型 。 具 有 热效率 高 、 安 全 性 
能 好 、 建 造 周期 短 、 成 本 低 等 优势 。 主 氨 风机 是 核 岛 一 回路 氧气 循环 冷却 的 关键 设备 ， 被 喻 为 高 温 气 冷 堆 的 
“心脏 ”， 其 功能 是 压 送 足 量 的 氯气， 循环 通过 一 回路 系统 ， 将 反应 堆 堆 芯 产 生 的 热量 送 到 蒸汽 发 生 器 。 主 
氨 风 机 为 单 级 叶轮 、 直 接连 在 电机 轴 上 ， 采 用 电磁 轴承 支承 、 立 式 一 体式 压缩 机 ， 整 体 立 式 内置 于 压力 壳 
中 ， 具 有 结构 紧凑 、 无 泄漏 等 优点 。 


上 海 电气 鼓风机 三 有限 公司 


地 址 : 上 海 市 共和 新 路 3000 号 ”邮编 : 200072 http: /www.sbw-cn.com 
电话 : 021-56650577 传真 : 021-56651514 E-mail: sbw@sbw.com 
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公司 向 但 —_ —— _ a = == 


上 海 电气 阀门 有 限 公司 (SNJ) 主要 产品 为 高 性 能 球阀 和 蝶阀 。 尤 其 管线 球阀 产品 的 系列 化 和 自主 研发 的 全 
焊接 球阀 已 使 SNJ 成 为 中 国 油气 市 场 占 主导 地 位 的 供应 商 ， 产 品 成 功用 于 西 气 东 输 管道 工程 、 涩 宁 兰 输 气管 线 
和 涩 宁 兰 复线 工程 、 兰 成 渝 输油管 道 、 陕 京 线 、 格 拉 管 线 、 川 气 东 送 南京 支线 、 中 亚 天 然 气管 道 、 中 俄 原油 管 
道江 大 线 等 长 输 管 线 。 同 时 ，SNJ 自 主 研制 的 56"Class900 全 焊接 球阀 已 通过 出 厂 鉴定 ， 具 备 批量 生产 能 力 ， 
也 再 一 次 证 实 了 SNJ 在 大 口径 高 压 全 焊接 球阀 领域 中 的 实力 已 居 国际 领先 水 平 。 

上 海 电气 阀门 有 限 公司 将 继续 使 用 原 合资 公司 投资 的 技术 ， 同 时 依托 上 海 电气 为 强大 后 盾 ， 大 力 发 展 高 附 
加 值 、 高 技术 含量 的 产品 ， 以 高 性 能 的 优质 产品 参与 中 国 和 世界 市 场 竞争 ， 为 石油 和 天 然 气 输送 、 城 市 燃气 、 
石油 化 工 、 化 工 、 能 源 、 电 站 、 冶 金 等 工业 领域 提供 “与 世界 品牌 同步 ”的 产品 。 


资质 证 书 


人 





























中 国 特种 设备 制造 许可 证 





ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 





=F E39 FB TB BRA 
eee ” SNJ VALVE CO.,LTD. 


中 国 (上 海 ) 自由 贸易 试验 区 秦 桥 路 333 号 邮编 :201206 电话 :021-61006611 http://www.snjvalve.com 
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FAN 浙江 良 精 阀门 有 限 公司 


ZheJiang Liangjing Valve Co., Ltd. 


品行 于 民 
质 存 于 精 一 一 
DODI ERDO LCH 


浙江 良 精 阀门 有 限 公司 是 一 家 集 阀门 铸造 、 设 计 开发 、 生 产 、 销 售 和 服务 为 一 体 

企业 fa] JP SARE, AFRA ROLL. 

良 精 阀门 涵盖 了 GB. BS. API, ANSI, JIS, DIN 等 标准 的 各 类 产品 ， 广 泛 用 
于 石油 炼 化 、 化 工 医药 、 电 力 冶金 、 水 利 建筑 、 市 政 楼 宇 、 空 调 消防 等 行业 ， 产 品质 
BR BETS, 一 直 深 受 广大 用 户 的 信赖 。 

良 精 阀门 拥有 独立 的 企业 技术 中 心 ， 专 门 从事 阀 门 研究 和 开发 工作 ， 且 被 温州 市 
经 贸 委 评定 为 “温州 市 级 企业 技术 中 心 , 被 浙江 省 科学 技术 厅 认定 为 “省 级 高 新 技 
术 企业 研究 发 展 中 心 “。 目 前 拥有 核心 自主 知识 产权 的 发 明 专利 1 件 、 实 用 新 型 专利 
16 (+, 

“ 良 精 “商标 是 浙江 省 著名 商标 ， 良 精 阀门 是 浙江 省 名 牌 产 品 、 浙 江 省 知名 商号 。 
良 精 阀门 一 直 奉行 的 宗旨 是 : 品行 于 良 ， 质 存 于 精 ! 

良 精 阀门 始终 秉承 “ 以人为本， 科技 创新 ， 诚 信 经 营 ， 品 牌 立 业 “ 的 发 展 战略 ， 
以 优质 的 产品 服务 于 社会 ,为 发 展 民族 工业 做 贡献 | 良 精 阀门 愿 与 各 界 朋友 携手 合作 ， 
共 创 辉煌 ! 








主导 产品 
(平板 ) 闸阀 、 各 类 超低温 阀门 、 蝶 阀 、 截 止 阀 、 止 回 阀 、 球 阀 、 高 温 高 压 阀 、 电 站 阀 、 水 力 滴 等 











浙江 良 精 阀门 有 限 公司 

ZheJiang Liangjing Valve Co., Ltd. 

Mit: 浙江 省 温州 市 永嘉 县 三 桥 工业 区 邮编 : 325105 
电话 : 18906771999 ”0577-67316999 0577-67316998 〈 销 售 热线 ) 
详情 请 访问 公司 网 站 : www. |iangjing. cn 
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Ea 
液化 空气 工程 与 制造 中 国 区 








& 
i 


液化 空气 (杭州 ) 有 限 公司 | 
回 浙江 省 杭州 市 西湖 区 学 院 路 28 号 德 力 西 大 厦 1 号 楼 20 层 。 “| 
邮编 : 310012 


0086-571-28166118 Œ 0086-571-28166555 


液化 空气 工程 咨询 (上 海 ) 有 限 公 司 
O 上 海 市 古 美 路 1528 号 A3 栋 6 楼 
邮编 : 200233 


0086-21-60919000 © 0086-21-60919199 
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源 目 绿色 万能 的 环保 理念 


Our technology is derived from environmental concept of green energy saving. 


上 海 凯 士 比 汞 有 限 公司 

上 海 市 闵行 区 江川 路 1400 号 | 邮编 :200245 

电话 :0086-21-6430 2888 | 传真 :0086-21-6430 1504 
KSB 24 小 时 服务 热线 : 400-021-8000 


www.ksb.com www.ksb.com.cn 


> Our technology. Your success. 
Pumps - Valves - Service 
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KSB b.) 


Our technology. Your success. 


我 们 的 技术 ”您 的 成 功 
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bie A alight 本 
设备 的 多 元 化 经 营 的 大 型 集团 企业 。 
经 过 二 十 多 年 的 发 展 ，， 
| 达 地 区 ， 总 占 地 面积 达 55 

制造 igi 党 P 


对 Se 产品 品种 现 已 达 3000 儿 
设备 、 机 械 配 件 等 系列 ， 其 产品 性 价 合 
2A. MD. BH. WR. BI. 化 


| a 
Tish 7 
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1 大 连 市 原 常务 副 市 长 王 承 敏 先生 致辞 
: 2: 金 州 区 区 长 丛 克 先生 致辞 
3. 董 事 长 Nicolaus Kraemer 先 生 致辞 
4 到 于 长 开 寻 妆 先生 到 了 


5. 执 行 总 AIF BALM 





6. 新 能 源 股份 有 限 公司 副 总 经 理 夏 进 京 先 生 致辞 


工 意 创 特种 化 学 (上海) 有 限 公司 采购 总 监 李 文 魁 
KERE 


8. 技 术 总 监 邻 立 莉 先生 致辞 
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10. 海 密 梯 克 希望 小 学 学 生 敬 献 红领巾 
11. 海 密 梯 克 希望 小 学 赠送 锦旗 

上 12. 参观 车 间 

13 .客户 参观 工厂 


14. 员 工 颁奖 
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| 地 址 ; 山东 省 烟 台 市 牟平 沁 水 工业 园 仙 坛 大 街 199 号 “邮编 ， 264100 
| | 电话 : 0535-4314979 316551 传真 : 0535-4316844 
| ~ E-mail: ytby@ytby.com — http:/www.ytby.com 
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淄博 真空 设备 厂 有 限 公司 = 
az ZIBO VACUUM EQUIPMENT PEANT COM ETD © AWARE PAR RU 
山东 省 真空 设备 工程 技术 研究 中 心 

山东 省 级 企业 技术 中 心 


淄博 真空 设备 三 有 限 公司 ge ER 
1959 年 ， 已 经 走 过 近 60 年 的 光辉 历程 ， 是 中 国 真空 工业 创 恕 


业 之 一 ，1996 年 引进 当时 国际 先进 的 德国 西门 子 技术 ， 通 过 与 。 
欧美 企业 的 合资 与 合作 ， 公 司 产品 技术 达到 国际 先进 水 平 

2 000 年 改制 为 淄博 真空 设备 厂 有 限 公司 -( 双 | 天 真空 ) ， 是 原 国 

家 机 械 工业 部 门 重点 企业 、 国 家 生产 真空 获得 和 真空 应 用 设备 

的 重点 骨干 企业 、 国 家 大 型 二 类 企业 、 国 家 高新 技术 企业 ， 通 

过 ISO9001 质 量 管 理 体系 认证 。“ 双 山 ”上 牌 为 山东 省 著名 商标 、 

山东 名 牌 产品 。 





国 真空 学 会 常务 理 事 

国 通用 机 械 工业 协会 副 会 长 

国 通用 机 械 工业 协会 真空 设备 分 会 理事 长 
国 通用 机 械 工业 协会 泵 业 分 会 副 理事 长 

国 通用 机 械 工业 协会 干燥 设备 分 会 副 理事 发 





水 环 式 真空 和 及 压缩 机 SK、2SK、 
SKA (2BE) . SKC(CL) AJIJ 
FRR SE EE]: ~SO~180000m?/h 


SJE HER SRE ARWLZLG. 2SY ARF! 
4HR: 6O~14000m?/h 
EEE: O: 1~1. 2MPa 


Be Rsk BZ FRX. 2XRRFI 
jhi tE]: 0. 5~150L/s 
极限 压力 : O. O65Pa 


{= St RS RRW. WY, WL, WLW 
+H: ~2OO~5500m?/h 
极限 压力 : 1. 3kPa 


COSSDP#R #¥ FARA ERA HLE 
#HiR: 100~2500m?/h 
极限 压力 : 13Pa 


真空 机 组 JZJ2、JZJ2X 和 系列] 


HIE: 30 一 2500L/s 
极限 压力 : 30 一 -0. 05Pa 


真空 干燥 设备 


地 址 : 山东 省 淄博 市 博 山 区 双 山 街 160 号 

Add: No. 160 Shuangshan Street, Boshan District, ZiboCity, Shandong, P, R. China 
Fig (Tel) :0086-533-4181008 4159140 f&€H (Fax) :0086-533-4180391 
网 址 (Website) :www. czssv. com 电子 邮箱 (E-mail) czssv@czssv. com 
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MVP 系 列 大 抽 速 真空 泵 TRP 系 列 直 联 高 速 旋 片 式 真 空 泵 


北京 北 仪 优 成 真空 技术 有 限 公司 成 立 于 2002 年 ， 致 力 于 真空 产品 研制 、 开 
发 、 生 产 和 营销 ， 服 务 于 国内 外 电子 、 医 药 、 光 学 、 制 冷 等 现代 化 工业 领域 ,为 
国内 外 用 户 提供 专业 、 贴 心 的 服务 。 

历经 奋斗 ， 北 仪 优 成 已 成 为 具有 影响 力 的 真空 产品 制造 商 之 一 。 公 司 拥有 先 
进 的 生产 加 工 设备 ， 所 有 产品 均 按照 ISO9001: 2015 标 准 进行 生产 ， 以 高 效率 、 
品质 优 、 合 理 的 价格 、 方 便 快捷 的 服务 赢得 广大 客户 的 信赖 。 

我 们 将 一 如 既往 地 严格 执行 
ISO9001 质 量 控制 体系 ， 把 质量 和 服 
务 视 为 企业 赢得 市 场 和 客户 信任 的 











关键 。 我 们 将 以 扎实 的 步伐 和 不 懈 0 

的 努力 ， 把 “ 北 仪 优 成 ”的 产品 做 age 

好 ， 把 “ 北 仪 优 成 ”的 企业 做 好 。 Be. a 
, & He & 





一 :ap 一 A 








公司 总 部 : 北京 朝阳 区 建国 路 93 号 院 9 号 楼 6 层 销售 专线 : 0086-10-60251037/60250410 
生产 基地 : 北京 大 兴工 业 区 盛 坊 路 京 仪 仪表 基地 售后 服务 专线 : 0086-10-60290321 


邮 编 : 102600 网 址 : www.bwvac.com www.bwvac.cn 


fẹ ” 真 : 0086-10-60250420 ap Ga: SalesBianae on 
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The Smart Air 





智慧 的 风 
引领 城市 发 展 新 未 来 


亿 利 达 创 建 于 1994 年 , 经 过 二 十 余年 的 执着 
追求 与 变革 发 展 , 已 积极 融入 全 球 经 济 产业 生 
态 , 成 为 集 风 电机 制造 、 新 能 源 汽 车 核心 零 部 
件 、 轻 量化 材料 等 多 位 一 体 的 绿色 科技 型 制造 
企业 。 作为 国家 高 新 技术 企业 、 美 国 AMCA 协 
会 成 员 , 每 年 向 全 球 市 场 提供 500 万 台 以 上 的 
中 央 空 调 风机 、 建 筑 通 风机 以 及 地 铁 隧 道 等 风 
机 , 并 在 全 新 的 高 效 EC 电 机 领域 及 新 风 系统 
方案 解决 获得 了 完善 与 突破 。 


此 刻 , 数 亿 万 台 亿 利 达 风 机 正在 全 球 各 地 标 建 
筑 及 城市 基础 设施 中 运转 。 我们 是 亿 利 达 ， 我 
们 与 你 近 在 你 尺 。 


行政 中 心 :浙江 省 台州 市 路 桥 区 横 街 亿 利 达 路 ”生产 基地 :浙江 省 台州 市 椒江 区 滨海 工业 区 海 茂 路 1368 号 浙江 亿 利 达 风 机 上 股份 有 限 公司 
股票 :002686.SZ 电话 :400 1135666 邮箱 :info@yilida.com 网 址 :www.yilida.com Zhejiang Yilida Ventilator Co., Ltd. 


亿 利 达成 员 企 业 : 亿 利 达 科 技 * 富丽 华 风 机 华 德 风机 马尔 风机 “' 长 天 贸易 ， 爱 绅 科技 铁 城 科技 ' 三 进 科技 
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中 国 通 用 机 械 
IU g 


XAT, 


IS & & 


pees one 0 认证 
Xk06-015-01182 1:2008 pei Pig Epes ar 














新 安 特 经 营 理念 
以 市 场 为 导向 以 客户 为 中 心 
以 营销 为 龙头 以 技术 为 垄断 
以 质量 为 保证 以 管理 求 效益 

新 安 特 服务 理念 
“一流 的 技术 一 流 的 设备 ”一 流 的 产品 
一 流 的 质量 奉献 给 您 一 流 的 工程 …… 


























: 北京 市 大 兴 区 芦 城 工业 园 创新 路 5 号 
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Beijing Xin An Te Fan Co,. Ltd. 
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三 大 生产 基地 


Ee Fad $e ie) SE = Se th : 
浙江 诸暨 
年 产能 : 3000 万 只 





水 务 领域 铁 阀 生 产 基 地 : 
安徽 铜陵 


年 产能 : 28 万 只 








电站 领域 不 锈 钢 阀门 生产 基地 : 
E 江苏 ws 
= 年 产能 : 16400R 





= ENAS | ; 
sesana | 国家 CNAS 实 验 室 认可 的 检测 中 心 





中 国 通用 机 械 工业 协会 阀门 分 会 中 国 建筑 给 水 排水 行业 中 国 建筑 给 水 排水 行业 中 国 阀门 行业 知名 品牌 
副 理事 长 单位 行业 名 牌 突出 贡献 企业 


ae Be | Cay 
中 国 协 证 061069 号 a Ye | A 


Bee A | 浙江 盾 安 间 门 有 限 公司 生产 的 
2015-2016 年 度 全 国 建筑 给 水 排水 行业 | DunAn 下 安 牌 民用 阀门 荣获 
Chine Clee Pastry Au j 


突出 贡献 企业 
Vice President Unit 副 理 事 长 单位 aS 出 贡献 企业 
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Die 82018 


exw 流体 控制 专家 


I ORR Cee 为 您 提供 安全 、 智 能 、 环 保 的 阀门 
产品 及 系统 解决 方案 。 








给 排水 领域 一 
Pra Pa NA s AS 
be He ok Hope ee WU StI FE LT AERTS HEE 电站 领域 一 “电站 阀门 国家 队 ” 
售 拥 有 国际 领先 的 “水 锤 防护 技术 综合 解决 方案 ”及 其 国际 专利 产品 。 使 “电站 阀门 国家 队 ”， 国 家 关键 类 阀门 “以 国 代 进 ”项目 承担 者 。 
令 能 够 提供 前 期 的 稳 态 水 力 计算 和 了 瞬 态 水 锤 分 析 技术 服务 。 售 锻 钢 阀 压力 、 规 格 口径 创 国 内 行业 领先 。 
令 国 家 重大 工程 产品 供应 商 : MkII, HSI. SARR... 合 五 大 电力 集团 重要 战略 合作 伙伴 ， 三 大 电站 主机 厂家 主要 配套 单位 。 
Ea nd 
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城市 燃气 领域 一 家 居 楼 宇 领 域 一 


全 力 打造 燃气 安全 类 阀门 致力 于 人 类 智能 舒适 的 冷暖 环境 
依 产 品 应 用 于 港 华 、 新 奥 、 昆 仑 等 燃气 集团 及 全 国 省 、 地 、 县 级 燃气 公司 。 依 我 们 致力 于 更 安全 、 环 保 的 产品 ， 让 人 类 的 管道 、 设 备 更 智能 、 舒 适 。 
依 荣 获 港 华 集团 优秀 供应 商 。 信 我 们 承诺 产品 “终身 质保 免费 更 换 ”。 
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TERENE OOQ 


广告 


THE LINDE GROUP 





Linde 


致力 于 中 国 气体 工业 
的 友 展 


林 德 工程 在 满足 当地 市 场 需求 的 空气 分 离 、 氢 气 和 
人 及 备 方面 有 着 悠久 的 历史 和 





空 分 装置 氢气 和 合成 气 装置 

采用 低温 和 吸附 法 生产 氧气 、 氮 气 、 毛 气 和 稀有 气 采用 部 分 氧化 或 蒸汽 重 整 ， 制 备 合成 气 产品 (An. 
体 。 en se AARMA) ， 同 时 专注 于 气体 净化 和 分 离 (如 低 
备 温 甲醇 洗 和 C0 深 冷 分 离 技术 ) 





天 然 气 装置 烯烃 装置 
对 于 天 然 气 的 预 处 理 、 液 化 、 储 存 和 装载 ， 专 门 用 于 。 用 于 乙烯 、 丙 烯 、 芳 烃 和 聚合 物 的 生产 和 回收 ， 同 时 
LPG、NGL 和 和 氢气 的 回收 ， 涵 盖 各 种 规模 的 装置 专业 制造 加 所 和 脱 氢 装置 


了 解 更 多 林 德 工程 中 国信 息 ， 请 关注 林 德 工程 中 国 微 信 与 网 站 : 


www.linde-engineering.com.cn 
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介绍 2017 年 通用 机 械 行 运行 情况 、 进 出 口 情况 
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用 机 械 行业 重大 事件 
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介绍 2017 EYL APG IT VT MLA RL. AK SER PL A 
我 国 气体 净化 设备 行业 发 展 情况 以 及 压 滤 机 行业 发 展 研究 报告 
































P21 ~ 34 












































从 生产 发 展 情 况 、 市 场 及 销售 、 科 技 成 果 及 新 产品 、 基 本 建设 及 
技术 改造 、 企 业 结 构 调整 等 方面 报道 我 国 通 SAL NEL 
通 机 年 鉴 微 信 

展 情况 
Pol 2,0) 














2017 年 度 中 国 通用 机 械 行业 科技 进步 贡献 奖 获 奖 人 员 介 绍 








P123 142 


介绍 部 分 企业 的 经 营 理 念 和 成 功 经 验 ， 为 管理 者 成 功 决策 助力 








P145 ~ 178 









































公布 2017 年 通用 机 械 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 以 及 通用 机 械 
主要 产品 进出 口 数 据 
































RISSO 








公布 行业 获奖 项 目 及 名 牌 产品 ， 推 荐 行业 节能 产品 ， 介 绍 企 业 产 
品 研发 及 应 用 情况 









































R209 280 





公布 首 











aa (E) 重大 技术 装备 推广 应 用 指导 目录 、 国 家 工业 节能 
技术 装备 推荐 目录 ， 以 及 国家 支持 发 展 的 、 进 口 不 予 免税 的 重大 技术 
装备 和 产 :品目 录 
















































































P233 ~ 244 





编辑 说 明 


中 国 机 械 工 业 年 获 系 和 




























































































一 、《 中 国 机 械 工业 年 鉴 》 是 由 中 国 机 械 工业 联合 会 主管 、 机 械 工 业 
《中 国 机 械 工 业 年 鉴 》 言 息 研究 院 主办 、 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 大 型 资料 性 、 工 具 性 年 刊 ， 创 刊 


于 1984 年 。 
二 、 根 据 行业 需要 ， 中 国 机 械 工 业 年 鉴 编 辑 委员 会 于 1998 年 开始 出 
版 分 行业 年 鉴 , 逐步 形成 了 中 国 机 械 工 业 年 鉴 系 列 。 该 系列 现 已 出 版 了 《中 


《由 国电 器 工业 年 鉴 》 
《中 国 工程 机 械 工 业 年 鉴 》 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《中 国 机 床 工 具 工 业 年 瞧 》 国电 器 工业 年 鉴 》《 中 国 工程 机 械 工 业 年 鉴 》《 中 国 机 床 工具 工业 年 鉴 》 
《中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 》 《中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 》《 中 国 机 械 通 用 零 部 件 工 业 年 鉴 》《 中 国 模具 
(OB W BFR Set Cures) | | 年 鉴 》 QE 到 液压 气动 密封 工业 年 鉴 》 《中 国 重型 机 械 N 年 鉴 》 《中 
z 国 农业 机 械 工 业 年 鉴 》《 中 国 石 油 石化 设备 工业 年 鉴 》《 中 国 塑料 机 械 工 
(NBS we) o E E a o 
业 年 鉴 》 《中国 齿轮 工业 年 鉴 》 《中国 磨料 磨 具 工 业 年 鉴 》 《中 国 机 电 产 
oeoa 品 市 场 年 鉴 》《 中 国 热处理 行业 年 鉴 》 和 《中 国 机 械 工 业 集团 年 鉴 》。 
《中 国 重型 机 械 工业 年 鉴 》 三 、《 中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 》 由 中 国 通用 机 械 工业 协会 和 中 国 机 械 
《中 国 农业 机 械 工 业 年 鉴 》 工业 年 鉴 编 辑 委 员 会 共同 编撰 ，2002 年 开始 出 版 。2018 年 版 设置 综述 、 
H : ER : ZEN E br N N i y 、 统计 资料 、 产品 与 项 K a 
《由 国 石油 石化 设备 工业 年 鉴 》 大 事 记 、 专 文 、 行 业 概 况 、 人 物 业 概 况 、 统 计 资 料 、 产 品 与 项 目 和 附 
录 等 栏目 ， 集 中 反映 2017 年 通用 机 械 行 业 的 发 展 情况 ， 详 细 记 载 了 有 泵 、 
Bilt WES ron = Ga aoe ue are 
laches geile 风机 、 闪 门 、 压 缩 机 、 干 燥 设备 、 减 变速 机 、 气 体 分 离 设备 、 冷 却 设备 等 
《四国 齿轮 工业 年 准 》 分 行业 的 发 展 情况 ， 提 供 了 通用 机 械 行业 的 主要 经 济 指标 。 
《中 国 磨料 磨 具 工业 年 鉴 》 四 、《 中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 》 主 要 发 行 对 象 为 政府 决策 机 构 、 机 械 
es 工业 相关 企业 决策 者 和 从 事 市 场 分 析 、 企 业 规 划 的 中 高 层 管理 人 员 以 及 国 
内 外 投资 机 构 、 贸 易 公 司 、 银 行 、 证 券 、 咨 询 服务 部 门 和 科研 单位 的 机 电 
《中 国 热处理 行业 年 监 》 ea e 
WA Er EE A TR o 
































ris gules aden Fis PSR GS) TP RIS RAD HPL 
专家 和 企业 的 大 力 支持 和 帮助 ， 在 此 深 表 感谢 。 
六 、 未 经 中 国 机 械 工业 年 鉴 编辑 部 的 书面 许可 ， 本 书 内 容 不 允许 以 任 
何 形式 转载 。 
七 、 由 于 水 平 有 限 ， 难 免 出 现 错误 及 疏 漏 ， 敬 请 批评 指正 。 























































































































中 国 机 械 工业 年 鉴 编 辑 部 























介绍 2017 年 通用 机 械 行业 经 济 运行 情况 、 进 出 口 情 况 








2017 年 通用 机 械 行业 经 济 运行 情况 分 析 
2017 年 通用 机 械 行业 进出 口 分 析 与 需要 关注 的 问题 


中 国 
通用 
机 械 
工业 
res 
2018 








2017 年 通用 机 械 行 

















2017 年 ， 通 用 机 械 行业 得 益 于 国家 经 济 总 量 
平稳 增长 、 经 济 结构 不 断 优化 的 良好 发 展 环境 ， 
面 对 新 常态 ， 紧 跟 国家 供给 侧 改 革 的 步伐 ， 主 营 
业务 收入 、 工 业 增 加 值 、 利 润 总 额 都 较 上 年 呈现 
出 较 高 速 的 增长 。 

一 、 行 业 总 体 运 行情 况 

截至 2017 年 年 末 ， 通 用 机 械 行 业 规 模 以 上 企 
业 5442 家 ， 其 中 : 泵 及 真空 设备 生产 企业 1277 
家 ， 风 机 生产 企业 485 家 ， 压 缩 机 生产 企业 525 
家 ， 阀 门生 产 企业 1714 家 ， 气 体 分 离 及 液化 设 
备 生 产 企业 476 家 ， 其 他 通用 机 械 生 产 企业 965 
家 。 全 行业 拥有 总 资产 8 839.4 亿 元 ， 同 比 增长 
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7.98%; 实现 主 营 业务 收入 9 696.64 亿 元 ， 同 比 增 
K 9.84%; 实现 利润 总 额 665.41 亿 元 ， 同 比 增 长 
15.10%. 


二 、 行 业经 济 运行 特点 

1. 产品 产量 稳 中 有 升 

据 国家 统计 局 统计 ，2017 年 ， 通 用 机 械 行 
业 6 类 主要 产品 产量 均 实现 增长 。 其 中 : R 









































































































































量 12242.77 万 台 ， 同 比 增长 5.53%; 风机 产量 
2621.47 万 台 ， 同 比 增 长 14.74%; 压缩 机 产量 
38 919.03 万 台 ， 同 比 增长 15.14%。2017 年 通 
机 械 主 要 产品 产量 见 表 1 。 
R1 2017 年 通用 机 械 主要 产品 产量 
产品 名 称 单位 产量 me 
FR 万 台 | 12242.77 5.53 
其 中 FTR 万 台 1 070.93 2.23 
DAW 万 台 2 621.47 14.74 
其 中 :鼓风机 万 台 26.01 6.62 
压缩 机 万 台 | 38 919.03 15.14 
其 中 : 制冷 用 万 台 | 38 337.28 15.35 


















































—4— EZ 

经 济 运行 情况 分 析 

CE) 
司 比 增长 
产品 名 称 单位 | pa | AS 
(%) 
非 制 冷 用 万 台 581.75 2.94 
阀门 Fit 786.01 2.77 
气体 分 离 及 液化 设备 万 台 4.71 4.36 
减速 机 万 台 671.22 11.35 











2. 工业 增加 值 稳步 增长 

2017 年 ， 通 用 机 械 行业 的 泵 、 阀 门 、 压 缩 机 
工业 增加 值 同比 增长 12%， 高 于 上 年 同期 7.9 个 
百分点 ; 风机 工业 增加 值 同比 增长 10%， 高 于 上 
年 同期 1.9 个 百分点 ;其 他 通用 机 械 工业 增加 值 同 
比 增长 15.5%， 高 于 上 年 0.4 个 百分点 。 全 年 增加 
值 同比 增 速 呈现 出 趋 稳 、 趋 缓 态势 。 

3. 产 品 进出 口 同步 增长 ， 进 
增 速 

据 海关 统计 数据 显示 ，2017 年 ， 通 用 机 械 行 
业主 要 产品 进出 口 总 额 251.16 亿美 元 ， 同 比 增长 
8.27%， 较 上 年 提升 12.1 个 百分点 。 其 中 : 出 
en sd 
10.41 个 百分点 ;进口 额 105.75 亿美 元 ， 同 比 增长 
11.01%， 较 上 年 提升 14.56 百分点 ， 进 出 口 顺差 
为 39.66 亿美 元 ， 同 比 下 降 4.26%. 

4. 主 营 业务 收入 、 利 润 总 额 实现 较 快 增长 ， 
利润 增 速 高 于 主 营 业务 收入 增 速 

2017 年 ， 通 用 机 械 行 业 实 现 主 营 业务 收入 
9 696.64 亿 元 ， 同 比 增长 9.84%， 较 上 年 提升 7.77 
个 百分点 ;实现 利润 总 额 665.41 亿 元 ， 同 比 增长 
15.10%， 较 上 年 提升 13.58 个 百分点 ; 主 营 业务 
利润 率 6.86%， 较 上 年 提高 0.31 个 百分点 。2017 
年 通用 机 械 行业 主要 指标 完成 情况 见 表 2。 
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表 2 2017 年 通用 机 械 行 业主 要 指标 完成 情况 




















































































































主 营业 务 收 入 利润 总 客 ERS RNE 
行业 名 称 
(家 ) 金额 同比 增长 金额 同比 增长 kg jiz 
《 亿 元 》 (%) LJL) (%) 
合计 5 442 9 696.64 9.84 665.41 15.10 6.86 6.55 
泵 及 真空 设备 1 277 2 212.39 10.14 172.59 21.16 7.80 7.09 
风机 485 908.03 0.51 52.71 2.81 5.81 5.68 
压缩 机 525 1 881.14 12.67 125.73 11.66 6.68 6.74 
阀门 1714 2 486.30 8.17 167.93 11.27 6.75 6.57 
气体 分 离 及 液化 设备 476 820.03 11.57 63.86 26.98 7.79 6.84 
其 他 通用 机 械 965 1 388.76 14.50 82.60 17.01 5.95 5.82 
VE: 表 中 数据 经 四 舍 五 入 ， 分 项 之 和 与 总 项 略 有 出 入 。 
5. 重点 企业 主要 指标 较 上 年 大 幅 提 升 ， 重大 三 、 行 业 结 构 调 整 取得 的 新 成 果 
技术 装备 订货 量 明显 增加 随 着 近 几 年 我 国 经 济 发 展 增 速 的 放 绥 ， 通 用 








2017 年 ， 据 对 通用 机 械 行业 128 家 重点 企业 ”机械 行 业 























结构 调整 和 转型 升级 持续 推进 。 行 业 企 

















统计 ， 工 业 总 产值 同比 增长 11.45%， 较 上 年 提升 。 业 以 重大 技术 装备 为 引领 ， 以 技术 创新 为 保障 ， 

















16.4 个 百分点 ， 主 营业 务 收入 同比 增长 8.73%, ” 以 市 场 需求 为 导向 ， 围 绕 核心 技术 展开 持续 的 科 




















较 上 年 提升 15.86 个 百分点 ， 利润 总 额 同比 增长 。” 技 攻关 ， 使 产品 同 高 端 和 高 品质 转型 ， 围 绕 核 心 
79.59%; 工业 增加 值 同比 增长 13.69%， 较 上 年 提 ” 技术， 使 产品 和 市 场 向 多 元 化 模式 转型 ， 并 取得 








Ft 20 个 百分点 。 这 些 企业 主要 产品 产量 、 工 业 增 。 新 成 果 。 





















































加 值 、 主 营业 务 收 入 、 利 润 总 额 、 进 出 口 等 主要 1. 技术 创新 取得 丰硕 成 果 
指标 较 上 年 增长 ， 增 速 提升 ， 大 部 分 企业 订货 量 江苏 金 通 灵 流体 机 械 科 技 股 份 有 限 公司 研制 












































明显 增加 ， 行 业 获 利 能 力 有 所 改善 ， 行 业经 济 运 H 了 本 72000 汽 拖 空 压 机 组 ， 彻 底 打 破 了 国外 离心 
行 出 现 近 几 年 来 的 高 值 。 式 空 压 机 的 垄断 局 面 。 协 同 研 究 和 开发 “污水 处 


























元 ， 同 比 增长 20%。80 万 t/a 乙烯 三 机 (裂解 气 线 ， 达 到 






































重大 技术 装备 订货 量 明显 增加 。 如 : 沈阳 鼓 。 理 曝 气 系 统 低 碳 运行 关键 设备 开发 与 产业 化 ”项 
风机 集团 股份 有 限 公司 2017 年 订货 量 超 过 200 亿 目 ， 建 成 一 





条 污水 处 理 专 用 鼓风机 的 现代 化 生产 























国内 、 国 际 同类 产品 水 平 。 














压缩 机 、 丙 烯 压 缩 机 、 乙 烯 压 缩 机 ) 炼 化 一 体 化 重庆 通用 工业 《集团 ) 有 限 责 任 公司 成 功 研 
项 目 、100 H t/a 乙烯 三 机 、 西 气 东 输 用 管线 压缩 制 出 新 一 代 板 管 蒸发 冷却 式 空调 机 组 ， 填 补 了 该 
机 、8 A m/h 等 级 空 分 机 组 、 核 电 屏 蔽 主 泵 等 重 。 领域 国内 空白 。 通 过 对 引进 的 7 项 发 明 专利 进行 































































































大 技术 装备 订货 同比 增长 54%。 陕西 鼓风机 (集团 ) 消化、 吸收、 再 创新 ， 研 制 开发 出 新 一 代 空 调 机 











有 限 公 司 2017 年 订货 量 超 过 132 亿 元 ， 同 比 增长 ” 组 产品 。 





























该 机 组 主要 采用 蒸发 冷却 式 技术 和 平面 





65.2%。 杭 州 杭 氧 股份 有 限 公 司 、 开 封 黄河 空 分 集 ” 液 膜 技术 ， 以 水 和 空气 作为 冷却 介质 ， 利 用 水 的 







































































15 套 以 上 的 业绩 ， 订 货 额 同比 增加 2 倍 以 上 。 域 国内 空 


团 有 限 公司 、 河 南开 元 空 分 集团 有 限 公司 、 杭 州 AR ACH AE ASHI A EIN, LAL SEAT EA HG 
福 斯 达 深 冷 装备 股份 有 限 公 司 、 林 德 工程 (杭州 》 设计 , 设备 布置 位 置 十 分 灵活 , 具有 超 高 能 效 优势 ， 
有 限 公 司 、 液 化 空气 〈 杭 州 ) 有 限 公司 等 多 家 企 。 可 降低 工程 投资 成 本 ， 节 约 使 用 成 本 。 公 司 开发 
业 取 得 了 1 000m*/h 以 上 成 套 大 中 型 空 分 设备 订货 ”的 高 效 节能 风机 产品 及 系统 应 用 技术 填补 了 该 领 





























白 ， 突 破 了 水 泥 、 钢 铁 等 多 个 行业 风机 
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节能 减 排 的 技术 瓶颈 ， 达 到 同类 产品 国际 先进 水 
平 ， 在 水 泥 及 钢铁 行业 通风 系统 节能 改造 中 有 很 
好 的 应 用 前 景 。 该 技术 已 在 福建 安 砂 、 中 钢 集团 、 





























改变 了 同类 产品 当前 依赖 进口 的 局 面 。 
上 海 大 隆 机 器 广 有 限 公司 承接 的 国内 首 台 816 
大 型 茶 乙 烯 尾气 螺杆 压缩 机 一 次 试车 成 功 ， 填 补 





















































铜陵 上 峰 等 用 户 的 风机 节能 改造 项 目 中 得 到 应 用 。 
江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公司 积极 探索 推进 
智能 制造 ， 努 力 实现 产品 全 生命 周期 的 质量 保 
证 和 服务 的 目标 ， 开 发 了 特大 转 符 辊 压 磨 机 减速 
装置 ， 赋 矛 产品 高 性 能 控制 、 智 能 化 运行 以 及 远 
程 监控 体系 ; 积极 调整 产业 结构 ， 重 载 模块 化 齿 
轮 箱 向 高 可 靠 性 和 轻 量 化 方向 发 展 。 公 司 开发 的 
特大 转 矩 辊 压 磨 机 减速 装置 应 用 信息 化 技术 、 感 
知 技术 、 嵌 入 式 技 术 和 物 联 网 技术 ， 全 面 提升 传 
统 减 速 机 的 技术 含量 ， 综 合集 成 功率 健康 状态 监 
测 装置 、 现 场 监控 仪表 、 近 /远程 监控 平台 等 多 
项 技术 ， 对 大 功率 减速 机 进行 输出 功率 的 近 / 远 
程 在 线 监测 、 过 载 报警 及 减速 机 功率 运行 数据 分 
析 ， 提 高 了 产品 附加 值 ， 增 强 了 产品 的 市 场 竞争 
力 。 该 大 功率 智能 减速 装置 关键 技术 研发 及 示范 
应 用 被 江苏 省 经 信 委 列 为 省 首 台 〈 套 ) 重大 装备 
及 关键 部 件 项 目 。 该 项 目 产 品 将 在 我 国 核电 、 风 
电 、 水 电 等 相关 机 械 领域 全 面 推广 。 公 司 开 发 的 
QQY4S315-125 轻 量 化 减速 机 样机 通过 了 国家 验收 
组 的 中 期 验收 ， 已 进入 试制 阶段 ， 即 将 进行 组 装 
测试 ; 开发 的 铸 轧 机 用 大 转 矩 、 低 转速 双 行星 减 
速 机 ， 工 程 机 械 用 双 回 转 减 速 机 ， 矿 用 架空 乘 人 
索道 用 行星 减速 机 ， 刊 板 输送 机 用 行星 减速 机 ， 
均 应 用 于 国家 重点 工程 项 目 。 
南通 大 通宝 富 风 机 有 限 公 司 瞄准 工业 水 处 理 
作为 产业 突破 方向 ， 依 托 自身 的 核心 产品 
汽 压 缩 机 ， 针 对 工业 水 处 理 特别 是 废水 深度 处 理 
和 “ 零 排 放 ” 领 域 客户 的 痛 点 和 技术 难点 ， 为 客 
户 提供 完整 的 整体 解决 方案 ， 已 经 成 功 打开 了 市 
场 局 面 。 
成 都 压缩 机 厂 自主 研发 的 6CFB 型 储 气 库 压缩 
机 交付 用 户 。 该 机 组 额定 功率 为 6000kW， 额 定 
转速 为 1000r/min， 最 大 工作 压力 为 48MPa， 排 
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了 国内 空白 ， 为 开拓 大 型 茶 乙 烯 装置 应 用 领域 黄 
定 了 坚实 基础 。 
南京 尚 爱 压 缩 机 有 限 公 司 自 主 研发 的 84SHS- 
2260N 核电 站 中 压 空气 压缩 机 新 技术 顺利 通过 江 
苏 省 重大 项 目 鉴定 会 。 该 产品 的 研制 填补 了 国内 
空白 ， 已 获 授权 专利 5 项 ， 其 中 发 明 专 利 2 项 。 
在 中 国 红 沿 河 核电 站 5、6 期 项 目 中标 ， 打 破 国外 
ZEIT 
上 海 自 动 化 仪表 有 限 公司 自 动 化 仪表 七 三 和 上 
海 核 工 程 研究 设计 院 联合 研制 的 CAP1400 主 给 水 
调节 阀 研制 样机 通过 鉴定 。 鉴 定 委员 会 一 致 认为 ， 
该 成 果 具 有 自主 知识 产权 ， 属 国内 首创 ， 填 补 国 
内 空白 ， 达 到 国际 先进 水 平 ， 具 有 良好 的 社会 效 
益 和 经 济 效益 ， 可 应 用 于 核电 工程 和 其 他 领域 。 
西安 泵 阀 总 厂 有 限 公司 完成 的 JYGA-120 型 
PN12MPa DN1 400 新 型 大 口径 绝缘 接头 为 国内 首 
台 耐 低温 450) 绝缘 接头 产品 ， 成 功 解决 了 绝 
缘 、 密 封 和 强度 一 体 化 技术 难题 。 该 产品 的 研制 
成 功 ， 为 PN12MPa DN1 400 绝缘 接头 国产 化 提供 
了 强 有 力 的 技术 支持 ， 其 产品 总 体 技术 达到 国际 
领先 水 平 。 
新 凌空 调 〈 佛 冈 ) 有 限 公司 紧 跟 节能 环保 的 
政策 和 发 展 趋势 ， 研 发 新 的 节能 环保 产品 。2017 
年 共 研 发 新 项 目 10 项 ， 其 中 CEF 系列 方形 逆流 式 
冷却 塔 、SC 系列 方形 横流 式 冷却 塔 产 品 获得 节能 、 
节 水 产品 认证 证 书 。 直 流 无 刷 风机 盘 管 、 变 流量 
冷却 塔 、 悬 挂 填料 逆流 冷却 塔 3 项 产品 获得 2017 
年 高 新 技术 产品 认证 。CEF、CHD、CEF-A、 
CEF-L、SC-H 4 S038 1 UK. WR SEAT ETE ER 
都 优 于 国家 标准 。 
浙江 万 享 科技 股份 有 限 公 司 积极 进 行 机 器 换 
A, RA AGV 自动 送 货 小 车 、 自 动 冲床 、 自 动 剪 
板 及 焊接 等 ， 尝 试 IBD 工业 大 数据 ， 与 中 国 科学 




















































































































































































































































































































ERATA 153 万 ms/d。 该 机 组 是 国产 大 功率 高 
速 往复 式 压缩 机 ， 填 补 了 国内 空白 ， 可 蔡 代 进口 ， 









































院 合作 建立 智慧 工厂 ， 积 极 推进 智能 制造 。 
mi CEE) 制冷 设备 有 限 公司 一 直 致 力 
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于 开发 绿色 环保 产品 和 配套 服务 ， 推 出 并 且 不 断 
更 新 eco 系列 绿色 节能 冷却 塔 、 太 阳 能 系列 冷却 塔 、 
空气 能 源 系列 空冷 器 以 及 水 处 理 配 套 产 品 等 。 公 
司 的 工业 换 热 设备 在 其 钢 结构 中 大 量 使 用 了 再 生 
钢 ， 不 锈 钢 机 组 所 含有 的 再 生 钢 超过 80%， 从 减 
少 噪声 到 节约 用 水 ， 消 除 化 学 品 的 使 用 。 
南方 泵 业 股 份 有 限 公 司 在 给 水 排水 、 暖 通 空 
调 领 域 取 得 了 突破 。 经 过 2016 年 市 场 经 济 的 考验 ， 
2017 年 ， 公 司 将 技术 研发 作为 企业 命脉 ， 陆 续 推 
出 CHM 煤 改 电 专 用 泵 及 CDL 升级 版 CDM 产品 。 


































































































针对 产品 应 用 领域 以 及 产品 性 能 的 提升 ， 对 产品 
做 出 大 幅度 改良 。 


2. 研发 重大 技术 装备 ， 不 断 取得 新 成 果 

核电 发 展 到 了 关键 时 期 ， 阀 门 的 不 断 创 新 为 
核电 国产 化 装备 持续 推进 提供 可 能 。 如 : 核电 
关键 阀门 爆破 阀 已 完成 鉴定 ， 为 AP1400 开发 的 
1 050mm 大 口径 阀门 已 完成 各 项 性 能 试验 ， 具 备 
供 货 能 力 。 

为 神华 宁夏 煤 业 集团 有 限 公司 400 万 t/a BERR 
间接 液化 示范 项 目 配 套 的 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 
司 6 套 10 万 mV/h 空 分 装置 及 沈阳 鼓风机 集团 股 
份 有 限 公 司 10 万 mh 空气 压缩 机 组 已 投入 运行 
并 通过 国家 鉴定 验收 ， 各 项 技术 性 能 指标 达到 同 
台 竞 技 的 国外 品牌 先进 水 平 。 

由 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 自主 研制 的 




























































































































































































3. 国际 市 场 开拓 成 果 显 著 

通用 机 械 行业 经 过 改革 开放 40 年 发 展 ， 已 经 
形成 了 生产 、 设 计 、 研 发 、 装 备 、 制 造 等 完整 的 
产业 链 ， 得 到 世界 同行 的 广泛 认可 ， 全 球 市 场 一 
体 化 给 通用 机 械 行业 国际 市 场 的 开拓 带 来 了 机 遇 。 
近 两 年 来 ， 行 业 企 业 加 大 国际 市 场 开 发 力度 ， 取 
得 了 很 好 的 成 绩 。 

2017 年 11 H, EIRE (RED ARA 
司 与 英国 业主 方 和 法 国电 力 公 司 签署 了 英国 欣 克 
利 角 三 代 核 电站 设备 包 项 目 ， 包 括 核 电站 核 岛 内 
145 台 排 水 泵 。 这 标志 着 我 国 第 一 家 民营 企业 成 功 
进入 欧洲 核电 市 场 。 

江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科 技 股 份 有 限 公 司 与 北 
昆士兰 州 生物 能 源 有 限 公司 签订 了 “ 北 昆士兰 州 
生物 质 发 电 、 乙 醇和 制 糖 联 产 项 目 EPC 总 包 框 架 
协议 ”， 项 目 总 投资 约 6.4 亿 澳元 。 该 项 目 是 集 
150MW 生物 质 甘 妨 漆 发电 、43 万 t/a 炼 糖 和 20 
万 L/d 制 乙醇 的 综合 项 目 ， 项 目 拟 采 用 EPC 工程 
项 目 总 包 方式 进行 。 其 中 发 电 项 目 约 为 3.8 亿 澳元 ， 
由 江苏 金 通 灵 流体 机 械 科 技 股 份 有 限 公司 直接 负 
责 实施 ， 制 糖 、 制 乙醇 项 目 约 为 2.6 亿 澳 元 ， 分 包 
给 专业 公司 。 

南通 大 通宝 富 风 机 有 限 公 司 与 美国 通用 电气 
公司 (简称 CE) 正式 建立 合作 关系 ， 签 订 了 GE 
在 中 国 市 场 第 一 个 环境 控制 系统 (ECS) 工程 中 用 
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RAGE 120 万 t/a 乙烯 装置 用 离心 压缩 机 全 面 实 
现 国产 化 。2017 年 ， 公 司 共 生产 天 然 气管 线 压缩 
机 70 多 台 ， 创 历史 纪录 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 顺 应 发 展 趋势 ， 致 
力 于 特大 型 空 分 技术 的 研究 ， 并 在 多 个 技术 领域 
进行 创新 ， 引 领 我 国 空 分 设备 的 发 展 ， 使 国产 化 
特大 型 空 分 装置 实现 了 安全 可 靠 、 技 术 先 进 、 人 性 
能 优良 等 特点 ， 多 次 在 国际 竞标 中 胜出 。 当 前 ， 
公司 已 经 承接 了 48 套 6 万 mV/h 等 级 及 以 上 空 分 
设备 ， 其 中 7 万 ~~ 12 万 mh 等 级 以 上 的 空 分 设 
备 17 套 。 这 些 空 分 设备 中 ， 有 25 套 已 经 成 功 投 
运 并 平稳 运行 。2017 年 ， 杭 州 制 氧 机 集团 有 限 公 
司空 分 设备 制 氧 量 达 150 万 mo 

































































































































































于 烟 气 处 理 的 Sunstone 600KT/300KT 引 风 机 项 目 








杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 与 马来西亚 联合 钢 
Ek KRKE) 集团 签订 首 个 国外 EPC 工程 总 承包 项 
目 ， 标 志 着 杭 氧 的 品牌 价值 在 海外 市 场 得 到 进 一 
步 提升 。 

开封 东京 空 分 集团 有 限 公 司 在 伊朗 投资 建设 
6 000m”/h 制 氧 能 力 的 气体 公司 , 除 EPC 总 承包 外 ， 
还 负责 日 常 运行 ， 开 创 了 中 国 空 分 设备 制造 业 到 
国外 开设 运营 气体 公司 的 先河 ， 上 有 具有 非常 好 的 借 
鉴 意义 。 

四 川 金 旺 清 洁 能 源 装 备 股 份 有 限 公 司 贯彻 
落实 国家 “一 带 一 路 ”倡议 ，2017 年 ， 通 过 参 
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加 乌 效 别 克 斯 坦 国 际 石油 天 然 气 展览 会 ， 成 功 
签订 5 台 CNG 压缩 机 及 其 配套 设备 。 为 扩大 金 
星 品牌 在 乌兹别克 斯 坦 的 知名 度 ， 公 司 采 取 制 
作 大 型 户外 广告 的 推广 方式 ， 当 前 已 成 功 申 请 5 
座 城市 的 广告 位 ， 并 已 完成 2 座 城市 广告 上 架 。 
经 过 对 该 国 的 市 场 调研 ， 针 对 加 气 机 和 壁挂 式 
后 台 控 制 系统 的 不 足 ， 提 出 新 的 气动 阔 加 气 机 
解决 方案 ， 并 在 2017 年 成 功 销售 10 余 台 新 气 
IRIAN: 成功 开发 了 壁挂 式 产 品 ， 并 已 在 
厂 内 试 运行 成 功 ， 拟 在 2018 年 开始 全 面 用 于 乌 
北 别克 斯 坦 市 场 。 

上 海水 泵 制造 有 限 公 司 与 国内 五 大 发 电 集团 、 





























































































































运营 气体 公司 28 家 。2017 年 实现 营业 收入 64.52 
亿 元 ， 其 中 : 气体 产业 实现 营业 收入 39.12 亿 元 ， 
占 营业 收入 总 额 的 60.63%; 制造 业 实现 营业 收入 
21.01 亿 元 ， 占 营业 收入 总 额 的 32.56%. 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 在 主导 产品 技术 
成 熟 、 市 场 需 求 大 幅 下 降 (2017 年 生产 轴 流 压缩 
机 51 台 ， 年 产 最 高 为 185 台 ) 的 形势 下 ， 积 极 开 
发 分 布 式 能 源 工程 、 环 保 等 领域 , 取得 可 喜 成 绩 。 
2017 年 订货 突破 132 亿 元 ， 同 比 增长 65.2%， 创 
历史 新 高 。 

江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科 技 股 份 有 限 公司 深耕 
流体 设备 行业 多 年 ， 主 要 生产 压缩 机 、 汽 轮机 等 








































































































多 家 总 包工 程 公司 及 各 大 地 方 能 源 投 资 集团 建立 
合作 伙伴 关系 。 产 品 出 口 印 度 、 缅 甸 、 印 度 尼 西 
We. mS. FEEL. A. BOR PEM. SEA 
宾 、 卢 旺 达 、 巴 基 斯 坦 、 玻 利 维 亚 、 沙 特 阿 拉 伯 、 
越南 、 尼 日 利 亚 、 斯 里 兰 卡 、 阿 曼 、 摩 洛 哥 等 国 ， 



















































































产品 ， 国 内 技术 领先 。 近 年 来 ， 公 司 逐 步 进 入 再 
生 能 源 发 电 领 域 ， 布 局 农业 环保 产业 园 ， 在 其 优 
势 产 品 高 效 汽轮机 的 基础 上 ， 增 加 节能 环保 型 锅 
炉 制 造 以 及 工程 项 目 总 包 能 力 ， 进 一 步 增强 公司 






































并 且 在 印度 和 赞比亚 当地 设立 了 办 事 机 构 。 
湖北 省 神 珑 泵 业 有 限 责 任 公司 获得 印度 尼 西 
菲律宾 
J 











亚 金 川 项 目 、 尼 日 利 亚 卡 沙 水 泥 厂 项 目 、 菲 律 宾 
GNPD 燃 煤 电 站 项 目 、 印 度 尼 西亚 青山 不 锈 钢 
项 目 等 一 大 批 国 际 合作 项 目 真 空 汞 订单 ， 产 品 大 
量 出 口 菲律宾 、 印 度 尼 西亚 、 尼 日 利 亚 等 国家 。 
江苏 海 哆 冷却 塔 股份 有 限 公 司 于 2017 年 5 月 
17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 主板 上 市 。 公 司 自 有 资金 
增资 境外 子 公司 海 鸭 冷却 技术 (亚太 ) ARAS, 











































































































炉 
在 余热 / 余 压 利用 、 生 物质 发 电 等 领域 的 核心 技 
术 优 势 。 公 司 拟 借助 上 海运 能 能 源 科技 有 限 公司 
在 生物 质 发 电 领 域 的 丰富 项 目 经 验 、 客 户 资 源 和 
环保 型 锅炉 的 技术 优势 ， 与 现 有 业务 产生 良好 的 
协同 效应 ， 助 力 公司 未 来 再 生 能 源 业 务 的 发 展 。 
当前 已 经 拥有 发 电 岛 集成 、 空 气 站 集成 等 相关 工 
HAE HA EMC 运营 资质 。 

山东 华 成 集团 产品 向 多 元 化 方向 发 展 ， 产 品 
涵盖 泵 、 真 空 设备 、 减 速 机 、 链 杆 等 机 械 。 公 司 
围绕 企业 核心 技术 ， 不 断 开发 与 服务 领域 相关 的 





































































































设立 境外 子 公司 海鸥 冷却 技术 《〈 印 尼 ) 有 限 公司 
及 海鸥 冷却 技术 《美国 ) 有 限 公 司 。 公 司 积极 推 
进 外 延 式 的 国际 化 拓 张 策略 ， 力 求 形成 全 球 化 服 
务 能 力 ， 成 为 具有 国际 竞争 力 并 具备 品牌 国际 影 
响 力 的 冷却 塔 设计 、 研 发 、 制 造 企业 。 

上 海安 得 利 给 水 设备 有 限 公 司 不 断 开 发 新 产 
品 、 新 技术 。 公司 开发 冷却 塔 专用 喷 淋 一 体 化 水 泵 ， 
积极 开拓 国际 市 场 ， 当 前 LP 系列 产品 获得 欧美 客 
户 的 直接 订单 ,产品 远 销 亚洲 、 非洲、 欧洲 及 美洲 。 

4. 产业 多 元 化 发 展 取得 一 定 成 绩 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 大 力 推 进 纯 制造 业 











































































































产品 ， 研 发 了 移动 矿 车 、 分 离 器 等 产品 。 同 时 ， 
为 增强 企业 核心 竞争 力 ， 新 上 高 端 精 密 机 械 密封 
项 目 ， 己 研制 出 石油 化 工行 业 用 弹簧 型 机 封 20 种 
结构 的 488 种 产品 。 公 司 产 品 涉猎 领域 不 断 拓宽 
和 延伸 ， 产 品 向 高 端 和 多 领域 方向 发 展 。 

浙江 金盾 风机 股份 有 限 公司 的 产品 在 地 铁 、 
隧道 工程 中 的 应 用 占 比 大 幅 增 加 ，2017 年 销售 同 
比 增长 22%。 同 时 ， 造 纸 行业 订单 较 上 年 同比 增 
长 300%。 
四 、 行 业 运 行 中 存在 的 问题 
2017 年 ， 通 用 机 械 行业 经 济 运行 取得 较 好 成 












































































































































向 气体 运营 商 转型 ， 积 极 开发 气体 市 场 ， 当 前 已 











绩 ， 但 行业 经 济 运行 中 存在 一 些 短期 内 不 易 解决 
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的 问题 。 
(1) 企业 两 极 分 化 严重 。 据 协会 对 行业 100 
多 家 企业 的 抽样 统计 ， 有 20% 的 企业 为 负增长 。 
(2) 延续 的 恶性 竞争 更 加 突出 ， 严 重 压缩 了 
企业 利润 空间 。 
(3) 转型 升级 最 大 的 困难 是 产能 严重 过 剩 。 
(4) 行业 企业 的 转型 升级 缺乏 市 场 文 持 ， 企 
业 很 难 有 创新 动力 。 















































质量 发 展 阶段 ， 这 将 意味 着 国家 经 济 增 速 持 续 放 
缓 ， 也 将 加 速 通 用 机 械 行业 的 提 质 增 效 和 落后 产 
能 的 淘汰 。 供 给 侧 改 革 与 结构 性 改革 的 继续 深化 ， 
也 将 给 通用 机 械 行业 带 来 新 的 市 场 需求 。 

在 新 的 经 济 环境 下 ， 传 统 产 业 领 域 市 场 供求 
过 剩 ， 竞 争 日 益 加 剧 ， 个 性 化 需求 不 断 增多 ， 对 
品质 要 求 越 来 越 高 ， 新 产品 、 新 技术 不 断 出 现 ， 
使 得 产品 更 新 换代 速度 加 快 。 这 会 倒台 企业 调整 













































































(5) 企业 在 成 本 上 升 、 利 润 空间 下 降 的 情况 
下 ， 缺 乏 自 我 发 展 能 力 ， 难 以 解决 产品 结构 调整 
和 重大 产品 研发 所 需 资 金 。 

(6) 企业 创新 意识 和 能 力 不 强 ， 
同化 严重 。 

C7) 转型 升级 缺乏 明确 的 分 行业 引导 和 国家 
产业 政策 及 资金 文 持 。 

(8) 国家 在 科研 体制 、 人 才 培 养 机 制 方面 缺 
乏 对 企业 支持 ， 企 业 作为 自主 创新 的 主体 没有 真 
正体 现 。 

五 、 行 业 发 展 面临 的 形势 

十 九 大 报告 为 未 来 经 济 建设 发 展 提出 总 体 要 
求 ，2018 年 中 央 经 济 工作 会 议 对 实体 经 济 稳 增长 
作出 明确 部 署 。 另 外 ， 国 家 积极 的 财政 政策 取向 
不 变 ， 调 整 优 化 财政 支出 结构 ， 确 保 对 重点 领域 
和 项 目的 支持 力度 。 如 对 “一 带 一 路 ”建设 、 京 
津南 协同 发 展 、 长 江 经 济 带 发 展 涉及 的 重点 领域 、 
重点 项 目 ， 对 雄 安 新 区 及 国家 级 新 区 等 重点 地 区 
项 目 建设 加 大 支持 力度 ， 推 进 重 点 项 目 建 设 。 这 
些 都 将 为 通用 机 械 行 业 带 来 新 的 市 场 需求 。 
国家 经 济 发 展 重心 转移 ， 由 高 速 增长 转向 高 
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产品 发 展 



























































































































































产品 结构 ， 加 大 科研 投入 ， 进 行 技 术 创新 ， 开 发 
高 端 产品 ， 强 化 品牌 意识 ， 参 与 国际 竞争 ， 开 拓 
国际 市 场 。 
行业 转型 升级 任务 依然 艰巨 。 当 前 ， 通 用 机 
械 行业 自主 创新 能 力 较 弱 ， 行 业 中 高 端 产 品 与 国 
外 品牌 存在 差距 。 协 会 对 重点 企业 调查 结果 显示 ， 
了 业 的 一 部 分 企业 还 是 在 有 订单 就 能 生存 的 状态 
中 运行 ， 无 暇 顾及 未 来 发 展 。 

六 、2018 年 行业 发 展 预 期 

2018 年 ， 预 计 风 机 产量 增 速 趋 绥 ， 硝 产量 增 
速 将 会 是 低速 或 持平 ， 非 制冷 压缩 机 产量 低速 增 
长 ， 阀 门 产量 增 速 将 持平 ， 气 体 分 离 设 备 产量 低 
速 增长 ， 减 速 机 产量 增 速 将 略 高 于 2017 F. Ra 
风机 、 阀 门 、 气 体 分 离 设 备 等 分 行业 主 营 业务 收 
入 增 速 将 持平 或 略 有 回落 ， 压 缩 机 行业 主 营业 务 
收入 将 持平 或 略 有 回升 。 

预计 2018 年 通用 机 械 行 业经 济 运 行 仍 将 保持 
稳 中 有 升 的 发 展 态 势 ， 预 计 工 业 增 加 值 增 速 7% 
左右 ， 主 营业 务 收 入 、 利 润 总 额 增 速 持平 或 略 低 
生产 增 速 。 

(ERA: 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 李 多 英 ] 
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2017 年 通用 机 械 行 业 
进出 口 分 析 与 需要 关注 的 问题 


一 、2017 年 通用 机 械 行业 进出 口 双双 增长 

据 海关 统计 ，2017 年 通用 机 械 行 业 进出 口 总 
额 898.12 亿美 元 ， 同 比 增长 7.99%， 改 变 了 前 两 
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年 连续 下 滑 的 局 面 。 其 中 : 进口 额 251.44 亿美 元 ， 
同比 增长 8.42%; 出 口 额 646.68 亿美 元 ， 同 比 增 
长 7.25%; 进出 口 顺差 为 395.24 亿美 元 。 























1. 多 数 产 OHK, RER, WRAL. 























总 体 来 看 ， 全 行业 进出 改 前 两 年 下 滑 的 





品 进 

传动 装置 快速 增长 ， 气 体 分 离 设 备 、 气 体 压 缩 机 
大 幅度 下 降 

全 行业 进口 额 同比 增长 8.42%， 改 变 了 前 两 年 
连续 下 降 的 局 面 。2017 年 进口 额 虽 高 于 2016 年 ， 
但 仍 低 于 2015 年 ， 因 此 属于 恢复 性 增长 。 

全 行业 10 种 主要 产品 中 ，8 种 产品 进口 额 同 
aie 2 种 产品 进口 额 同比 下 降 。 

进口 增长 的 8 种 产品 是 : 真空 泵 进口 额 7.23 

亿美 元 ， 同 比 增长 29.36%; 液体 泵 进口 额 26.45 
亿美 元 , 同比 增长 3.8%; 制冷 空调 机 械 进口 额 2.67 
亿美 元 ， 同 比 增长 14.87%; 制冷 用 压缩 机 进口 额 
10.37 亿美 元 ， 同 比 增长 12.82%; 塑料 机 械 进 口 
额 18.42 亿美 元 ， 同 比 增长 30.24%; 工业 用 除尘 
器 进口 额 7.85 亿美 元 ， 同 比 增长 10.96%; 印刷 机 
碱 进口 额 10.79 亿美 元 ， 同 比 增 长 15.96%; 传动 
装置 进口 额 20.68 亿美 元 ， 同 比 增 长 18.88%。 
















































































= 






































局 面 , 开始 走 入 增长 的 渠道 ,尤其 是 制冷 空调 机 械 ， 
进出 口 额 大 而 且 又 有 较 快 增长 。 需 要 重视 的 是 ， 
' 液 体 泵 和 真空 泵 进口 量 大 而 且 增 长 又 快 ， 制 
冷 空调 机 械 、 制 冷 用 压缩 机 和 传动 装置 进口 量 更 
» 国内 有 关 企 业 应 选择 有 关 产 品 进行 研制 开发 ， 
加 快 发 展 ， 尽 快 蔡 代 进口 。 气 体 分 离 设备 出 口 大 
幅 下 降 ， 需 要 加 大 市 场 开拓 力度 。 
二 、 需 要 关注 的 问题 

国际 货币 基金 组 织 (IMF) 2018 年 1 月 22 
发 布 最 新 一 期 《世界 经 济 展望 》 报 告 ， 将 2018 年 
全 球 经 济 增长 预测 上 调 0.2 个 百分点 至 3.9%， 反 
映 了 全 球 增长 势头 加 强 ， 以 及 近期 批准 的 美国 税 
收 政策 变化 带 来 的 预期 影响 。IMF 将 中 国 2018 年 
经 济 增长 预测 上 调 0.1 个 百分点 ， 即 由 6.5% 上 调 
至 6.6%。 发 达 经 济 体 的 经 济 增长 在 2018 年 为 2.3%。 
预计 美国 的 税收 政策 变化 将 刺激 经 济 活动 ， 短 期 
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进口 下 降 的 两 种 产品 是 : 气体 分 离 设备 进 
额 2 442.2 万 美元 ， 同 比 下 降 31.91%; 气体 压缩 
机 进口 额 9.42 亿美 元 ， 同 比 下 降 17.84%. 

2. 大 多 数 产 品 出 口 增长 ， 制 冷 空 调 机 械 、 塑 
料 机 械 出 口 增长 较 快 

全 行业 出 口 额 同 比 增长 7.25%， 同 样 也 改变 了 
前 两 年 下 降 的 局 面 ， 而 且 出 口 额 都 高 于 前 两 年 ， 
形势 喜人 。 

全 行业 10 种 主要 产品 中 ，9 种 产品 出 口 额 同 
比 增长 ，1 种 产品 出 口 额 同比 下 降 。 

出 口 增长 的 9 种 产品 是 : 液体 泵 出 口 额 43.68 
亿美 元 ， 同 比 增长 5.44%; 真空 泵 出 口 额 2.34 亿 
美元 ， 同 比 增长 5.88%; 制冷 空调 机 械 出 口 额 
67.26 亿美 元 ， 同 比 增长 15.6%; 制冷 用 压缩 机 出 
口 额 33.77 亿美 元 ， 同 比 增长 5.22%; 塑料 机 械 出 
口 额 22.59 亿美 元 ， 同 比 增长 14.63%; 工业 用 除 
侍 器 出 口 额 14.95 亿美 元 ， 同 比 增长 1.28%; 气体 
压缩 机 出 口 额 26.07 亿美 元 ， 同 比 增 长 2.97%; 印 
刷机 械 出 口 额 11.1 亿美 元 ， 同 比 增 长 4.27%; 传 
动 装置 出 口 额 29.79 亿美 元 ， 同 比 增长 5.67% 。 

出 口 大 幅度 下 降 的 是 气体 分 离 设 备 ， 出 口 额 
为 3.24 亿美 元 ， 同 比 下 降 41.37%。 





























































































































影响 主要 来 自 企 业 所 得 税 降低 带 来 的 投资 增长 。 
预计 在 2020 年 之 前 ， 税 收 政策 变化 对 美国 经 济 增 
长 的 影响 都 将 是 积极 的 。IMF 对 美国 2018 年 经 济 
增长 预测 从 原来 的 2.3% 提高 到 2.7%， 对 2018 年 
亚洲 发 展 中 国家 预测 增长 6.5% 左右 。IMF 还 认为 ， 
印度 经 济 将 出 现 回升 ， 东 嚼 地 区 经 济 将 基本 保持 
稳定 。 

从 国际 市 场 需求 分 析 ， 我 国 许多 机 械 产 品 比 
较 优 势 依然 存在 ， 特 别 是 通过 创新 驱动 、 调 整 结 
构 、 转 型 升级 ， 一 些 新 的 竞争 优势 逐步 形成 ， 企 
业 抵 御 风 险 、 拓展 市 场 和 创新 发 展 能 力 明显 增强 。 
“一 带 一 路 ”建设 推动 了 机 械 生 产 企业 与 沿线 国 
家 的 合作 。 从 2018 年 1 月 1 日 起 ， 中 国 与 格 鲁 吉 
亚 自 贸 协 定 正式 生效 ， 格 鲁 吉 亚 对 中 国 96.5% 的 
货物 立即 实施 零 和 关税， 覆盖 格鲁吉亚 自 中 国 进口 
总 额 的 99.6%; 中 国 对 格鲁吉亚 93.9% 的 产品 实 
TERM, Bm PH ARS SLO RS K 
93.8%. 2018 年 商务 部 将 开展 与 以 色 列 、 斯 里 兰 卡 、 
海 合 会 、 巴 基 斯 坦 、 新 加 坡 等 自 贸 协 定 谈判 或 逢 
级 谈判 。 同 时 ， 做 好 与 巴拿马 、 巴 勒 斯 坦 、 蒙 古 、 
瑞士 、 秘 鲁 等 国家 的 自 贸 协定 谈判 或 升级 谈判 准 
备 工作 。 这 些 都 有 利于 扩大 我 国产 品 出 口 。 但 是 ， 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2018 











部 分 产品 产能 严重 过 剩 依然 存在 ， 企 业 生产 经 
营 仍 然 面临 较 多 困难 。 同 时 也 由 于 一 段 时 期 以 来 
国际 原材料 价格 大 幅 上 涨 , 我 国 劳动 力 成 本 上 升 ， 
中 低 端 产品 领域 无 序 竞争 仍 有 所 加 剧 ， 资 金 、 环 
保 等 投入 要 素 价 格 上 涨 ， 以 及 汇率 波动 等 因素 ， 





















































造成 出 口 成 本 增加 ， 为 进 




















步 扩 大 出 口 带 来 诸多 








困难 。 特 别 是 机 械 工 业 出 口 第 一 大 户 的 美国 ， 搞 
贸易 保护 主义 ， 己 开始 发 起 与 我 国 的 贸易 摩擦 ， 





值得 重点 关注 。 





根据 上 述 情况 分 析 ，2018 年 需要 关注 以 下 


问题 


1. 关注 国际 市 场 需求 变化 ， 及 时 调整 生产 供 
9 我国 具 有 优势 的 产品 

















给 结构 ， 推 名 


























2018 年 国际 市 场 总 体 需 求 将 略 有 增长 ， 我 国 
机 械 生产 企业 要 抓 住 有 利 时 机 ， 重 视 对 发 达 经 济 























体 尤 其 是 美 、 欧 市 场 需求 的 研究 和 开拓 ， 同 时 重 











视 对 新 兴 经 济 体 、 金 砖 国家 、 








上 海 合作 组 织 、 东 


盟 、 印 度 及 部 分 发 展 中 国家 市 场 需求 的 了 解 和 分 
析 。 通 过 组 织 访问 交流 、 商 务 论 坛 、 各 种 展销 会 、 
联谊 会 等 多 种 渠道 获取 信息 , 调整 出 口 产品 结构 ， 
































拓展 销售 网 络 ， 巩 固 老 客户 ， 
推销 我 国共 有 优势 的 产品 ， 如 各 种 泵 、 制 冷 空调 
机 械 及 其 压缩 机 ， 工 业 用 除尘 









































开拓 新 用 户 。 努 力 


> 设备、 气体 压缩 机 

















以 及 美 欧 不 生产 又 有 需求 的 


零 部 件 等 。 








些 中 小 型 机 械 产品 、 





2. 积极 参与 “一 带 一 路 ”建设 
当前 我 国 与 东盟 10 国 、 巴 基 斯 坦 、 斯 里 兰 卡 、 





























印度 、 中 亚 五 国贸 易 发 展 势 头 很 好 。 据 商务 部 统计 ， 
2017 年 中 国 与 “一 带 一 路 ”沿线 国家 贸易 额 为 7.4 














万 亿 元 人 人民币， 同比 增长 17.8%， 增 速 高 于 全 国 
外 贸 增 速 3.6 个 百分点 ， 中 国企 业 对 沿线 国家 直接 
家 新 签 承 包工 程 合同 











投资 144 亿美 元 ， 与 沿线 国 









































额 1 443 亿美 元, 同比 增长 14.5%。 中 国 “ 一 带 一 路 ” 








建设 进入 全 面 务实 合作 新 阶 














段 。 据 2018 年 5 月 3 





日 闭幕 的 第 123 届 广 交会 统计 ， 出 口 成 交 1 892 亿 

















元 人 民 币 ， 同 比 增长 3.1%， 
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带 一 路 ”沿线 国 





a 





家 的 采购 又 有 提升 。 中 国 与 巴基斯坦 合作 的 中 巴 


















































经 济 走廊 ( 从 我 国 新 疆 喀什 到 巴基斯坦 西部 瓜 达 
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尔 港 ) 建设 ， 发 展 很 快 ， 一 批 基础 设施 项 目 己 经 
或 陆续 开工 建设 ， 有 的 已 完工 。 巴 基 斯 坦 恰 希 玛 
核电 站 三 号 机 组 及 多 个 光伏 、 风 电 项 目 完工 发 电 ， 
明显 改善 了 巴基斯坦 电力 供应 情况 。 我 国 一 批 机 
械 生 产 企业 先后 参与 了 该 项 工程 建设 , 成 效 明显 。 
未 来 相当 长 一 段 时 间 将 迎 来 我 国 推进 “一 带 一 路 ” 
建设 的 一 个 重要 机 遇 期 ， 有 关 企业 要 主动 参与 其 
中 ， 努 力 收集 相关 信息 ， 积 极 参 与 投资 、 合 作 并 
扩大 出 口 。 

3. 加 快 加 工 贸易 转型 升级 

机 械 工 业 进 出 口 贸易 中 加 工 贸 易 ( 来 料 加 
工 、 进 料 加 工 、 来 件 装配 、 贴 牌 生产 ) 所 占 比重 
较 大 ， 其 中 多 数 是 电器 和 通用 机 械 产 品 。2017 年 
机 械 工 业 全 行业 加 工 贸易 进出 口 1650.19 亿美 
元 ， 占 全 行业 进出 口 的 23.16%， 其 中 进 料 加 工 
贸易 1 552.42 亿美 元 ， 占 94.07%。 主 要 产品 有 : 
FERRER. BADR. RER, AVAL ER. Hl 
冷 用 压缩 机 、 冷 藏 冷冻 组 合 机 和 注塑 机 等 。 近 几 
年 来 ， 加 工 贸易 进出 口 占 全 行业 的 比重 逐年 有 所 
BRE (2016 年 加 工 贸易 进出 口 占 全 行业 进出 口 的 
24.87%) ， 产 品 结构 已 有 所 改善 ， 低 附加 值 产品 
已 逐渐 升级 ， 但 仍 需 加 快 转型 升级 ， 提 高 产品 
术 含 量 和 档次 。 ee 
部 分 转 入 自主 品牌 生产 ， 进 料 加 工 的 产品 要 逐 
采用 符合 质量 要 求 的 国产 原材料 生产 销售 。 

4. 运用 跨 境 电子 商务 平台 促进 外 贸 发 展 

为 贯彻 落实 国务 院 有 关 批 复 精神 ， 更 好 地 发 挥 
“先行 先 试 ”作用 ， 自 2018 年 1 月 1 日 起 ， 跨 境 
电 商 零售 监管 过 渡 期 政策 适用 范围 ， 在 此 前 的 天 
津 、 上 上海、 杭州、 宁波、 郑州、 广州 、 深 圳 、 重 庆 、 
福州 、 平 潭 10 个 试点 城市 和 地 区 的 基础 上 ， 新 增 
了 人 合肥、 成都、 大 连 、 青 岛 、 苏 州 5 个 跨 境 电 商 
综合 试验 区 城市 。 上 述 所 在 城市 和 地 区 的 企业 要 
与 有 关 综 合 试验 区 联系 ， 积 极 运用 跨 境 电子 商务 
平台 开展 进出 口 贸易 ， 连 接 企业 和 客户 ， 加 快 产 
品 的 通关 和 物流 速度 ， 扩 大 通用 机 械 产品 出 口 。 

(mA: 中 国 机 械 工业 联合 会 专家 委员 会 
郑 国 伟 ] 
































































































































































































































































































































































































































































































































记载 2017 年 通用 机 械 行业 重大 事件 








2017 年 中 国 通用 机 械 工业 大 事 记 


大 事 记 





2017 年 中 国 通用 


1H 





13 日 沈阳 鼓风机 集团 股份 
有 限 公 司 历 史上 最 大 的 常规 空 
分 机 组 H2199 机 组 一 次 性 试车 
成 功 ， 再 次 实现 了 我 国 大 型 空 
分 装备 的 重要 突破 ， 为 保障 匡 
家 能 源 安全 、 推 进 重大 项 目 核 
心 装 备 国产 化 增添 了 重要 砖 码 。 

17 日 工业 和 信息 化 部 、 中 
国 工业 经 济 联合 会 公布 了 第 一 
批 制造 业 单项 冠军 示范 (培育) 


































































































限 公司 与 阿 海 于 (AREVA) 就 
英国 欣 克 利 角 C 核电 项 目 (HPC 
目 ) 签订 了 供 货 合 同 。 这 是 
中 国 核电 阀门 第 一 次 在 欧洲 大 
规模 应 用 。 此 次 中 标的 产品 大 
部 分 是 用 于 核 岛 的 核 级 阀门 ， 
数量 超过 2 000 台 。 
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2 月 








8 日 ”由 四 川 空 分 设备 ( 集 
BD 有 限 公司 总 成 的 七 台 河 宝 泰 
隆 焦 闫 制 轻 烃 转型 升级 一 期 项 












































企业 名 单 。 评 选 制 造 业 单项 冠 
军 示 范 (培育 ) 企业 是 工业 和 
信息 化 部 为 落实 《制造 业 单项 
E 

方案 》 而 推进 的 一 项 重点 工 
乍 ， 目 标 是 培育 出 一 批 全 球 领 
的 制造 业 企业 。 杭 州 杭 氧 股 
份 有 限 公 司 、 杭 州 新 亚 低温 设 
备 有 限 公 司 分 别 凭借 在 气体 分 
离 设 备 和 低温 有 泵 产品 方面 的 优 
秀 实 力 ， 入 选 第 一 批 制造 业 单 
项 冠军 培育 企业 名 单 。 

18 日 山东 省 章 丘 鼓风机 股 
份 有 限 公 司 的 一 项 专利 “一 种 
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目 配套 用 MCO 型 6.3 万 m/h 2 
分 压缩 机 组 在 沈阳 鼓风机 集团 
股份 有 限 公 司 一 次 试车 成 功 。 
该 机 组 是 石油 化 工 、 煤 炭 深 加 
工 、 化 肥 及 冶金 等 行业 广泛 应 
的 核心 关键 设备 ， 是 沈 鼓 集 
团 自主 开发 史上 最 大 的 产品 。 
该 机 组 叶轮 直径 达 1 600mm, 
机 组 的 转子 悬 辟 端 叶 轮 与 主轴 
采用 全 新 的 连接 方式 ， 在 转子 
动力 学 分 析 、 稳 定性 分 析 等 多 
个 方面 优势 显著 。 其 机 械 运 转 
指标 远 超 API 标准 要 求 ， 标 志 
EREKE MCO 空 分 压缩 机 组 

















































































































进口 带 增 压 螺 旋 叶 轮 的 酒 浆 泵 ” 
获 国 家 实用 新 型 专利 。 
19 日 苏州 纽 威 阀门 股份 有 
































研制 取得 关键 技术 突破 ， 打 破 
了 国外 公司 对 该 类 装置 的 垄断 


== 
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机 械 工 业 大 事 记 


13 日 俄罗斯 卢 克 石油 公司 
j 户 代表 设备 运营 总 工程 师 安 
德 烈 一 行 3 人 到 沈阳 鼓风机 集 
团 股 份 有 限 公司 进行 考察 访问 。 
卢 克 石油 公司 与 沈 鼓 集团 在 往 
复 机 项 目 上 的 合作 是 双方 合作 
的 良好 开端 ， 将 开拓 更 大 的 合 
作 空 间 。 

24 日 中 国 通用 机 械 工业 协 
会 气体 分 离 设备 分 会 在 沈阳 妊 
开 八 届 四 次 理事 (扩大 ) 会 议 
会 议 由 分 会 秘书 长 徐 建 平 主持 ， 
EA 32 位 理事 及 部 分 会 员 单 位 
的 代表 参加 了 会 议 。 中 国 通用 
ee en 名 誉 
会 长 隋 永 滨 出 席 了 会 议 。 沈 阳 
ech ae 
长 戴 继 双 到 会 并 致辞 。 

北大 先锋 科技 有 限 公 司 副 
deh Ze FFE PR JI. RE THK Ba 
氧 设备 有 限 公司 总 工程 师 许 卫 
分 别 作 了 “ 变 压 吸 附 技术 发 
展 ”“ 水 电解 制 氧 技术 发 展 ” 
专题 报告 。 

中 国 通 用 机 械 工业 协会 会 
长 黄酮 、 名 誉 会 长 隋 永 滨 解 析 
了 国家 宏观 经 济 形势 、 气 体 分 
离 设备 行业 面临 的 任务 ， 对 气 
体 分 离 设备 行业 企业 与 分 会 工 
作 提 出 了 建议 和 希望 。 

会 议 期 间 ， 全 体会 
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观 了 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 
公司 ， 并 就 大 型 空 分 设备 配套 
空气 压缩 机 、 实 现 空 分 设备 关 
键 部 机 的 国产 化 等 问题 进行 了 
专题 交流 。 

25A 沈阳 鼓风机 集团 股份 
9 限 公 司 与 伊朗 ODCC 公司 合 
作 的 伊朗 大 不 里 士 项 目 按 计划 






















































































限 公司 自主 研发 的 天 然 气 输送 
用 燃 驱 管线 压缩 机 组 研发 项 目 
在 西安 通过 了 由 中 国 机 械 工 业 
联合 会 组 织 的 科学 技术 成 果 鉴 






































9H 江苏 省 经 济 和 信息 化 
委员 会 组 织 压 缩 机 和 核电 行业 
专家 ， 在 南京 召开 了 由 南京 尚 





























如 期 发 俩 ， 这 是 沈 鼓 集团 执行 
出 口 项 目 以 来 第 一 个 按照 成 播 
设计 理念 完成 的 出 口 项 目 。 





























3 月 








15A 由 杭州 杭 氧 股份 有 限 
公司 配套 的 神华 宁 煤 集团 年 产 
400 万 t/a 煤炭 间接 液化 示范 项 
目 二 系列 7# 10 万 mh 等 级 大 
型 空 分 装置 首 套 国产 空 分 单元 
顺利 产 出 合格 氧气 产品 。 经 在 线 
分 析 确 认 ， 氧 纯度 为 99.6%， 氮 
纯度 为 99.999%， 系统 运 行 稳 定 ， 
装置 各 项 指标 达到 设计 要 求 。 
23 日 沈阳 鼓风机 集团 股份 
有 限 公司 为 林 德 华 鲁 恒 升 项 目 
配套 的 CO 深 冷 装置 用 压缩 机 一 
次 试车 成 功 ， 机 组 运行 参数 符合 
沈 鼓 优质 产品 验收 标准 ， 这 是 双 
方 在 单 轴 离 心 压缩 机 领域 的 首 
次 合作 ， 也 是 沈 鼓 集团 首次 为 国 
际 工程 公司 配套 CO 压缩 机 。 
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4 月 














6 日 西安 陕 鼓 动力 股份 有 














爱 机 械 制 造 有 限 公 司 自 主 研发 
的 “84SHS-2260N 核电 站 空气 
压缩 机 ”新 技术 鉴定 会 。 经 过 
鉴定 ， 该 产品 主要 性 能 指标 满 
足 核 电 装 备 要 求 ， 首 次 实现 了 
我 国 核电 站 用 中 压 空气 压缩 机 
的 国产 化 ， 填 补 了 国内 空白 ， 
属国 内 首创 ， 整 机 达到 国际 先 
进 水 平 。 

10 日 西安 陕 鼓动 力 股份 有 
限 公 司 研发 的 天 然 气 输 送 用 燃 
驱 管线 压缩 机 组 通过 国家 科技 
成 果 鉴 定 。 

10 一 12 日 由 中 国 通用 机 械 
工业 协会 气体 分 离 设 备 分 会 主 
办 、 洛 阳 建 龙 微 纳 新 材料 股份 
有 限 公 司 协 办 的 第 四 届 分 子 得 
技术 应 用 高 峰 论坛 在 洛阳 举行 ， 
来 自 全 国 气体 分 离 与 净化 领域 
的 专家 学 者 、 国 内 气体 装备 企 
业 代 表 等 150 余 人 参加 了 论坛 。 
论坛 围绕 分 子 筛 深 冷 空 分 制 氧 ， 
分 子 得 变 压 吸 附 制 氧 、 制 氨 ， 
TTEA WTE RRA 
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LNG 用 对 称 平衡 型 卧 式 BOG JE 
缩 机 在 天 然 气 分 公司 青岛 LNG 
接收 站 开车 成 功 。 这 标志 着 
LNG 接收 站 关键 设备 国产 化 进 
程 取得 又 一 重大 突破 。BOG He 
缩 机 是 处 理 LNG WRIA MW KE 
设备 。 青 岛 LNG 接收 站 一 期 调 
整 工 程 中 增设 的 国产 BOG 压缩 
机 由 中 国 石化 天 然 气 分 公司 、 
中 石化 洛阳 工程 公司 、 西 安 交 
通 大 学 、 温 州 强盛 压缩 机 公司 
合作 研发 。 此 次 开车 投 用 成 功 ， 
打破 了 LNG 接收 站 关键 设备 一 
直 由 国外 压缩 机 厂商 垄断 的 局 
面 ， 填 补 了 低温 BOG 压缩 机 设 
计 自 主 化 的 国内 空白 ， 将 对 降 
IR LNG 设备 采购 成 本 、 提 升 清 
洁 能 源 利用 水 平 产生 积极 影响 。 

13 日 “华龙 一 号 ”示范 
工程 福清 核电 5 号 机 组 的 
3 BKB ERA S R 
FE HAY OS WI BY Be SE Be BR 
公司 出 三 试 验 取得 圆满 成 功 ， 
这 标志 着 “中 国 制造 ”在 主 蒸 
汽 隔离 阀 这 个 最 重要 的 核电 阀 
门 制造 及 应 用 领域 实现 了 零 的 
突破 。 

19 日 庆 通 用 工业 (和 集 
BD 有 限 责任 公司 成 功 研 制 出 
超大 流量 单 级 高 速 离心 鼓风机 
(BCD810) 机 组 。 该 机 组 是 重 
通 集 团 首 台 成 功 突破 过 去 单 级 
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等 领域 的 应 用 ， 气 体 行业 的 市 

场 形势 及 未 来 发 展 方向 等 方面 

进行 了 深入 的 交流 和 讨论 。 
13 日 国内 首 台 自 主 研发 的 



































最 大 流量 600m" 限制 的 机 组 ， 
其 成 功 研 制 为 大 流量 机 组 的 系 
列 化 开发 商定 了 坚实 的 基础 。 

















大 事 记 





5H 


5 日 沈阳 鼓风机 集团 股份 
本 限 公司 与 浙江 石油 化 工 有 限 
公司 签订 了 4000 万 t/a 炼 化 一 
体 化 项 目 一 期 工程 合同 ， 合 同 
总 价 近 9.7 亿 元 。 该 项 目 作为 国 
家 “十 三 五 ”期 间 重 点 项 目 ， 
是 “浙江 一 号 ”工程 ， 也 是 当 
前 世界 在 建 的 最 大 的 炼 化 一 体 
化 项 目 。 

1A 西安 陕 鼓动 力 股份 有 
限 公 司 研制 全 国产 化 首 台 ( 套 ) 
8 万 mn 等 级 空 分 机 组 实现 市 
场 突破 ， 在 国内 化 工 领域 超大 
型 空 分 装置 中 得 到 应 用 。 该 项 
目的 成 功 签约 ， 标 志 着 西安 陕 
鼓动 力 股份 有 限 公 司 已 打破 超 
大 型 空 分 装置 离心 压缩 机 技术 
的 国外 垄断 ， 实 现 了 市 场 突破 ， 
推动 了 大 型 装备 的 国产 化 进程 。 

15 日 由 沈阳 鼓风机 集团 股 
份 有 限 公司 自主 研发 的 我 国 首 
套 国 产 10 万 mV/h 空 分 装置 压 
缩 机 组 ( 空 压 机 + 汽轮机 + 减 
速 机 + 增 压 机 〉 在 神华 集团 宁 
夏 煤 化 工 股份 有 限 公 司 现场 一 
次 开车 成 功 。 运 行 数据 表明 ， 
机 组 的 各 项 力学 性 能 及 气动 性 
能 指标 均 达 到 国际 先进 水 平 。 

17 日 西安 陕 鼓 动力 股份 有 
限 公 司 在 捷克 陕 鼓 EKOL 公司 





























































































































































































































的 成 立 是 陕 鼓 加 速 全 球 化 战略 
布局 、 贴 近 市 场 、 延 伸 服务 手 
臂 、 服 务 全 球 客户 的 重要 举措 ， 
标志 着 陕 鼓 为 全 球 客户 提供 全 
生命 周期 系统 解决 方案 的 能 力 
进一步 提升 。 

AW 经 企业 申报 、 专 业 分 
会 推荐 、 评 审 组 评审 ，“2016 
中 国 通 用 机 械 行业 科技 i 
步 贡 献 奖 ”获奖 名 单 公 布 ， 中 
国 通 用 机 械 工 业 协 会 共 评 选 出 
科技 创新 突出 贡献 奖 30 名 、 能 
工 巧 折 突出 贡献 奖 13 名 。 










































































6 月 


5 日 大 型 电视 纪录 片 《起 
级 装备 》 编 创 团队 来 到 沈阳 鼓 
风机 集团 股份 有 限 公 司 进 行 采 
编 。 该 纪录 片 由 中 国 中 央 电 
台 纪 录 频 道 、 工 业 和 信息 化 部 、 
首 批 央视 纪录 创作 基地 试点 单 
位 上 海 视 野 影视 联手 打造 。 沈 
鼓 集团 是 此 次 采编 之 旅 的 第 三 
站 。 

15H 浙江 金盾 风机 股份 有 
重大 资产 重组 项 目 经 中 
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在 天 津 发 布 了 2016 年 度 中 国 机 
REAA a ZL FL, BA BX 
风机 集团 股份 有 限 公 司 、 杭 州 
制 氧 机 集团 有 限 公 司 、 陕 西 鼓 
风机 (和 集团) 有限 公司 、 四 川 
空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公 
司 分 别 位 居 百 强 榜 第 47 位 、 第 
52 位 、 第 63 位 、 第 80 位 。 

17 日 南通 大 通宝 富 风机 有 
限 公司 与 美国 Verdicorp 公司 签 
订 了 磁 巧 浮 离心 鼓风机 研发 合 
作协 议 ， 双 方 将 共同 研发 磁 悬 
浮 离 心 鼓风机 ， 以 响应 中 国 市 
场 与 日 俱 增 的 需求 。 

19 日 KEARAH (42RD 
有 限 公 司 建成 能 源 互联 岛 全 球 
运营 中 心 ， 为 发 展 分 布 式 能 源 
产业 再 添 绿 动能 。 

25 日 国家 城市 给 排水 工程 
技术 研究 中 心 作为 第 三 方 评估 
机 构 ， 对 由 江苏 金 通 灵 流 体 机 
械 科 技 股 份 有 限 公 司 牵 头 承 担 
的 “污水 处 理 曝 气 系统 低 碳 运 
行 关 键 设 备 开发 与 产业 化 ”项 
目 进行 了 产业 化 评估 和 子 课题 
验收 。 

月 内 中 国电 建 集团 透 平 科 





























































































































































































































国 证 监 会 上 市 公司 并 购 重组 审 
员 会 2017 年 第 31 次 会 议 
， 获 无 条 件 通过 。 此 次 
组 完成 后 ， 公 司 将 全 资 控股 红 
相 科技 和 中 强 科技 ， 为 将 来 实 
现 业务 协同 、 战 略 整合 以 及 外 
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举行 了 陕 鼓 欧洲 服务 中 心 成 立 
挂牌 仪式 。 陕 鼓 欧 洲 服务 中 心 





BETA AC FBS re ME SE ET o 
1s 日 中 国 机 械 工 业 联合 会 

















) 和 都 江 电 力 设备 广 重 组 整 
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技 有 限 公司 ( 原 成 都 电力 机 械 
J 
E 


7 月 


10 日 由 江苏 金 通 灵 流体 机 
械 科技 股份 有 限 公 司 开发 研制 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2017 





的 用 于 光 热 发 电 的 15MW 高 压 
中 温 高 转速 同 轴 中 间 再 热 轴 向 
排 汽 式 汽 轮 发 电机 组 在 河北 省 
张 北 县 成 功 并 网 发 电 。 

BA 全 国 压缩 机 标准 化 技 
术 委 员 会 在 广东 省 佛山 市 召开 
了 空 压 机 能 效 标准 及 节能 技术 
研讨 会 。 合肥 通 用 机 械 研 究 院 、 
中 国 通用 机 械 工 业 协 会 压缩 机 
分 会 、 广 东 艾 高 装备 科技 有 限 
公司 、 深 圳 寿 力 亚洲 实业 有 限 
公司 、 浙 江 红 五 环 机 械 股份 有 
限 公 司 、 南 京 尚 爱 机 械 
限 公司 、 烟 台 冰 轮 股份 有 限 公 
司 气 体 压缩 事业 部 、 力 达 ( 中 国 ) 
机 电 有 限 公 司 、 上 海 飞 和 压缩 
机 制造 有 限 公 司 、 宁 波 德 曼 压 
AIARA Wi HRAT 
机 有 限 公司 、 宁 波 鲍 斯 能 源 
装备 股份 有 限 公 司 、 上 海 斯 可 
络 压 缩 机 有 限 公 司 、 广 东 和 葆 德 
科技 有 限 公 司 、 上 海 优 耐 特 斯 
压缩 机 有 限 公司 、 杭 州 久 益 机 
械 股 份 有 限 公 司 等 17 家 行业 单 
位 参加 了 此 次 会 议 。 

会 议 听取 了 陈 放 秘书 长 关 
于 “容积 式 空气 压缩 机 能 效 标 
准 研究 ”科研 项 目的 任务 来 源 
及 背景 介绍 ， 全 国 压 缩 机 标准 
化 技术 委员 会 秘书 处 和 合肥 通 
J 机械 研究 院 将 课题 组 前 期 完 
成 的 工作 向 与 会 代表 作 了 汇报 ， 
主要 包括 空 压 机 节能 技术 应 用 
路 线 图 大 纲 、 合 肥 通 用 院 空 压 
机 产品 实测 情况 等 。 与 会 代表 
就 行业 及 本 企业 当前 的 空 压 机 
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产品 技术 状态 、 能 效 水 平 、 
效 标准 实施 现状 、 空 压 机 节 
技术 途径 、 节 能 发 展 六 
效 标准 的 修订 建议 、 
和 方案 的 经 济 性 等 进行 了 广泛 
交流 和 讨论 。 会 议 还 布置 了 关 
于 容积 式 空 气压 缩 机 能 效 标准 
及 节能 技术 的 调研 任务 。 

15A 第 十 三 届 中 国 工业 
论坛 在 北京 钓鱼 台 国 宾馆 隆重 
举行 。 沈 阳 鼓 风机 集团 股份 有 
限 公 司 为 神华 宁 煤 制造 的 10 万 
mh 等 级 空 分 装置 用 压缩 机 组 
被 列 为 2016 年 度 中 国 工业 首 台 
( 套 ) 重大 技术 装备 示范 项 目 。 
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3 日 ”南通 大 通宝 富 风机 有 
限 公 司 中 标 浙江 恒 逸 (实业 ) 
文 莱 有 限 公司 的 PMB 石油 化 工 
项 目 、 中 国 水 利水 电 第 八 工程 























配套 压缩 机 组 给 予 了 高 度 评价 ， 
并 建议 尽快 推广 。 




















9 月 


10 日 国产 最 大 功率 高 速 
往复 式 压缩 机 DTY4500 成 功 运 
用 于 苏 桥 储 气 库 ， 经 过 72h 连 
续 负载 运行 ， 机 组 运行 平稳 ， 
优 于 同型 号 进口 机 组 ， 各 项 指 
标 均 达到 设计 要 求 。 机 组 额定 
功率 为 6000kW， 额 定 转速 为 
1 000r/min， 最 高 工作 压力 为 
41MPa， 排 量 最 高 可 达 每 天 153 
Fim’, 填补 了 国内 空白 ， 改 变 
了 同类 产品 当前 依赖 进口 的 被 
动 局 面 。 该 机 组 由 中 国 石 油 集 
团 济 柴 动力 总 厂 成 都 压缩 机 
自主 研发 ， 运 用 于 集团 公司 重 
大 现场 试验 项 目 “ 枯 竟 油气 藏 
型 储 气 库 固 井 技 术 与 压缩 机 组 
现场 试验 ” 子 课题 “天 然 气压 




























































































局 有 限 公司 的 出 口 印尼 明 古 鲁 
2X100MW 燃 煤 机 组 项 目 。 

8 日 沈阳 鼓风机 集团 股份 
有 限 公司 投资 8 000 余万元 的 燃 
气 轮机 组 在 营口 基地 试验 成 功 ， 
此 举 标志 着 沈 鼓 集团 成 为 全 国 
第 一 家 具备 燃气 轮机 拖 动 长 输 
管线 压缩 机 组 试验 能 力 的 企业 。 

25 日 中 国 机 械 工业 联合 会 
与 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 在 银 
川 组 织 召开 了 国产 10 75 m’/h 28 
分 装置 及 空气 压缩 机 组 工业 运 
行 评审 会 。 对 国产 空 分 装置 和 






































































































































缩 机 组 研制 与 现场 试验 ”， 应 
] 7 项 关键 技术 ， 机 组 国产 化 
率 超 过 90%。 首 次 将 电动 调节 
余 隙 装置 成 功 应 用 在 国内 压缩 
机 组 上 ， 并 且 在 储 气 库 原 进口 
机 组 基础 上 ， 优 化 改造 解决 了 
以 往 进口 机 存在 的 问题 。 机 组 
主要 性 能 指标 达到 国际 先进 水 
平 ， 在 连续 负荷 能 力 、 机 组 振 
动 、 易 损 件 寿命 等 方面 优 于 当 
前 在 用 的 国外 进口 机 组 。 该 机 
组 的 成 功 运用 ， 有 效 扼 制 了 进 
口 机 组 价格 ， 降 低 了 运行 成 本 ， 









































































































































大 事 记 





提高 了 我 国 能 源 重 大 装备 领域 
的 技术 水 平和 生产 能 力 ， 对 国 


























议 期 间 ， 召 开 了 中 国 通用 机 械 
工业 协会 专家 委员 会 、 标 准 化 


























家 天 然 气 调 峰 及 能 源 储备 具有 
战略 意义 。 

月 内 ”浙江 金盾 风机 股份 有 
限 公 司 安全 壳 内 大 气 监 测 系 统 
风机 CAM、 可 开启 风帆 轴 流 式 
屋顶 风机 BDWT-I-18 项 目 被 列 
为 省 级 新 产品 试制 计划 。 























10 月 





14 日 由 陕西 鼓风机 (集团 ) 
有 限 公 司 投资 、 建 设 、 运 营 的 
青海 恒信 融 年 产 2 万 t 碳酸 锂 热 
电 联 产 项 目 实现 并 网 发 电 和 供 
热 ， 预 计 整 机 年 发 电量 约 2.7 亿 
kW。h， 工 业 蒸 汽 热 负荷 可 达 每 
小 时 156t， 能 满足 整个 青海 西 
台 工 业 区 居民 采暖 供 热 和 工业 
] 电 需求 。 













































































11 月 

















2 日 ”中国 通用 机 械 工业 协 
会 第 七 届 理 事 会 第 二 次 会 议 在 
合肥 召开 ， 来 自 通用 机 械 行业 
企业 、 科 研 院 所 、 高 校 及 协会 
的 代表 共 300 多 人 参加 了 会 议 。 
在 此 次 会 议 上 ， 中 国 机 械 工 业 
年 鉴 社 与 中 国 通用 机 械 工 业 协 
会 共同 举办 了 《中 国 通用 机 械 
工业 年 鉴 2017》 首 发 式 。 

2 日 中 国 通用 机 械 工 业 协 
会 在 合肥 召开 七 届 二 次 理事 会 













































































































































































管理 委员 会 成 立 大 会 暨 首届 委 
员 会 第 一 次 工作 会 议 。 会 议 通 
过 了 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 专 
家 委员 会 和 标准 化 管理 委员 会 
两 委 的 组 织 方案 ， 公 布 了 两 委 
委员 名 单 ， 通 过 了 中 国 通用 机 
械 工 业 协 会 标准 化 管理 委员 会 
专家 委员 工作 条 例 。 

27A 由 沈阳 鼓风机 集团 
股份 有 限 公 司 自 主 研发 、 设 计 、 
制造 的 中 国 首 台 ( 套 ) 120 万 
t/a 乙烯 装置 在 惠州 炼 化 二 期 现 
场 一 次 试车 成 功 。 这 标志 着 中 
国 石化 乙烯 行业 机 组 最 大 、 调 
试 最 快 、 指 标 最 优 的 新 纪录 诞 
生 。 

月 内 中 国电 建 集团 透 平 科 
技 有 限 公 司 ( 原 成 都 电力 机 械 
O 建成 国内 最 大 风机 全 尺寸 
性 能 试验 平台 。 

月 内 浙江 金盾 风机 股份 有 
限 公司 数字 风机 成 套 设备 及 地 
铁 隧道 用 共 体 式 圆 形 风 阀 两 类 























































































































































































































12 月 











1 日 沈阳 鼓风机 集团 股份 
有 限 公 司 成 功 中 标 山 东方 宇 润 
滑 油 有 限 公 司 2X75 000m"/h 焦 
制 氧 项 目 中 两 套 8 A m/h 等 级 
空 分 压缩 机 组 。 该 项 目的 成 功 
签约 ， 标 志 着 沈 鼓 集团 已 打破 













































































超大 型 空 分 装置 空 分 压缩 机 技 
术 的 国外 垄断 ， 实 现 了 市 场 突 
破 ， 推 动 了 大 型 空 分 装置 用 压 
缩 机 组 全 系列 产品 的 国产 化 进 
程 。 





















































14 日 工业 和 信息 化 部 公布 
了 第 二 批 制造 业 单 项 冠军 企业 
和 单项 冠军 产品 名 单 。 其 中 ， 
成 都 成 高 阀门 有 限 公 司 、 浙 江 
双环 传动 机 械 股份 有 限 公司 、 
华 意 压缩 机 股份 有 限 公 司 入 选 
单项 冠军 示范 企业 ， 西 安 陕 鼓 
动力 股份 有 限 公司 的 轴 流 压缩 
机 入 选单 项 冠军 产品 。 

14 日 中 国 通用 机 械 工 业 协 
会 压缩 机 分 会 与 气体 净化 设备 
分 会 在 上 海 联 合 召 开 了 《压缩 
空气 站 能 效 分 级 指南 》 团 体 标 
准 初稿 评议 会 ， 主 要 起 草 单位 
合肥 通用 机 电 产 品 检测 院 有 限 
公司 、 阿 特 拉 斯 。 科 普 柯 (上海) 
贸易 有 限 公司 以 及 全 国 压 缩 机 
标准 化 技术 委员 会 等 16 家 参与 
企业 《单位 ) 共计 27 人 参加 了 
会 议 。 

在 会 上 ， 全 国 压缩 机 标准 化 
技术 委员 会 任 芳 结合 此 次 团体 
标准 初稿 中 的 编写 内 容 进行 了 
要 点 分 析 。 合 肥 通 用 机 电 产 品 
检测 院 有 限 公司 孙 晓 明 副 院 长 
代表 主 起 草 单位 ， 对 《压缩 空 
气 站 能 效 分 级 指南 》 团 体 标准 
编写 的 整体 思路 以 及 技术 数据 
的 采集 等 内 容 进 行 了 讲解 。 与 
会 代表 对 此 标准 内 容 进 行 分 析 
和 讨论 ， 提 出 了 意见 和 修改 建 
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议 。 

14 日 沈阳 鼓风机 集团 股份 
有 限 公 司 中 标 中 化 泉州 石化 有 
RAF 100 万 t/a 乙烯 装置 配套 
用 乙烯 、 丙 烯 、 裂 解 气 三 台 离 
心 压缩 机 组 。 

18 日 国内 首 台 最 大 型 
号 硫酸 风机 在 湖北 省 风机 厂 
有 限 公 司 下 线 ， 流量 达到 

































































4500m /min， 配 套 电 动机 功 
率 4700kW， 叶 轮 线 速 度 达 到 
320m/s 以 上 。 这 标志 着 湖北 省 
风机 三 有 限 公 司 已 完全 具备 设 
计 、 制 造 特 大 型 硫酸 鼓风机 的 
能 力 ， 填 补 了 又 一 项 国内 市 场 
空 

































































30 日 ”南通 大 通宝 富 风机 有 
限 公 司 自 主 研 发 的 “前 后 导 叶 











可 调 单 级 高 速 离心 鼓风机 ” 通 
过 南通 市 经 信 委 评审 ， 获 得 首 
GCE) 产品 荣誉 称号 ， 并 获 
得 政府 专项 财政 奖励 。 

月 内 ”浙江 金盾 风机 股份 有 
限 公司 安全 壳 内 大 气 监测 系统 
风机 、 核 电 用 可 开启 式 屋顶 风 
机 两 类 产品 通过 省 级 产品 鉴定 。 


















































介绍 2017 FARTEN, KR TR 
业 发 展 情况 、 我 国 气体 净化 设备 行业 发 展 情况 以 及 压 滤 机 
行业 发 展 研究 报告 








2017 年 江苏 省 阀门 行业 发 展 概况 

2017 年 永嘉 录 阀 产业 发 展 概述 

我 国 气体 净化 设备 行业 面临 的 形势 及 发 展 对 策 
2017 年 压 滤 机 行业 发 展 研究 报告 





2017 年 江苏 省 阀门 行业 发 展 概况 


一 、 行 业 总 体 情况 

江苏 省 阀门 行业 在 经 历 了 2015 年 、2016 年 连 
续 两 年 增 速 放 绥 后，2017 年 再 一 次 平稳 提速 ， 进 
入 上 升 通道 ， 达 到 了 历史 最 好 水 平 。 多 数 会 员 企 
业 订 单 明显 增多 ， 出 现 了 交 货 急 、 赶 工期 等 现象 。 
企业 虽然 受到 环保 达标 、 原 材料 涨 价 、 铸 件 成 本 
大 涨 、 用 工 成 本 狐 增 等 不 利 因素 影响 ， 仍 实现 了 
产销 增长 。 受 各 项 成 本 增 支 因素 影响 ， 经 济 效益 
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比 下 降 的 企业 有 7 家。 其 中 ， 工 业 总 产值 列 前 三 
位 的 企业 分 别 是 : 苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公 司 工 
业 总 产值 23.95 亿 元 ， 同 比 增长 39.5%; 江苏 苏 盐 
阀门 机 械 有 限 公司 工业 总 产值 15.77 亿 元 ， 同 比 
增长 12.8%; 江苏 神通 阀门 股份 有 限 公 司 工业 总 
产值 9.27 亿 元 ， 同 比 增 长 48.3%。 工 业 总 产值 增 
幅 列 前 三 位 的 企业 是 : 苏州 工业 园区 思 达 德 机 械 
自控 有 限 公 司 工业 总 产值 同比 增长 168.6%， 江 苏 








































































































普遍 下 降 。 

据 江苏 省 阀门 工业 协会 统计 ，2017 年 ，63 家 
主要 会 员 企 业 完 成 工业 总 产值 134.7 亿 元 ， 比 上 
年 增长 14.04%; 工业 销售 产值 135.9 亿 元 ， 比 上 
年 增长 15.73%; 利税 总 额 15.7 亿 元 ， 比 上 年 下 降 
10.46%。 全 年 从 业 人 员 人 数 85811 人 ， 比 上 年 增 
加 269 A. 

二 、 经 济 运行 情况 

1. 工业 总 产值 出 现 新 的 回升 趋势 

2017 年 ， 江 苏 省 阀门 工业 协会 63 家 会 
企业 完成 工业 总 产值 134.7 亿 元 ， 比 上 年 增 
14.04%。 工 业 总 产值 同比 增长 的 企业 有 56 X, F 







































































YN 汀 

















应 流 机 械 制 造 有 限 责 任 公司 工业 总 产值 同比 增长 
118.6%， 苏 州 道 森 阀 门 有 限 公司 工业 总 产值 同比 
增长 100.9%。 另 外 ， 苏 州 工 业 园 区 思 达 德 阀 门 有 
限 公司 工业 总 产值 同比 增长 86.1%, REPERE 
有 限 公 司 工 业 总 产值 同比 增长 83.3%， 南 通 市 电 
站 阀门 有 限 公司 工业 总 产值 同比 增长 60%。 工 业 
总 产值 下 降 的 企业 主要 有 : 盐城 市 高 中 压 阀 门 有 
限 公 司 工 业 总 产值 同比 下 降 61.7%, YR YT 
业 有 限 公司 工业 总 产值 同比 下 降 28.8%， 南 通 高 
中 压 阀门 有 限 公司 工业 总 产值 同比 下 降 10.8%。 
2017 年 江苏 省 阀门 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 见 
Klo 










































































































































































表 1 2017 年 江苏 省 阀门 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 







































































































































































































































































序号 企业 名 称 a. 序号 企业 名 称 E~ 
1 | 苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公 司 239 517 1 | 苏州 工业 园区 思 达 德 阀门 有 限 公司 28 220 
2 | 江苏 苏 盐 阀 门 机 械 有 限 公 司 157 685 2 | 江苏 九龙 阀门 制造 有 限 公 司 26 500 
3 | 江苏 神通 阀门 股份 有 限 公司 92 660 3 | 扬中 市 阀门 三 有 限 公 司 25 915 
4 “| 中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 有 限 公司 85 692 4 | PIN TEARS TA RAE 21 800 
5 | 江苏 盐 电 阀门 有 限 公司 64 483 5 | 南通 高 中 压 阀 门 有 限 公司 20 920 
6 | 江苏 万 恒 铸 业 有 限 公司 45 142 6 | 江苏 圣 泰 阀门 有 限 公司 20 500 
7 | 扬州 电力 设备 修造 三 有 限 公 司 37 913 17 | 江苏 应 流 机 械 制造 有 限 责任 公司 20 116 
8 | LATTE LA BR ZA 33 393 18 | 常州 电站 辅 机 股份 有 限 公 司 19 500 
9 “| 无 锡 市 圣 汉 斯 控制 系统 有 限 公 司 33 220 19 | 苏州 高 中 压 阀门 三 有 限 公 司 19 204 
10 | 江苏 亿 阀 集团 有 限 公司 28 256 20 | 苏州 安 特 威 阀 门 有 限 公 司 19 150 
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. 工业 销售 产 





值 出 现 较 好 局 面 


2017 年 ， 江 苏 省 阀门 行业 企业 阀门 产品 销售 











si 








普遍 增长 ， 订 单 量 远 远 超 过 了 预期 ， 许 多 企业 承 


接 订 单 饱 满 ， 生 产 任务 足 ， 加 班 加 点 ， 按 时 完成 





订单 ， 销 售 出 现 了 
2017 年 ， 
企业 完成 工业 销 





K 15.73%. TAE 





近 几 年 回暖 增长 的 迹象 。 


江苏 省 阀门 工业 协会 63 家 会 员 





售 产值 135.9 亿 元 ， 比 上 年 增 
售 产值 同比 增长 的 企业 有 57 























家 ， 同 比 下 降 的 企业 有 6 家 。 
值 列 前 三 位 的 企业 分 别 是 : 苏州 纽 威 阀 门 股份 有 
限 公 司 完成 工业 销售 
15.7%; YRS Eh TPL 


























股份 有 限 公 司 完成 工业 销 


售 产 值 


增长 11%。 工 业 销 售 ) 














售 产值 9.19 亿 元 ， 同 比 




















增长 较 多 的 企业 是 : 




















州 工业 








元 





























又 思 达 德 机 械 自 控 有 限 公司 工 
值 同比 增长 19%， 江 苏 应 流 机械 制 造 有 限 责 人 
公司 工业 销售 产 


直 同比 增长 








苏 
上 销售 产 
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PE 














78.1%， 盐 城 圣 科 球 








WARAH 


业 刍 














和 售 








值 同 比 增 长 73.2%， 盐 城 














思 达 德 民力 阀门 有 限 





售 











ae 


公司 工业 销售 产值 同 





比 增长 

















48%。 工 业 销 








=] 


产值 下 
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降幅 度 较 大 的 企业 是 : 

















其 中 ， 工 业 销 售 产 






































产值 20.49 亿 元 ， 同 比 增 长 
了 限 公 司 完成 工业 销售 











Ny 





Hy 














ST ey AS TT 

















TPR 








53.9%, HHR (Bw) 有 
同比 下 降 49.8%， 江 苏 明 江 
售 产 值 同 比 下 降 28.8%。2017 年 江苏 省 阀门 行业 













































































公司 工业 销售 产值 同 














比 下 降 
限 公 司 工业 销售 产值 
RLA BR ZS TA 





















































































































































































































































































































































































































































产值 15.72 亿 元， 同比 增长 12.6%; 江苏 神通 阀门 。 工业 销售 产值 前 20 名 企业 见 表 2. 
表 2 2017 年 江苏 省 阀门 行业 工业 销售 产值 前 20 名 企业 

序号 企业 名 称 ee 序号 企业 名 称 p 
1 | 苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公司 204 898 11 | 苏州 工业 园区 思 达 德 阀门 有 限 公司 27 865 
2 | 江苏 苏 盐 阀门 机 械 有 限 公 局 157 150 12 | 扬中 市 阀门 广 有 限 公司 25 768 
3 | 江苏 神通 阀门 股份 有 限 公 司 91 907 13 | 江苏 九龙 阀门 制造 有 限 公司 25 654 
4 | 中核 苏 阀 科 技 实业 股份 有 限 公 司 85 946 14 “| 南通 高 中 压 阀 门 有 限 公司 20 583 

5 | 江苏 盐 电 阀门 有 限 公司 58 032 15 | 江苏 圣 泰 阀门 有 限 公司 20 500 
6 | 江苏 万 恒 铸 业 有 限 公 司 44 078 16 | 常州 电站 辅 机 股份 有 限 公 司 19 000 

7 | 扬州 电力 设备 修造 三 有 限 公 司 40 049 17 | 苏州 高 中 压 阀 门 三 有 限 公司 18 442 
8 | 无 锡 市 圣 汉 斯 控制 系统 有 限 公 司 33 220 18 | 苏州 道 森 阀门 有 限 公司 18 233 
9 | YOR TEL A IRA 32 368 19 | 江苏 融通 阀门 机 械 有 限 公司 17 010 
10 | 江苏 亿 闪 集团 有 限 公 司 29 715 20 | 苏州 安 特 威 阀门 有 限 公司 16 320 

3. 利税 总 额 完成 不 够 理想 股份 有 限 公 司 、 昆 山 维 萨 阀 门 有 限 公 司 、 盐 城 圣 


2017 年 ， 江 苏 省 阀门 工业 协会 63 家 会 员 企 
业 利 税 总 额 为 15.7 亿 元 ， 同 比 下 降 10.46%。 利 税 
列 前 三 位 的 企业 分 别 是 ， 苏州 纽 威 阀 门 股份 有 限 


公司 利税 总 额 3.9 

















4 亿 元 ， 同 比 下 降 36.7%; 江苏 


苏 盐 阀门 机 械 有 限 公司 利税 总 额 2.51 亿 元 ， 同 比 





增长 5.7%; 


江苏 神 











限 公 司 利税 总 额 





ER TA 





1.21 亿 元 ， 同 比 增长 3.51%。 利 税 增幅 较 大 的 企 








业 是 : 扬州 恒 春 电子 有 限 公司 利税 总 额 同比 增长 











540.6%， 苏 州 工业 园 
总 额 同比 增长 225.4%， 江 苏 九 龙 
A. OMe PERT ARAS BRIN E yh 4 
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KEAR TA RA AE 
RENEA PRA 
机 
































科 球 阀 有 限 公司 利税 总 额 同 比 增长 均 超过 50%。 


利税 降幅 较 大 的 企业 有 苏州 纽 威 阀门 股份 
司 、 中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 有 限 公司 





TIRA 


` 江苏 万 恒 





























铸 业 有 限 公 司 ，3 家 企业 利税 总 额 下 降 总 计 50 617 


万 元 。 
n 

















此 说 明 ，2017 年 江苏 省 阀门 行业 虽 产 销 普 














遍 增 长 ， 但 出 现 了 经 济 效益 滑坡 的 现象 。 阀 门 行 





业 是 个 微利 行业 ， 企 业 做 的 多 数 是 低 端 的 通 




















J R 





门 ， 价 格 上 不 去 ， 许 多 企业 降 本 节 耗 ， 仍 抵 不 过 





效益 下 降 ;， 铸 人 











FAH DY H 











和 料 大 幅 涨 价 ， 铸 件 原材料 














价格 大 幅 上 扬 ， 导 致 铸件 成 本 增长 较 多 ， 阀 门 产 


专文 





品 出 广 价 并 没有 上 升 。 受 环保 整顿 的 直接 影响 ， 


单 但 缺乏 员工 和 一 线 操 工 。 再 加 上 企业 提高 了 员 

















有 些 地 区 反复 检查 环保 的 落实 情况 ， 有 的 企业 只 
能 停产 ， 企 业 接 单 后 不 能 供 货 。 虽 然 生 产 任 务 多 ， 
但 有 些 企业 在 前 几 年 削减 了 生产 员工 ， 企 业 有 订 












































工 的 工资 ， 外 部 各 项 费用 也 有 所 提高 。 这 些 是 导 
致 企业 效益 下 降 的 主要 因素 。2017 年 江苏 省 阀门 
行业 利税 总 额 前 20 名 企业 见 表 3。 


























表 3 2017 年 江苏 省 阀门 行业 利税 总 额 前 20 名 企业 





































































































































































































































































































序号 企业 名 称 ey 序号 企业 名 称 
1 | 苏州 纽 威 阀 门 股份 有 限 公司 39 352 1 | 江苏 亿 阀 集团 有 限 公司 3 964 
2 | 江苏 苏 盐 阀 门 机 械 有 限 公司 25 110 2 | ASAE TA RAS] 3179 
3 | 江苏 神通 阀门 股份 有 限 公司 12 073 3 | 江苏 应 流 机 械 制造 有 限 责任 公司 3 149 
4 “| 江苏 盐 电 阀门 有 限 公 司 8 412 4 “| 昆山 维 萨 阀门 有 限 公司 3 000 
5 | 中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 有 限 公 司 6 768 5 | 苏州 安 特 威 阀门 有 限 公司 2 950 
6 | 江苏 万 恒 铸 业 有 限 公司 4497 6 | 扬中 市 阀门 三 有 限 公 司 2 828 
7 -| 江苏 九龙 阀门 制造 有 限 公司 4476 17 “| 江苏 明江 阀 业 有 限 公司 2 106 
8 “| 江苏 竹 筑 阀 业 有 限 公 司 4135 18 | 苏州 工业 园区 思 达 德 阀 门 有 限 公 司 1 676 
9 | 常州 电站 辅 机 股份 有 限 公 司 4 083 19 | 江苏 涟 水 阀门 广 有 限 公司 1 622 
10 | FAM HL Ri) AIR A a] 4051 20 | 盐城 市 精工 阀门 有 限 公司 1 494 
4. 利润 总 额 基本 持平 7 366 万 元 ， 同 比 增长 19.2%。 其 中 ， 有 10 多 家 企 








2017 年 ， 江 苏 省 阀门 工业 协会 63 家 会 员 企业 
利润 总 额 为 9.1 亿 元 ,同比 下 降 0.9%。 利 润 总 额 
列 前 三 位 的 企业 分 别 是 ， 苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 
公司 利润 总 额 2.58 亿 元 ， 同 比 下 降 16.3%; 江苏 
苏 盐 阀门 机 械 有 限 公 司 利润 总 额 1.79 亿 元 ， 同 比 
增长 5.7%; 江苏 神通 阀门 股份 有 限 公司 利润 总 额 























业 利 润 总 额 增长 超过 20%， 有 6 家 企业 扭亏 为 熏 。 
利润 总 额 下 降 较 多 的 企业 是 ， 中核 苏 阀 科技 实业 
股份 有 限 公 司 利润 总 额 同 比 下 降 48%， 南 通 高 中 
压 阀门 有 限 公司 利润 总 额 同比 下 降 45.1%， 江 苏 
明江 阀 业 有 限 公司 利润 总 额 同比 下 降 28.3%。2017 
年 江苏 省 阀门 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 见 表 4。 





























表 4 2017 年 江苏 省 阀门 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 













































































































































































































































































序号 企业 名 称 pais 序号 企业 名 称 
1 | 苏州 纽 威 阀 门 股份 有 限 公司 25 769 11 | 江苏 万 恒 铸 业 有 限 公司 1755 
2 | 江苏 苏 盐 阀 门 机 械 有 限 公司 17 874 12 | 昆山 维 萨 阀门 有 限 公司 1 500 
3 | 江苏 神通 阀门 股份 有 限 公司 7 366 13 | 扬中 市 阀门 三 有 限 公司 1 484 
4 “| 江苏 盐 电 阀门 有 限 公司 4 490 14 | 苏州 工业 园区 思 达 德 阀门 有 限 公司 1 291 
5 | 中 核 苏 痢 科 技 实业 股份 有 限 公司 4119 15 | 南通 高 中 压 阀 门 有 限 公 司 1 229 
6 -| 江苏 竹 筑 阀 业 有 限 公司 2 892 16 | 扬州 电力 设备 修造 三 有 限 公司 1 158 
7 | 常州 电站 辅 机 股份 有 限 公司 2 699 17 | 江苏 九龙 阀门 制造 有 限 公司 1137 
8 “| 苏州 安 特 威 阀门 有 限 公 司 2 220 18 “江苏 明江 阀 业 有 限 公 司 1175 
9 | 江苏 应 流 机 械 制 造 有 限 责 任 公司 2 037 19 | 江苏 圣 泰 阀 门 有 限 公 局 1 110 
10 | 江苏 亿 阀 集团 有 限 公司 1789 20 TE ERRIA RAR 909 
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5. 出 口交 货 值 增幅 较 大 




















2017 年 ， 江 苏 省 阀门 工业 协会 63 家 会 员 企 











业 中 有 29 家 企业 的 阀门 产品 出 口 ， 完 成 出 口交 货 


值 32.5 亿 元 ， 同 比 增长 28.03%. 








口交 货 值 列 前 























三 位 的 企业 分 别 是 : 苏州 纽 威 阀 门 股份 有 限 公司 
出 口交 货 值 15.15 亿 元 ， 同 比 增长 23.3%; 江苏 万 


























恒 铸 业 





限 公司 出 
































交 货 值 2.33 亿 元 ， 同 比 增长 


107.8%; 江 


苏 圣 泰 阀门 有 限 公 司 出 口交 货 值 1.92 





亿 元 ， 同 比 增长 22.8%。 出 口交 货 值 增幅 较 大 的 
企业 是 : 盐城 思 达 德 民力 阀门 有 限 公司 出 口交 货 











m 

















NI 





同比 增长 3 089%， 盐 城 圣 科 球阀 有 限 公 司 出 口 
交 货 值 同 比 增长 2 312%， 江 苏 应 流 机 械 制 造 有 限 





























St 水 


王公 司 出 口交 货 值 同比 增长 345.6%. 2017 年 江 














省 阀门 行业 出 口交 货 值 前 20 名 企业 见 表 5。 


表 5 2017 年 江苏 省 阀门 行业 出 口交 货 值 前 20 名 企业 


















































































































































































































































































































































序号 企业 名 称 HOARE | 8 企业 名 称 peas 
1 -苏州 纽 威 阀 门 股份 有 限 公 司 151 548 11 | 苏州 道 森 阀门 有 限 公司 6 095 

2 | 江苏 万 恒 铸 业 有 限 公司 23 302 12 | 江苏 应 流 机 械 制造 有 限 责任 公司 5 468 

3 | 江苏 圣 泰 阀门 有 限 公 司 19 241 13 | 江苏 盐 电 阀门 有 限 公司 5 372 

4 | 苏州 工业 园区 思 达 德 阀门 有 限 公司 17 429 14 | 盐城 思 达 德 民 力 阀 门 有 限 公 司 4418 

5 | 南通 高 中 压 阀 门 有 限 公司 16 890 15 | 苏州 奥 村 阀门 有 限 公司 4137 

6 | 江苏 九龙 阀门 制造 有 限 公 司 15.777 16 | 南通 捷 瑞 阀门 有 限 公司 3 200 

7 | 昆山 维 萨 阅 门 有 限 公 局 15 000 17 HERRERAS 2 948 

8 “| 江苏 圣 业 阀门 有 限 公 司 9 801 18 | 盐城 圣 科 球 阀 有 限 公司 2 335 

9 | 中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 9 040 19 | 江苏 威 尔 迪 威 疾 业 有 限 公司 1 500 
10 | 江苏 江 恒 阀 业 有 限 公 豆 6 153 20 | 江苏 苏 盐 阀门 机 械 有 限 公司 1 029 

三 、 新 产品 开发 与 应 用 整 的 装备 制造 体系 ， 加 快 国内 新 能 源 光 热 电站 建 

2017 年 1 月， 扬州 电力 设备 修造 三 有 限 公司 设 的 进程 ， 降 低 新 能 源 光 热电 站 的 建设 和 运营 维 
的 一 项 科技 成 果 “ 超 ( 超 ) 临界 发 电机 组 配套 电 PRE. 鉴定 委员 会 专家 听取 了 产品 的 研制 总 结 、 
动 执 行 机 构 ” 获 得 2016 年 度 江苏 省 科学 技术 奖 三 。 技术 总 结 等 报告 ， 审 阅 了 相关 资料 ， 考 察 了 生产 


等 奖 。 该 项 目 成 果 应 用 于 超 〈 超 ) 临界 发 电机 组 
PREFE RAMAS, K S ERE 
昌 动 机 无 位 置 传感器 控制 、 行 程 与 转 矩 的 精确 























刷 









































控制 、 








多 微 和 借入 式 系统 、 无 线 通 信 等 技术 难题 ， 














填补 了 国内 空白 ， 打 破 了 国外 品牌 产品 在 高 端 智 
能 装备 领域 的 技术 和 市 场 垄 断 ， 进 一 步 巩 固 了 企 
































业 在 国内 行业 的 地 位 。6 月 











20 一 21 日 ， 公 司 研 制 











的 “ 塔 式 太阳 能 热 发 电站 用 定 
成 功 通过 鉴定 。 该 产品 通过 双 负 
KEH, MHI 









































镜 ” 样 机 在 扬州 
驱动 反射 镜 进行 
恶劣 气候 气象 条 件 下 的 大 型 塔 





























式 太阳 能 热 发 电站 ， 产 品 跟踪 精度 高 ， 抗 风 性 能 
强 ， 聚 光 光 斑 质量 高 。 该 产品 的 设计 开发 充分 体 
现 绿色 设计 理念 ,产品 环境 友好 ， 无 污染 物 排放 ， 
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有 利于 带动 与 提高 相关 产业 的 发 展 水 平 ， 建 立 完 





现场 及 样机 。 专 家 组 认为 ， 该 产品 样机 研制 成 功 ， 


RAK I FGA 





整体 技术 达到 国内 领先 水 平 。9 月 5 日 ， 由 
工程 有 限 公 司 、 东 方 电机 控制 设备 有 限 公 司 、 上 
海 电气 电站 设备 有 限 公 司 发 电机 三、 哈尔滨 电机 
三 有 限 责 任 公司 相关 专家 组 织 的 核电 广 用 氧气 干 
燥 器 样机 验收 会 在 江苏 扬州 召开 。 公 司 研 制 的 核 
BE 三 用 氧气 干燥 器 样机 顺利 通过 验收 。 经 过 严格 
的 评议 ， 专 家 组 认为 : 样机 设计 合理 ， 






































日 能 热 发 电站 用 定 日 镜 的 关键 技术 ， 
中 广 核 






























































功能 完整 ; 





样机 各 项 测试 均 按照 试验 大 纲 规定 的 内 容 和 程序 





进行 ， 


测试 结果 均 符 合 产品 设计 要 求 ， 样 机 的 各 




















项 过 程控 制 文件 完整 ， 完 工 报 告 资料 齐全 ; 具备 

















百 万 千瓦 级 核电 机 组 氧气 干燥 器 批量 供 货 能 力 。 
公司 自主 研发 的 F-2SA3 系列 电动 执行 机 构 采 用 多 




















专文 








项 关键 创新 技术 ， 























拥有 授权 发 明 专 利 3 项 、 实 用 











= 8 000 台 左 在。 卡塔尔 壳牌 Pearl GTL 是 世界 上 




















新 型 专利 4 项 、 软 件 著 作 权 2 项。 产品 将 行程 传 











动机 构 、 行 程 位 置 控 制 装置 和 绝对 编码 器 检测 装 












































置 相 结合 ， 提 高 行程 控制 精度 ， 多 微 处 理 器 协同 


运行 ， 实 现 模 块 化 控制 ， 抗 电磁 干扰 能 力 强 ， 具 

















j 双 通道 通信 接 


























公司 研发 的 F-DZW 电动 装置 














， 满 足 现场 总 线 通信 功能 要 求 。 
I 有 授权 发 明 专利 3 



































项 、 实 用 新 型 专利 3 项、 软件 著作 权 2 项 。 该 产 
品 采用 机 电 一 体 化 及 模块 化 设计 和 嵌入 式 控制 系 
统 , 通过 不 同 模块 的 组 合 , 可 实现 不 同 的 控制 功能 。 











蜗杆 采用 先进 的 冷 轧 滚 压 加 工 技术 ， 蜗 轮 采 用 新 
型 材料 及 加 工 工艺 ， 






































提高 了 使 用 寿命 ， 控 制 系统 











能 够 进行 电动 装置 的 死 区 自 适 应 ， 提 高 电动 装置 





的 可 靠 性 。9 月 ， 公 司 申 请 的 “ 
机 构 测 试 系统 的 测试 方法 ”获得 国家 知识 产权 局 





的 发 明 专利 授权 ， 

















种 直流 电动 执行 




















专利 号 : ZL2015102124338。 这 


是 公司 获得 的 第 16 项 授权 发 明 专利 。 该 专利 涉及 





直流 电动 执行 机 构 测 试 系统 及 其 测试 方法 ， 提 供 





了 一 种 满足 第 三 代 核 电 CAP1400 对 核 级 直流 电动 
执行 机 构 的 测试 要 求 。 测 试 系 统 设 置 自动 换 向 、 
远程 /就 地 切换 等 自动 控制 功能 ， 实 现 了 自动 化 测 
试 ， 避 免 人 为 干涉 造成 的 测量 误差 。 





2017 年 1 月 ， 






























































苏州 纽 威 阀 门 股份 有 限 公司 与 








阿 海 于 CAREVA) 就 英国 欣 克 利 角 C 核电 项 目 
(HPC 项 目 ) 签订 了 供 货 合同 。 这 是 中 国 核 电 准 
门 第 一 次 在 欧洲 大 规模 应 用 ， 而 且 主要 是 应 用 在 





核 岛 环 路 。HPC 项 目 









































法 国电 力 集 团 CEDF) 和 

















中 国 广 核 集团 牵头 的 中 方 联合 体 共 同 投资 建设 。 











该 项 目 拟 建设 2 台 





X; 








此 次 中 标的 产品 


数量 超过 2000 4. 








采用 EPR 技术 的 核电 机 组 ， 总 





装机 320 万 kW， 建 成 后 可 满足 英国 7% 的 电力 需 
Ko AREVA 将 承担 HPC 项 目的 核 岛 总 包 建 设 任务 。 











部 分 是 用 于 核 岛 的 核 级 阀门 ， 
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公司 与 海洋 石油 工程 股份 有 限 















































最 大 的 气 转 油 工 上 三 ， 该 厂 发 生 了 意外 的 设备 故障 
停车 ， 需 要 紧急 更 换 一 批 设备 ， 其 中 包括 更 换 设 





备 装置 上 配套 的 阀门 。 苏 州 纽 威 阀 门 股份 有 限 公 
司 作为 壳牌 的 全 球 EFA 战略 供应 商 ， 调 动 相 关 资 
源 ， 在 短 短 3 周 内 顺利 保质 交付 ， 为 客户 恢复 生 
产 节省 了 宝贵 的 时 间 。 

2017 年 ， 中 国 机 械 工 业 联 合 会 在 苏州 主持 
AF T AK DS BL ER SE Be ot A BR ZS] 
核 工程 研究 设计 院 有 限 公 司 联合 研制 的 CAP 1400 
ADS 自动 降 压 系统 阀门 、 低 压 差 开启 止 回 阀 、 大 
口径 电动 曾 阀 样机 科技 成 果 鉴 定 。 与 会 专家 和 代 
表 听 取 了 3 种 阀门 的 研制 总 体 要 求 和 样机 研制 总 
结汇 报 ， 审 阅 了 相关 材料 ， 考 察 了 现场 和 阀门 实 
物 样 机 ， 并 对 ADS 自动 降 压 系统 阀门 和 CAP1400 
大 口径 电动 闸阀 样机 进行 了 现场 动作 性 能 的 测试 
见证 ， 认 为 3 种 阀门 属国 内 首创 ， 达 到 国际 先进 
水 平 ， 可 应 用 于 CAS1400/CAP1000 及 其 他 核电 项 

















































































































































































































目 ， 具 有 良好 的 社会 效益 和 经 济 效益 ， 鉴 定 委员 
会 一 致 通过 科技 成 果 鉴 定 。4 月 13 日 ， “华龙 一 








号 ”示范 工程 福清 核电 5 号 机 组 的 3 台 核 一 
级 国产 化 主 蒸汽 隔离 阀 在 中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 
有 限 公 司 出 三 试验 取得 圆满 成 功 ， 这 标志 着 “中 
国 制造 ”在 主 蒸汽 隔离 阀 这 个 最 重要 的 核电 阀门 
制造 及 应 用 领域 实现 了 零 的 突破 。11 月 ， 公 司 研 
制 的 “ 压 水 堆 核 电站 用 核 二 级 主 蒸汽 隔离 阀 ” 项 
目 获得 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 一 等 奖 。 核 二 级 
主 蒸汽 隔离 阀 位 于 压 水 堆 核 电站 二 回路 主 蒸汽 系 
统 , 是 压 水 堆 核 电站 关键 阀门 之 一 , 长 期 依赖 进口 。 
公司 联合 上 海 核 工 程 研究 设计 院 有 限 公 司 成 功 研 
出 DN800、DN1 050 WA $i AS FE ARIA Wis STB FF 
机 ， 且 DN1 050 主 蒸汽 隔离 阀 是 当前 世界 上 最 大 
的 核电 主 燕 汽 隔 离 阅 。 两 个 规格 阀门 先后 通过 中 
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公司 签订 文昌 9-2/9-3/10-3 气田 





FEW H 7K FERR 





EAE, BE Be ma F ERRAK S E 











大 类 ; 获得 中 广 核 工 程 














了 限 公 司 防城港 项 目 3 一 4 


号 机 组 供 货 合同 ， 涉 及 的 阀 种 有 填料 式 截 止 阀 、 
升降 式 止 回 阀 、 核 岛 波纹 管 截止 阀 等 ， 阀 门 总 数 
































国 机 械 工业 联合 会 组 乡 











核 二 级 主 蒸汽 隔 
空白， 达到 国际 











同类 产品 先进 水 了 





\ 的 鉴定 。 鉴定 委员 会 认为 ， 
离 阀 研制 是 成 功 的 ， 填 补 了 国内 





F， 为 工程 化 应 





用 打下 了 良好 的 基础 。 通 过 两 台 样 机 的 研制 ， 公 








Fl ie SERIA 











MA Riik 制造 和 试验 的 方法 ， 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2018 





突破 了 技术 瓶颈 ， 打 破 了 国外 企业 的 技术 垄断 ， 
对 于 我 国 核 级 阀门 产品 技术 水 平 升 级 具有 重要 的 
示范 推广 作用 。 

































































线 蓝 牙 、 抗 震 、 抗 低温 等 多 项 先进 技术 ， 圆 满 完 
成 了 项 目 方 提出 的 各 项 技术 要 求 。 
2017 年 ， 无 锡 市 亚 迪 流体 控制 技术 有 限 公 












































苏州 安 特 威 阀 门 有 限 公司 研发 的 高 温 高 压气 


























动 氧气 氮气 切断 球阀 已 经 在 国内 十 几 套 煤化 工 和 
恶劣 工 况 装置 上 得 到 了 成 功 应 用 ， 蔡 代 了 进口 产 
品 ， 打 破 了 该 产品 依赖 进口 的 局 面 ， 为 用 户 节省 









































了 外 汇 ， 提 高 了 装置 的 利用 率 。 公 司 成 套 供应 的 
UI. EI. PEI. BK EI 400 台 国 产 化 
程控 阀门 成 功 应 用 于 潞 安 180 万 t/a 煤 制 油 项 目 ， 
助力 该 装置 一 次 性 开车 成 功 。 

2017 年 8 月 ， 在 新 疆 哈 密 烟 墩 压气 站 举行 的 
工业 性 试验 项 目 中 ， 扬 州 恒 春 电子 有 限 公 司 研发 
生产 的 电动 执行 机 构 顺 利通 过 验收 ， 该 成 果 将 为 
全 球 最 大 天 然 气 项 目 一 一 中 俄 东 线 天 然 气 管道 项 
目 实现 关键 设备 国有 化 打下 坚实 基础 。 公 司 承 接 
的 项 目 段位 于 中 俄 交 办 地区， 极端 严寒 的 自然 气 
候 环境 给 油气 管道 建设 提出 了 高 标准 技术 要 求 ， 
需要 达到 -46'C 的 工 况 。 公 司 在 接手 该 项 目 后 ， 充 
分 利用 承担 国家 关键 设备 国产 化 的 技术 经 验 ， 在 
提升 电动 执行 机 构 球阀 口径 的 基础 上 ， 还 引入 无 














































































































































































































司 自主 研发 的 超 高 远 高压 蒸汽 放空 阅 通 过 了 中 
国 石油 和 化 工 勤 察 设计 协会 自控 设计 专业 委员 
会 、 中 国 石 化 集团 公司 自控 设计 技术 中 心 站 组 
织 的 专家 现场 鉴定 。 专 家 组 审查 了 相关 技术 资 
料 并 听取 了 业主 的 使 用 报告 、 研 发 报告 ， 实 地 
考察 了 现场 阀门 使 用 情况 ， 认 为 该 产品 在 迷 宣 
EB fal RP Beth. RE a RB CY Sfp a A 
构 、 防 松 机 构 、 自 密封 环 结构 、 导 流 阀 座 结构 、 
分 流 式 底板 本 质 安全 结构 ) 、 执 行 机 构 稳 定性 
设计 等 方面 具有 技术 创新 ， 同 时 在 原 进口 产品 
多 次 故障 、 损 坏 ， 不 能 运行 的 苛刻 工 况 下 ， 成 
功 代 蔡 了 进口 产品 ， 验 证 了 这 些 创新 结构 的 实 
用 性 。 鉴 定 结论 为 : 该 产品 共有 创新 性 ， 性 能 
超过 原 进 口 产 品 ， 具 有 国际 领先 水 平 ， 可 蔡 代 
同类 进口 产品 ， 同 意 通过 鉴定 ， 建 议 推广 应 用 。 
该 产品 用 于 神华 宁 煤 煤 制 油 项 目 空 分 装置 ， 蔡 
代 进 口 产品 ， 使 用 情况 良好 。 

(ERA: 江苏 省 阀门 工业 协会 盛 根 林 ] 




















































































































































































































































































































2017 年 永嘉 和 宋 阀 产业 发 展 概述 


一 、 产 业 发 展 概况 

2017 年 ， 浙 江 省 泵 阀 行业 在 经 历 了 前 几 年 
的 市 场 紧缩 、 订 单 锐 减 、 开 工 不 足 、 资 金 短缺 、 
债务 沉重 、 技 工 流 失 以 及 史上 最 严厉 的 “环保 整 
治 ”“ 安 全 生产 ”“ 大 拆 大 整 ” 和 “倒闭 潮 ” 等 
各 方面 难题 后 ， 在 产值 和 外 贸 方 面 实 现 了 两 位 数 




























































































出 口 均 实现 了 高 速 增长 ， 许 多 企业 订单 量 激增 ， 
生产 繁忙 , 全 行业 实现 了 5 年 来 首次 两 位 数 增长 。 
但 是 泵 阀 行业 当前 仍 面 临 着 诸多 的 困难 与 挑战 ， 
集中 表现 在 : 一 是 税收 的 抵 扣 问题 ， 二 是 用 工 问 
题 ， 特 别 是 一 线 职工 严重 缺乏 ， 导 致 产能 跟 不 上 
行业 增长 的 需求 ， 三 是 现金 周转 困难 ; 四 是 利润 































































































增长 的 良好 态势 。 据 相关 统计 ，2017 年 永嘉 县 泵 
阀 工 业 总 产值 252 亿 元 ， 其 中 规模 以 上 企业 生产 
总 值 84.5 亿 元 ， 同 比 增长 14.5% 。 









































持续 下 降 ; 五 是 转型 升级 难度 很 大 ; 六 是 中 石油 、 
中 石化 、 中 海 油 长 期 以 来 坚持 的 “最 低 价 中 标 ” 
的 市 场 格局 没有 得 到 根本 改善 ， 行 业 利 润 空间 越 









































从 数据 上 来 看 ， 永 嘉 泵 阀 企业 生产 量 与 外 贸 
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来 越 薄 ， 产 品 科技 、 质 量 和 品质 难以 提升 。 
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2017 F, KEER RITEM A A E h oO 
15.12 亿 元 ， 同 比 增长 18.3%。 

二 、 产 业 发 展 举措 

1. 平台 建设 

区 域 品 牌 建 设 工 作 取 得 突出 成 就 。2017 年 4 
月 24 日 ， 国 家 质 检 总 局 发 布 公告 2017 年 第 32 
号 ) ， 正 式 批准 由 永嘉 县 泵 阀 行业 协会 与 永嘉 工 
业 园 区 管理 委员 会 联合 申报 的 永嘉 县 泵 阀 产 业 集 
聚 区 为 “全 国 知 名 创建 示范 区 ”， 标 志 着 永嘉 县 
创建 两 年 多 的 “全 国 泵 阀 产 业 知 名 创建 示范 区 ” 
工作 正式 落下 帷幕 ， 这 也 是 温州 市 获得 的 首 个 国 
家 级 “知名 品牌 创建 示范 区 ”。 此 外 ， 还 公布 了 
示范 期 内 创建 知名 品牌 的 骨干 企业 名 单 ， 超 达 阀 
门 集团 股份 有 限 公 司 、 伯 特 利 阀门 集团 有 限 公司 、 
保 一 集团 有 限 公 司 、 方 圆 阀门 集团 有 限 公 司 、 永 
一 阀门 集团 有 限 公司 、 中 泉 集 团 有 限 公 司 、 球 药 
阀门 有 限 公司 、 宣 达 实 业 集团 有 限 公 司 、 凯 泉 集 
团 有 限 公司 和 方正 阀门 集团 有 限 公司 等 企业 均 入 
选 该 名 单 。 

搭建 技术 交流 平台 ， 为 进一步 提升 泵 阀 产 业 
技能 水 平 创造 条 件 。2017 年 2 月 26 日 ， 由 永嘉 县 
人 民政 府 主 办 ， 永 嘉 县 泵 阀 行 业 协会 与 温州 系统 
流程 装备 科学 研究 院 、 永 嘉 县 经 济 商务 和 信息 化 
局 、 浙 江 省 阀门 标准 化 技术 委员 会 联合 承办 的 “全 
国 阀 门 技 术 创新 研讨 会 ”在 永嘉 召开 。 业 内 专家 
及 永嘉 重点 泵 阀 企业 代表 就 “永嘉 阀门 如 何 多 参 
加 国产 化 工作 ”如 何 做 好 痪 门 质量 提升 工作 ”“ 效 
门 零 部 件 标准 化 的 动向 和 发 展 趋势 ”“ 如 何 发 挥 
全 国 阀 门 标 技 委 专 家 优势 ， 加 强 与 大 专 院 校 间 合 
作 ， 为 对 永嘉 泵 阀 产 业 的 人 才 特 别 是 技术 人 才 的 
培育 开创 新 局 面 ”等 议题 展开 了 积极 有 益 的 研讨 ， 
为 永嘉 泵 阀 产业 做 强 做 大 、 创 新 发 展 提 出 了 宝贵 
的 意见 和 建议 。 

搭建 产 学 研 融 合 平台 。2017 年 9 月 26 日 ，| 
温州 职业 技术 学 院 和 永嘉 县 泵 阀 行业 协会 联合 成 
立 的 温州 市 泵 阀 产 业 技 能 培训 中 心 举行 了 授 牌 仪 
式 。 该 中 心 主要 针对 泵 阀 企 业 生 产 一 线 实际 工作 
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岗位 (工种 ) 开发 技能 培训 材料 ， 包 括 培训 大 纲 、 
多 媒体 课件 等 ， 组 织 开展 操作 技能 培训 、 能 力 水 
平 评价 。 该 中 心 将 成 立 专家 咨询 委员 会 ， 聘 请 泵 
阀 行业 资深 的 工匠 名 师 担 任 专 家 。 培 训 中 心 致 力 
于 全 面 提升 俏 阀 企 业 生产 一 线 员工 的 操作 技能 水 
平 ， 搭 建行 业 技能 公共 培训 平台 与 能 力 水 平 评价 
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2. 标准 制定 
标准 化 建设 工作 稳步 推进 ， 积 极 推动 并 参与 浙 
江 制 造 及 行业 标准 的 制定 。2017 年 4 月 18 日 ,由 
浙江 省 浙江 制造 品牌 建设 促进 会 委托 温州 市 标准 化 
研究 院 组 织 的 《石油 、 石 化 、 天 然 气 及 相关 工业 用 
钢 制 闻 阀 )“ 浙 江 制 造 ” 团 体 标准 评审 会 在 永嘉 召开 ， 
专家 组 一 致 同意 通过 评审 。 该 标准 由 温州 市 标准 化 
研究 院 牵 头 组 织 制定 ， 第 一 起 草 单 位 为 保 一 集团 有 
限 公司 ， 永 嘉 县 泵 阀 行 业 协 会 与 浙江 省 泵 阀 质量 检 
验 中 心 、 伯 特 利 阀 门 集团 有 限 公 司 、 超 达 阀 门 集团 
有 限 公 司 、 永 嘉 县 泵 阀 科 技 创新 服务 中 心 等 单位 共 
同 参与 了 标准 的 起 草 工作 。 

2015 年 , 由 志 远 科技 有 限 公司 牵 头 申报 的 《网 
门 零 部 件 闪 杆 通用 要 求 》 获 得 批准 立项 ， 计 划 号 
X 2015-1349T-JB. 2017 年 12 HIX, KBAR 
阀 行 业 协 会 积极 推动 并 参与 制定 的 《阀门 零 部 件 
阀 杆 通用 要 求 》 机 械 行业 标准 完成 了 起 草 工作 ， 
并 向 专家 与 有 关 单 位 发 布 征求 意见 稿 。 

2017 年 4 月 12 日 ， 永 嘉 县 泵 交行 业 协 会 组 织 
超 达 阀门 集团 股份 有 限 公 司 、 浙 江 大 氟 隆 阀门 有 
限 公 司 、 浙 江 中 孚 流体 机 械 有 限 公 司 、 温 州 奇 胜 
阀门 制造 有 限 公司 和 浙江 力 诺 流体 控制 科技 股份 
有 限 公 司 等 企业 参加 全 省 “国际 和 全 国标 准 化 技 
术 委 员 会 对 接 浙江 产业 活动 ”， 与 全 国 阀门 标准 
化 技术 委员 专家 进行 面对面 的 交流 ， 推 动 有 条 件 
的 企业 制定 国家 标准 和 行业 标准 。 

2017 年 6 月 ， 温州 市 标准 化 研究 院 与 永嘉 县 
泵 阀 行 业 协 会 开展 县 域 特色 产业 标准 体系 的 建设 ， 
开展 永嘉 阀门 标准 体系 及 其 重要 标准 的 培训 、 推 
广 。 通 过 与 永嘉 县 市 场 监 督 管理 局 、 温 州 职业 技 
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术 学 院 等 专家 的 讨论 ， 利 用 互联 网 渠道 进行 标准 
检索 与 整合 , 于 10 月 上 旬 基 本 完成 了 体系 结构 图 、 
标准 明细 表 的 草案 ， 并 于 12 月 中 旬 顺 利通 过 温州 
市 标准 化 研究 院 验 收 。 

3. 承接 政府 职能 

协会 服务 能 力 进一步 强化 ， 高 效 完成 政府 部 
门 签约 的 转移 职能 。2016 年 ， 永 嘉 县 泵 阀 行业 协 
会 与 温州 市 质 监 局 签订 “政府 向 社会 组 织 转移 职 
能 工作 协议 书 ”， 将 永嘉 县 范围 的 泵 阀 行业 产品 
质量 安全 风险 评估 和 泵 阀 类 产品 申报 温州 名 牌 产 
m AR 的 职能 转移 给 协会 。2017 年 温州 市 
名 牌 产品 初审 工作 开始 后 ， 协 会 受理 了 3 家 企业 
的 初审 、8 家 企业 的 温州 名 牌 复 评 工作 ， 并 于 6 月 
15 日 完成 全 县 范围 内 泵 阀 产 品 申报 “温州 市 名 牌 
产品 ”的 初审 推荐 工作 。 最 终 ， 温 州 市 开 诚 机 械 
有 限 公 司 等 9 家 企业 的 产品 获得 “温州 市 名 牌 产 
品 ” 称 号 。 

永嘉 县 泵 交行 业 协 会 积极 承接 浙江 省 2017 年 
度 中 小 企业 “隐形 冠军 ”培育 工作 ， 向 浙江 省 经 
济 和 信息 化 委员 会 推荐 了 宣 达 实业 集团 有 限 公司 
等 4 家 企业 申报 “浙江 省 隐形 冠军 企业 ”， 球 鹏 
阀门 有 限 公 司 等 8 家 企业 申报 “浙江 省 隐形 冠军 
培育 企业 ”。 其 中 : 宣 达 实业 集团 有 限 公 司 成 功 
入 选 “ 浙 江 省 隐形 冠军 企业 ”; 球 豹 阀门 有 限 公 司 、 
水 一 阀门 集团 有 限 公 司 、 浙 江西 博思 测控 技术 有 
RAE 3 家 企业 成 功 入 选 “ 浙 江 省 隐形 冠军 培育 
企业 ”。 
此 外 ， 永 嘉 县 泵 阀 行 业 协 会 还 承接 了 市 长 质 
量 奖 和 县 长 质量 奖 的 推荐 职能 。 

4. 培训 交流 

组 织 开 展 了 系列 行业 性 培训 ， 有 效 提高 了 企 
业 的 技术 水 平和 综合 竞争 力 。2017 年 2 月 25 日 ， 
“全 国 阀门 技术 创新 研讨 会 ”在 永嘉 召开 ， 举 办 
“全 国 阀 门 技 术 创新 高 级 专家 讲座 ”， 业 内 专 
分 别 作 了 “国内 外 阀门 产业 发 展现 状 、 趋 势 及 
E 产 工艺 创新 等 ”“ 中 国 机 械 工业 标准 化 战略 发 
展 方向 ”“ 核 电 阀 门 应 用 与 发 展 ”“ 阀 门 标准 国 
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技术 进展 ”等 报告 ， 与 300 多 家 企业 领导 、 研 发 
主任 、 行 政 经 理 、 生 产 部 长 或 销售 总 监 分 享 国内 
外 阀门 产业 前 沿 应 用 技术 。 

2017 Æ 5 H 22—23 H, 永嘉 县 举行 了 2016 

版 质量 和 环境 管理 体系 标准 培训 。 此 次 培训 在 保 
一 集团 有 限 公司 举行 ， 由 温州 市 质量 技术 监督 协 
会 主办 ， 永 嘉 县 泵 阀 行 业 协 会 与 永嘉 县 市 场 监 督 
管理 局 、 永 嘉 县 企业 家 联合 会 、 温 州 市 教 玩 具 行 
业 协 会 、 浙 江 省 阀门 技术 标准 化 技术 委员 会 联合 
协办 ， 共 有 来 自 全 县 泵 阀 、 鞋 服 、 教 玩具 、 拉 链 
纽扣 等 各 行业 的 80 余 名 部 门 负责 人 、 内 审 员 参加 
培训 。 
2017 年 7 月 22 日， 由 永嘉 县 泵 阀 行业 协会 和 
中 国人 民 大 学 中 国 经 营 企业 研究 中 心 、 温 州 系统 
流程 装备 科学 研究 院 、 善 道明 德 教育 、 格 勤 教 育 
联合 举办 了 “有 泵 阀 企 业 薪 酬 和 积分 管理 制 大 讲堂 ”。 
此 次 培训 得 到 企业 的 积极 响应 ， 共 有 来 自 泵 阀 行 
业 的 60 多 名 企业 负责 人 参加 。 

2017 年 9 月 7 日 ， 由 永嘉 县 泵 阀 行业 协会 和 永 
嘉 县 质量 强 县 工作 领导 小 组 、 温 州 市 质量 管理 与 品 
牌 研 究 中心 和 温州 系统 流程 装备 科学 研究 院 共同 主 
办 的 “浙江 制造 ”品牌 建设 、 卓 越 绩效 管理 及 标准 
宣 贯 培训 班 在 永嘉 举行 。 县 内 “浙江 制造 ”重点 培 
育 企 业 、 政 府 质量 奖 获奖 及 培育 企业 和 各 级 名 牌 企 
业 的 负责 人 、 质 量 主管 共 60 多 人 参加 培训 。 

2017 年 10 月 27 日 ， 由 永嘉 县 和 泵 内 行业 协会 
和 温州 系统 流程 装备 科学 研究 院 、 永 嘉 经 济 商务 
和 信息 化 局 、 瓯 北城 市 新 区 管 委 会 联合 主办 的 “ 温 
州 泵 阀 产 业 专 精 特 新 专题 研讨 会 ”在 永嘉 举行 ， 
来 自 温 州 及 全 国 各 地 的 泵 阀 企业 代表 共 100 多 人 
参加 了 研讨 会 。 

2017 年 11 月 26 日 ， 由 永嘉 县 泵 阀 行 业 协 会 
联合 上 海 交 大 “总 裁 慧 客厅 - 慧 商 大 学 ”， 邀 请 
复旦 大 学 经 济 学 院 副 院 长 、 著 名 经 济 学 家 孙立坚 
在 温州 举办 “十 九 大 与 2018 中 国 宏观 经 济 走势 ” 
Kitts, RRITA 50 多 位 企业 家 参加 了 讲坛 。 
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2017 Ẹ 11 月 30 日 ， 永 嘉 举 办 主题 为 “掌握 
标准 ， 做 好 细节 ， 提 升 品 质 ” 的 阅 门 检测 认证 看 
讨 会 。 此 次 会 议 由 永嘉 县 泵 阀 行 业 协会 主办 ，TUV 
SUD( 南 德 认 证 检测 中 国有 限 公司 )、 江 苏 容 大 材 
料 腐蚀 检验 检测 有 限 公司 、 浙 江 新 海 检测 有 限 公 
司 承 办 ， 共 有 来 自 阀门 行业 的 近 百 名 企业 代表 参 
加 会 议 。 

5. 组 织 参展 

多 渠道 帮助 企业 开拓 市 场 ， 积 极 搭建 国内 外 
泵 阀 专业 展会 平台 。2017 年 10 月 27 日 ， 由 永嘉 
县 泵 阀 行 业 协 会 与 温州 系统 流程 装备 科学 研究 院 、 
永嘉 经 济 商务 和 信息 化 局 、 葡 北城 市 新 区 管 委 会 
联合 主办 ， 温 州 永 嘉 金 鹰 广 告 有 限 公 司 承办 的 首 
届 “ 中 国 泵 阀 之 乡 ” 专 精 特 新 泵 阀 产 品 博 览 会 在 
永嘉 葡 北 文化 广场 成 功 举 行 ， 有 来 自 温州 、 上 海 、 
河北 、 江 苏 等 地 的 220 家 泵 阀 及 相关 企业 参加 展 
会 ， 展 出 面积 达 1.2 H m’ 

2017 年 10 月 24 日 ， 由 中 国 商务 部 主办 、 温 
州 市 政府 与 法 兰 克 福 展览 会 (上海 ) 有 限 公司 、 
中 国 机 电 产 品 进出 口 商会 等 单位 联合 主办 的 “2017 
中 国 机 械 工 业 《 俄 罗斯 ) 品牌 展 ”在 莫斯科 红宝石 
馆 隆 重 开幕 ， 共 有 来 自 温州 、 四 川 、 江 苏 等 地 的 
130 家 企业 参加 了 展会 。 永 嘉 县 泵 阀 行业 协会 积极 






















































































































































































































































































组 织 了 1 
欧 拉 姆 、 上 





HRAL AIE ERZ 





Pas. A 





FE 30 个 摊位 参加 了 此 










































































宣 达 、 欧 维 克 、 恨 精 、 
国 达 、 安 派 康 等 11 家 企业 


EHEZ. WEH 





次 展会 ， 加 








步 开 拓 全 新 的 国际 视野 。 








展开 ， 有 效 维护 了 产业 区 域 品 
国 工业 报 》 刊 








强 了 与 国外 同行 的 合作 与 交流 ， 帮 助 永 嘉 泵 阀 企 
业 完 善 客 户 资源 ， 进 
6. 开展 宣传 活动 
fe LIES 
牌 形象 。2017 年 2 月 14 日 ， 《中 
登 了 由 永嘉 县 泵 阀 行业 协会 秘 ] 























长 陈 文 荣 撰写 的 








《智能 跨越 永嘉 泵 阀 产业 品牌 创建 有 望 获 国家 级 
名 片 》 的 署名 文章 ; 9 








长 篇 专题 报道 ; 
都 市 报 》 连 续 刊 登录 阀 产 业 长 篇 深度 报道 ; 
16 日 , 浙江 电视 台 经 济 频道 














8 月 13 





j] 14 H, 
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《浙江 日 报 》 第 
9 版 刊登 了 《标准 化 + 唤醒 永嘉 阅 门 新 活力 》 的 
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在 《温州 



































10 月 





WT BA KERR: 


以 标准 为 “支点 ”手动 转型 之 路 》 长 达 5min 的 专 
2017 FF, AK Se LRT ML H a BH 


sade 








题 报道 。 
Fie (EWI) ARTE 2 期 、 











讯 3 期 》 












































群 和 微 信 公 众 号 ， 
好 的 宣传 效果 。 








《产业 外 贸 预 警 》 简 
更 新 网 站 信息 1 000 余 条 ， 还 建立 了 微 信 
时 时 发 布 相 关 消息 ， 取 得 了 良 


(mA: 浙江 省 泵 阔 行 业 协 会 陈 文 荣 、 
EER] 


我 国 气体 净化 设备 行业 
面临 的 形势 及 发 展 对 策 


一 、 我 国 气体 净化 设备 行业 面临 的 形势 
压缩 空气 是 仅 次 于 电力 的 第 二 大 动力 能 源 ， 
有 多 种 用 途 的 工艺 气 源 ， 其 应 用 范围 遍及 
MI BE EBH, PR HE R, 
汽车 制造 、 电 子 、 食 品 、 医 药 、 生 化 、 国 防 、 科 
研 等 行业 和 部 门 ， 尤 其 在 精密 制造 、 航 空 航天 、 
尖端 武器 、 生 物 科 技 、 半 导体 和 液晶 显示 屏 等 领 
域 ， 更 离 不 开 非 常 洁净 、 干 燥 的 压缩 空气 ， 气 体 


















































































































































ree) 
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于 压缩 空气 中 的 























争 化 设备 行业 可 以 说 是 高 科技 产业 发 展 的 基础 条 
同体 、 液 体 、 气 体 等 
杂质 不 利于 其 在 工业 生产 中 的 应 用 ， 所 以 必须 通 








过 压缩 空气 净化 设备 去 除 并 达到 一 定 的 质量 要 求 。 


一 个 完整 的 压缩 空气 


器 、 








F 燥 净化 系统 包括 气 液 分 离 








膜 式 干燥 机 ) 等 设备 。 
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过 滤器 和 干燥 器 〈 主 要 包括 冷 了 


























FAL. PALS 


气体 净化 设备 产业 起 步 于 20 世纪 90 年 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2018 














代 ， 从 主要 依赖 进口 、 到 模仿 参考 国外 产品 进 和 
设计 开发 、 再 到 后 来 的 自主 创新 ， 从 低 端 到 中 端 、 








aN 

















视 ， 导 致 滤纸 一 直 依赖 国外 进口 。 
露点 仪 是 检测 压缩 空气 含水 量 的 仪器 。 当 前 


























从 单一 品种 《普通 动力 用 压缩 空气 用 ) 向 全 方位 








主要 采用 英国 米 砍 尔 、 芬 兰 维 萨 拉 、 美 国 GE、 瑞 




















净化 领域 (中 高 压 、 工 艺 气 、 特 殊 场 合用 ) 拓展 。 
当前 ， 我 国 压缩 空气 干燥 器 及 过 滤器 生产 企业 已 
达 数 百 家 ， 但 多 为 小 微 企业 。 在 这 数 百 家 的 净 
化 企业 中 ， 技 术 能 力 及 生产 规模 参差 不 齐 ， 能 
与 国外 产品 同 台 竞争 的 企业 只 有 少数 几 家 。 国 






























































E MBW 等 进口 产品 , 国内 几乎 无 相应 替代 的 产品 。 
即使 有 些 企业 生产 露点 仪 , 或 者 采用 进口 传感器 ， 
或 者 精度 和 稳定 性 达 不 到 使 用 要 求 。 

在 高 要 求 的 工艺 气体 干燥 器 、 膜 式 干燥 器 和 
特殊 用 过 滤器 等 方面 ， 国 内 企业 的 技术 还 不 是 很 





















































内 压缩 空气 净化 设备 生产 企业 在 基础 理论 、 厂 
发 能 力 、 前 瞻 性 、 精 益生 产 及 市 场 策略 等 方面 
与 欧美 企业 还 有 一 定 的 差距 。 但 可 喜 的 是 ， 整 
个 行业 在 进步 ， 差 距 在 逐渐 缩小 。 当 前 国内 各 
个 行业 及 企业 使 用 的 压缩 空气 净化 产品 大 部 分 
.国产 化 ， 尤 其 能 满足 国内 高 科技 产业 的 中 站 
需求 。 整体 来 看 , 行业 大 多 数 企业 处 于 跟 跑 阶段 ， 
少数 企业 处 于 并 跑 阶 段 。 

虽然 有 的 企业 产品 达到 国际 先进 水 平 ， 但 不 
可 否认 ， 在 国内 高 端 产品 市 场 ， 尤 其 各 净化 指标 



























































































































































成 熟 ， 很 难 满足 指标 要 求 。 

在 技术 方面 , 基础 理论 不 扎实 , 而 且 创 新 不 足 。 
争 化 设备 涉及 化 工 、 机 械 、 电 子 、 流 体力 学 等 

门 学 科 的 应 用 。 当 前 ， 国 内 的 科研 院 所 和 企业 对 
产品 的 应 用 研究 比较 多 , 而 对 基础 理论 研究 较 少 ， 
这 主要 包括 对 吸附 剂 的 微观 结构 和 吸附 机 理 、 亚 
微米 过 滤 的 机 理 和 滤 材 的 核心 指标 缺乏 深入 的 理 
论 研究 ， 吸附 剂 对 不 同 气体 在 不 同 温 度 、 压 力 、 
流速 下 的 吸附 性 能 等 缺乏 足够 的 实验 数据 。 无 法 
在 机 理 上 掌握 吸附 和 过 滤 的 知识 , 就 很 难 去 创新 。 
因此 ， 无 论 是 干燥 器 还 是 过 滤器 ， 模 仿 国外 产品 
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达到 一 级 要 求 的 领域 , 欧美 产品 仍然 占 主导 地 位 。 
这 是 由 于 国内 高 科技 制造 行业 长 期 倾向 于 使 用 进 
口 品 牌 的 生产 工艺 设备 ， 国 家 缺乏 对 气体 净化 设 
备 国产 化 的 支持 政策 ， 压 制 了 国内 制造 商 开 拓 高 
科技 行业 气体 净化 设备 市 场 的 积极 性 ， 也 就 限制 
了 技术 的 发 展 。 另外， 国内 虽然 有 滤 材 生产 企业 ， 
但 没有 针对 压缩 气体 净化 设备 行业 的 产品 。 严 重 
依赖 进口 的 过 滤器 滤芯 的 滤 材 主要 来 自 英国 、 德 
国 、 意 大 利 、 美 国 等 国家 。 露 点 仪 等 测量 设备 也 









































































































































的 大多， 自主 研发 的 较 少 。 
2. 领先 的 优势 
在 压缩 空气 净化 设备 系统 的 设计 及 各 类 整 机 
的 系统 流程 设计 (主要 包括 冷 干 机 和 各 种 类 型 吸 
干 机 的 系统 流程 》、 制 造 工 艺 、 产 品质 量 方面 ， 
国内 的 部 分 企业 有 能 力 达 到 国际 先进 水 平 ， 产 品 
能 够 满足 一 般 工 业 用 压缩 空气 质量 的 要 求 。 而 

































































主要 依赖 进口 ， 一 般 来 自 英 国 、 芬 兰 、 美 国 、 瑞 
士 等 国家 。 

二 、 我 国 气体 净化 相关 专业 技术 领域 现状 

1. 存在 的 短 板 

滤纸 是 过 滤器 滤 艺 的 关键 原材料 。 当 前 国内 
生产 的 滤纸 只 能 满足 一 般 用 途 过 滤器 的 使 用 ， 而 
对 于 高 精度 的 过 滤器 , 达 不 到 好 的 使 用 效果 。 所 以 ， 
滤纸 仍 主要 依靠 进口 。 压 缩 空气 过 滤器 从 产值 来 
说 属于 小 众 产 品 ， 但 滤纸 的 研发 成 本 高 ， 其 基础 
理论 知识 要 求 也 很 高 ， 国 内 滤纸 生产 企业 都 不 重 
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高 
压 或 大 型 非 标 产 品 ， 在 招标 时 也 开始 采用 国内 企 
业 生 产 的 ， 为 一 些 企业 提供 了 市 场 和 机 会 ， 也 促 
进 了 技术 的 发 展 。 
吸 干 机 所 使 用 的 关键 零 部 件 如 阀门 、 吸 附 剂 、 
风机 、 压 力 容器 等 ， 国 产 的 品质 已 接近 国际 先进 
水 平 ， 虽 然 品牌 知名 度 不 如 国外 品牌 ， 但 其 生产 
制造 成 本 远 低 于 国外 产品 。 

在 冷 干 机 所 使 用 的 板 运 式 及 板式 换 热 器 生产 
及 设计 方面 ， 我 国 已 经 处 于 国际 先进 水 平 。 由 于 
生产 成 本 上 的 优势 , 即便 是 国外 干燥 机 生产 企业 
所 需 的 换 热 器 大 都 为 中 国 制造 。 
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专文 





一 般 行 业 用 过 滤器 的 技术 已 经 很 成 熟 ， 能 够 
满足 需求 。 尤其 是 随 着 我 国 模具 行业 的 快速 发 展 ， 
我 国生 产 的 压铸 铝 过 滤器 外 壳 已 处 于 国际 先进 水 















































点 放 在 规范 化 市 场 需求 方面 ， 提 高 需求 品质 ， 
营造 公平 营 商 环 境 。 最 低 价 中 标 对 市 场 造 成 了 
不 利 的 影响 。 各 企业 为 了 中 标 ， 不 惜 牺 牲 产品 


























P, 国外 品牌 相当 一 部 分 也 在 中 国 
过 滤器 的 滤芯 大 部 分 也 已 经 国产 化 。 

我 国 气体 净化 设备 行业 标准 的 制定 一 直 跟 踪 
国际 标准 ， 方 法 标准 和 国际 标准 相等 效 ， 并 逐步 
建立 起 符合 国际 标准 要 求 的 试验 系统 。 我 国 已 自 
主 制定 了 干燥 器 和 过 滤器 产品 标准 。 

3. 存在 的 不 足 

干燥 器 整 机 的 系统 流程 设计 、 制 造 工 艺 和 产 
品质 量 虽 然 已 达到 国际 先进 水 平 ， 但 其 中 的 一 些 
零 部 件 也 存在 不 足 。 如 吸 干 机 使 用 的 国产 吸附 剂 
与 国外 吸附 剂 在 性 能 上 仍然 有 一 定 的 差距 (如 国 
产 干 燥 用 活性 氧化 铝 的 寿命 和 批 次 质量 的 稳定 性 
尚 待 提 高 ), 国内 对 高 性 能 、 高 品质 吸附 剂 的 认识 、 
开发 及 应 用 还 不 足 。 对 应 水 含量 为 1 级 (压力 露 
点 低 于 -70C ) 的 干燥 器 ， 其 应 用 几乎 全 部 由 外 资 
品牌 人 垄断。 干燥 器 上 的 PLO 控制 器 当前 大 部 分 都 
采用 西门 子 、 三 菱 等 国外 品牌 。 一 方面 ， 用 户 认 
可 度 高 ; 另 一 方面 ， 国 内 自主 开发 的 PLC 虽然 能 
满足 功能 性 的 要 求 ， 但 可 靠 性 不 高 。 

虽然 高 压 或 大 型 非 标 产品 存在 一 些 优 势 ， 但 
其 中 的 一 些 关 键 部 件 如 减 压 阀 等 , 还 是 需要 进口 。 
过 滤器 滤芯 大 部 分 已 经 国产 化 ， 但 油 等 级 为 1 
级 、 固 体 颗 粒 等 级 为 1 级 的 过 滤器 仍 依赖 于 进口 








行 生 产 制造 。 





















































































































































































































































我 国 的 试验 手段 虽然 已 达到 国际 先进 水 平 ， 
但 气 浴 胶 发 生 器 和 固体 颗粒 、 含 油 量 的 测量 仪器 
及 元 件 只 能 满足 一 般 应 用 ， 更 精密 可 靠 的 测量 设 
备 仍 需要 进口 。 

三 、 对 策 及 建议 

1. 国家 政策 

科技 评价 特别 是 应 用 科技 方面 应 以 市 场 为 主 
导 ， 应 用 科技 的 主要 载体 是 企业 ， 企 业 将 技术 
以 产品 的 形式 展现 给 市 场 ， 市 场 会 给 出 公正 合 
理 的 评价 。 但 市 场 不 是 万 能 的 ， 国 家 政策 应 重 


























































































































质量 来 降低 成 本 ， 从 而 导致 恶性 循环 。 国 家 可 
以 通过 税收 、 产 业 政 策 或 技术 创新 政策 ， 鼓 励 
国内 企业 进行 研发 投入 ， 使 其 达到 国外 同行 的 
先进 水 平 。 

2. 加 强 基 础 研究 和 人 才 培 养 

国家 应 鼓励 相关 院 校 开 展 基 础 理论 研究 和 人 
才 培 养 。 气体 净 化 设备 行业 属于 新 兴 、 综 合 的 应 
用 学 科 ， 前 期 没有 技术 和 人 才 储 备 ， 需 要 加 大 投 
入 力度 。 地 方 政府 也 应 鼓励 各 企业 加 大 人 才 培 养 
力度 ， 通 过 产品 研发 带动 人 才 培 养 ， 在 科研 项 目 
和 人 才 培 养 方面 给 予 支持 。 

3. 行业 协力 科技 创新 

对 于 气体 净化 设备 行业 这 样 的 小 型 行业 而 
言 ， 科 技 创 新 应 以 相应 的 科研 院 所 和 行业 协会 为 
主导 ， 联 合 行业 内 技术 水 平 领先 的 国内 企业 和 相 
关 院 校 ， 对 基础 理论 、 技 术 进 行 攻关 ， 首 先 使 得 
行业 的 技术 水 平 得 以 提高 。 基 础 理论 和 技术 的 研 
究 成 本 高 、 收 益 低 ， 一 般 的 小 微 企业 很 难 去 做 。 
这 就 需要 科研 院 所 的 带头 作用 ， 也 需要 国家 政策 
和 资金 的 扶持 。 
.配套 元 器 件 的 开发 

吸附 剂 、 滤 材 、 露 点 仪 等 设备 属于 气体 净化 
设备 行业 的 配套 元 件 ， 但 其 作用 又 至 关 重 要 ， 国 
内 也 有 相关 企业 在 做 相关 产品 ， 只 是 未 针对 压缩 
气体 净化 装置 进行 专门 的 研发 设计 。 科 研 院 所 应 
联合 各 企业 共同 向 相关 配套 企业 或 科研 单位 提出 
研发 要 求 ， 共 同 申请 相关 课题 研究 ， 以 促进 行业 
进步 ， 使 得 国产 产品 达到 进口 产品 的 水 平 ， 尽 早 
替代 进口 产品 。 

5. 以 节能 产品 为 引导 ， 逐 渐 推 向 高 端 市 场 

当前 企业 的 大 部 分 吸 干 机 都 是 高 能 耗 产品 ， 
节能 市 场 空间 巨大 。 根 据 国 家 节能 环保 的 政策 ， 
二 已 有 气体 净化 设备 升级 换代 ， 加 大 定制 产品 、 
节能 项 目 改造 的 投入 ， 也 是 我 国产 品 的 优势 ， 从 






































































































































































































































十- 




















































































































x 




















31 


中 国 通 用 机 械 工业 年 鉴 2018 




















而 带动 企业 和 技术 的 进步 。 

当前 我 国有 些 企 业 在 中 端 产 品 已 占据 优势 ， 
而 且 有 很 好 的 性 价 比 。 结 合 企业 的 优势 ， 应 继续 
努力 ， 积 极 扩展 国际 市 场 、 高 端 市 场 ， 逐 渐 由 国 
内 走向 国外 、 由 中 端 走向 高 端 。 通 过 产品 市 场 的 
国际 化 、 高 端 化 带动 企业 的 进步 ， 加 快 企业 迈 向 
国际 化 、 高 端 化 的 进程 。 和 争取 到 2025 年 ， 我 国 的 
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气体 净化 设备 在 高 端 产品 领域 占有 一 席 之 地 ， 为 
中 国 制 造 提供 优质 的 气 源 保障 。 

BRA: 合肥 通用 机 械 研 究 院 有 限 公司 李 
金 禄 、 西 安 联合 超 滤 净 化 设备 有 限 公 司 李 大 明 、 
杭州 日 盛 净 化 设备 有 限 公司 陈 斌 、 斯 必 克 (上海 ) 
流体 技术 有 限 公司 徐 文 柯 ] 




















2017 年 压 滤 机 行业 发 展 研 究 报告 








压 滤 机 是 传统 的 固 液 分 离 设备 之 一 ， 应 用 领 
域 广泛 。 近 些 年 来 , 压 滤 机 在 滤 板 材质 、 结 构 型 式 、 























集成 、 产 品质 量 和 可 靠 性 方面 迅速 发 展 ， 与 欧洲 
发 达 国家 产品 性 能 差距 越 来 越 小 。 尤 其 近 五 年 来 ， 
高 压 隔膜 压 滤 机 的 研发 成 功 ， 使 得 我 国 压 滤 机 技 
术 水 平 得 到 较 大 的 提高 。 
当前 国内 专业 压 滤 机 生产 企业 有 上 百 家 ， 压 
滤 机 上 骨干 企业 主要 有 景 津 环保 股份 有 限 公 司 、 兴 
源 环 境 科技 股份 有 限 公 司 等 。 
一 、 压 滤 机 应 用 领域 发 展 情况 
压 滤 机 应 用 领域 较 广 , 主要 应 用 于 环保 、 化工、 
品 ` 制 药 、 治 金 . 选 煤 、 尾 矿 处 理 等 固 液 分 离 领域 。 
经 过 近 几 年 的 发 展 ， 当 前 环保 领域 已 逐渐 成 为 我 
国 最 大 的 压 滤 机 产品 需求 市 场 , 其 次 是 化 工 领域 。 
压 滤 机 作为 分 离 机 械 设备 , 具有 高 效 、 节 能 等 特点 ， 
可 满足 对 污 泥 处 理 含 水 率 的 要 求 , 满足 化 工 、 治 金 、 
煤炭 、 食 品 等 行业 日 益 提 高 的 过 滤 、 提 纯 比 例 和 
提取 精度 要 求 。 越 来 越 多 的 新 兴 细 分 行业 使 用 压 
滤 机 蔡 代 原 有 的 大 型 分 离 设 备 ， 带 动 压 滤 机 行业 
整体 技术 进步 , 产品 品种 和 市 场 容 量 进一步 扩大 ， 
未 来 市 场 潜力 巨大 。 
1. 环保 
压 滤 机 在 环保 领域 的 应 用 主要 是 城市 污水 污 
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Ve. BARA SVE. TIRK MWR 
污 泥 处 理 等 领域 。“ 十 二 五 ”期 间 ， 全 社会 环保 

资 4.17 万 亿 元 ， 较 “十 一 五 ”增长 92.8%， 年 
均 增长 近 10%。 据 环保 部 规划 院 测 算 ，“ 十 三 五 ” 
全 社会 环保 投资 将 达到 17 万 亿 元 , 其 中 , 大 气 、 水 、 
土壤 污染 防治 行动 计划 全 面 实施 ， 预 计 总 投入 达 
8.6 万 亿 元 。 污 水 、 污 泥 处 理 是 我 国生 态 文 明 建设 
的 重要 组 成 部 分 。 随 着 政府 环保 政策 的 相继 出 台 ， 
环保 需求 不 断 增 强 ， 压 滤 机 行业 发 展 前 景 广阔 。 

2. 化 工 

中 国 石油 和 化 学 工业 联合 会 发 布 的 数据 显示 ， 
2017 年 是 石油 和 化 学 工业 经 济 运行 的 转折 之 年 ， 
行业 经 济 取 得 优异 成 绩 ， 主 要 经 济 指标 增长 好 于 
预期 。2017 年 ， 石 油 和 化 工行 业 收入 达到 13.78 
万 亿 元 ， 比 上 年 增长 15.7%， 为 5 年 来 最 大 增幅 ， 
高 出 同期 全 国 规模 工业 增幅 4.6 个 百分点 。 工 业 和 
言 息 化 部 有 关 数 据 显示 ，2017 年 ， 石 油 化 工行 业 
显现 出 生产 整体 保持 平稳 、 经 济 效益 增 速 加 快 、 
对 外 贸易 进一步 扩大 、 结 构 调 整 持 续 优 化 等 发 展 
趋势 。 

3. 食品 

我 国 是 世界 第 一 人 口 大 国 且 人 口 数量 仍 在 不 
断 增长 ， 在 可 以 预计 的 未 来 ， 人 们 对 食品 的 需求 
必 将 持续 稳定 增长 。 伴 随 着 我 国 居民 收入 稳步 增 























































































































































































































专文 








长 ， 消 费 转型 升级 态势 明显 ， 消 费 品 市 场 规模 将 
进一步 扩大 ， 全 国 食品 工业 经 济 效益 整体 保持 平 
稳 增 长 态势 。 国 家 统计 局 的 数据 显示 ，2017 年 ， 
全 国 42 962 家 规模 以 上 食品 工业 企业 实现 主 营业 
务 收 入 114 102.8 亿 元 ， 同 比 增长 6.3%; 实现 利 
润 总 额 7987.6 亿 元 ， 同 比 增长 6.5%。 随 着 经 济 
的 发 展 和 人 们 生活 水 平 的 不 断 提高 ， 压 滤 机 在 食 
品行 业 诸 如 酿酒 、 啤 酒 、 淀 粉 、 制 糖 、 食 品 添加 
























































领域 已 初 露 端倪 。 矿 物 加 工科 技 发 展 将 围绕 高 效 
益 、 低 能 耗 、 无 污染 矿物 加 工 新 技术 的 开发 来 展开 ， 
未 来 矿物 加 工 技 术 将 向 着 矿物 富 集 、 分 离 与 综合 
利用 、 非 矿物 资源 的 富 集 与 分 离 方 向 发 展 。 而 压 
滤 机 作为 矿物 处 理 不 可 或 缺 的 分 离 设 备 ， 将 在 未 
来 矿物 加 工 技术 发 展 中 扮演 越 来 越 重要 的 角色 。 

5. 医药 

压 滤 机 在 医药 领域 应 用 同样 非常 广泛 ， 在 制 
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剂 等 领域 的 需求 量 将 持续 稳步 增长 。 药 、 医 药 中 间 体 等 工艺 上 都 需要 压 滤 机 进行 处 理 。 
4. 矿物 加 工 据 国 家 统计 局 的 数据 显示 ，2017 年 ， 我 国医 药 制 
2017 年 , 我 国 主 要 矿产 品 产 量 保 持 稳 定 增长 。 造 业 规模 以 上 工业 企业 累计 营业 收入 2.85 万 亿 元 ， 

原煤 产量 34.5 亿 t， 同 比 增长 3.2%; 原油 产量 1.9 同比 增长 12.5%; 利润 总 额 3 314 亿 元 ， 同 比 增长 

亿 t， 同 比 下 降 4%; 天 然 气 产量 1474.2 亿 m，， 17.8%， 比 上 年 提升 明显 。 随 着 居民 生活 水 平 的 提 








同比 增长 8.5%。10 种 有 色 金 属 产量 5378 At, 
同比 增长 3%。 由 于 矿物 资源 越 来 越 复杂 ， 二 次 资 
源 、 海 洋 资源 、 工 业 废 料 的 加 工 处 理 也 将 成 为 矿 
物 加 工 的 重要 对 象 ， 传 统 的 矿物 加 工 技术 面临 着 
严峻 挑战 ， 直 接 从 各 种 资源 中 分 离 、 提 取 、 加 工 
成 矿物 材料 、 化 学 品 等 直接 可 用 的 物料 ， 并 实现 
矿物 加 工 过 程 高 效益 、 低 能 耗 、 无 污染 ， 将 是 矿 
物 加 工学 科 发 展 的 必然 趋势 。 面 对 待 处 理 资 源 的 
变化 及 技术 上 存在 的 问题 ， 矿 物 加 工 及 相关 学 科 
的 科技 工作 者 在 矿物 加 工 领域 及 相关 学 科 领 域 不 
断 进 行 新 的 探索 和 研究 ， 一 些 新 的 矿物 加 工学 科 















































高 以 及 农村 市 场 的 进一步 开拓 ， 人 均 用 药水 平 逐 
年 提高 , 我 国药 品 市 场 将 呈现 出 更 大 的 发 展 空间 。 
因此 ， 对 符合 规范 且 性 能 高 效 的 压 滤 机 的 需求 不 
断 增 加 ， 市 场 前 景 非 常 广阔 。 

6. 其 他 

经 过 多 年 发 展 ， 压 滤 机 应 用 领域 不 断 向 纵深 
拓展 ， 逐 渐 应 用 于 新 兴 细 分 市 场 ， 如 保健 品 、 酶 
制剂 等 行业 对 压 滤 机 的 需求 正在 不 断 增长 。 预 计 
未 来 随 着 工业 化 进程 的 提升 ， 未 来 五 年 内 ， 其 他 
领域 压 滤 机 市 场 容量 将 达到 4 亿 元 以 上 。 压 滤 机 
产品 细 分 需求 市 场 推动 因素 分 析 见 表 1。 

















































































































R1 压 滤 机 产品 细 分 需求 市 场 推 动因 素 分 析 




















































































































































































































































































































































































































应 用 领域 体 应 用 促 动 因素 
环保 城市 污水 污 泥 、 自 来 水 污 | 政府 环保 政策 的 不 断 推动 ， 城 镇 污水 、 工 业 废 水 处 理 和 玻 浚 对 压 滤 机 的 需求 
Ve. 河道 湖泊 玻 滩 污 泥 、 工 | 稳定 增长 ， 城 镇 及 农村 污 泥 有 亚 待 加快 处 理 ， 带 动 高 压 隔 膜 压 滤 机 快速 普及 
业 废 水 污 泥 
化 工 钛 和 白粉、 染料 、 无 机 盐 我 国 化 学 工业 规模 的 不 断 扩大 ， 石 化 行业 生产 保持 平稳 增长 态势 
矿物 加 工 | 洗煤 、 选 矿 、 尾 矿 处 理 等 我 国 主要 矿产 品 产量 保持 稳定 增长 ， 对 矿物 资源 开发 的 要 求 越 来 越 高 ， 压 滤 
机 较为 节能 ， 且 分 离 效果 较 好 ， 未 来 压 滤 机 在 矿物 及 加 工 领域 的 市 场 将 保持 稳 
定 增长 
食品 牛 酒 、 酒 精 、 演 粉 制 糖 、 居民 收入 稳步 增长 , 消费 转型 升级 态势 明显 , 消费 品 市 场 规模 将 进一步 扩大 ， 
食品 添加 剂 全 国 食品 工业 经 济 效益 整体 保持 平稳 增长 态势 
医药 制药 、 医 药 中 间 体 以 及 生 | 居民 生活 水 平 的 提高 以 及 农村 市 场 的 进一步 开拓 ， 人 均 用 药水 平 逐 年 提高 ， 
产 废水 等 工艺 我 国药 品 市 场 将 呈现 出 更 大 的 发 展 空间 ， 对 符合 规范 且 性 能 高 效 的 压 滤 机 的 需 
求 不 断 增 加 
其 他 保健 品 、 酶 制剂 等 行业 压 滤 机 应 用 领域 向 纵深 拓展 ， 逐 渐 应 用 于 新 兴 细 分 市 场 ， 我 国 工业 化 进程 加 
快 ， 各 行业 环保 要 求 提高 
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二 、2017 年 行业 发 展 概况 

随 着 宏观 经 济 回暖 ， 部 分 行业 景气 度 上 升 ， 
煤炭 、 钢 铁 等 大 宗 材 料 价格 上 涨 ， 部 分 压 滤 机 用 
户 企 业 生 产 经 营 有 所 好 转 。 同 时 ， 由 于 国内 加 大 
了 环保 督 查 工作 的 力度 ， 导 致 用 户 企 业 对 环保 设 
备 的 需求 快速 增加 ， 因 此 2017 年 压 滤 机 行业 市 场 
规模 较 上 年 大 幅 增 加 。 据 了 解 ，2017 年 压 滤 机 产 
品 销售 收入 53.07 亿 元 ， 比 上 年 增长 37.84%。 

2017 年 ， 景 津 环 保 股 份 有 限 公 司 发 展 情况 
良好 ， 在 压 滤 机 制造 、 过 滤 技 术 水 平等 方面 得 
到 了 国内 外 同行 业 的 认可 ,保持 了 较 强 的 竞争 
实力 。2017 年 ， 公 司 实现 营业 收入 22.11 亿 元 ， 
同比 增长 43.14%; 净利 润 2.06 亿 元 ， 同 比 增 长 
28.93%。 销 售 毛 利率 由 2016 年 的 37.23% 降 至 
30.70%， 销 售 毛利 率 下 降 较 多 ， 主 要 是 由 于 主要 
原材料 价格 上 升 和 人 工 费 用 增加 ， 以 及 部 分 产品 
由 于 市 场 竞争 较为 激烈 导致 价格 有 所 调整 。 

兴 源 环境 科技 股份 有 限 公 司 充分 利用 上 市 公 
司 的 优势 ， 已 经 由 压 滤 机 制造 商 较为 快速 地 升级 
成 为 环境 治理 综合 服务 商 ， 业 务 范围 较 广 ， 涵 盖 
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领域 的 分 析 ， 可 以 预计 ， 未 来 五 年 我 国 压 滤 机 市 
场 容 量 将 呈现 稳定 增长 的 态势 。 得 益 于 环保 行业 
的 有 利 发 展 因素 ， 预 计 未 来 五 年 环保 领域 压 滤 机 
年 复合 增长 率 将 达到 20% ~ 25%， 其 他 领域 受 整 
体 经 济 形势 影响 ， 年 复合 增长 率 为 8% 左右 。 预 计 
2020 年 我 国 压 滤 机 市 场 规模 将 达到 70 亿 元 左右 。 

五 、 与 国际 压 滤 机 行业 的 对 比 

近年 来 ,国内 压 滤 机 企业 技术 水 平 发 展 迅 速 ， 
引进 、 消 化 、 再 创新 和 自主 创新 ， 制 造 技术 
， 产 品 技术 含量 和 质量 大 幅 提 高 。 特 别 































































































制造 水 平 、 产 品 的 多 样 性 、 自 动 化 及 新 技术 应 用 
方面 已 经 处 于 国内 外 同行 业 的 先进 水 平 。 当 前 ， 
发 达 国 家 压 滤 机 制造 商 均 已 完成 向 系统 集成 商 的 
转变 ， 具 有 较为 强大 的 压 滤 机 过 滤 系 统 集成 服务 
能 力 和 行业 应 用 经 验 。 我 国 压 滤 机 行业 也 已 经 逐 
步 从 生产 制造 向 技术 服务 、 工 程 集成 等 方面 转变 ， 
但 技术 服务 方面 仍然 处 于 劣势 地 位 。 国 内 有 自主 
研发 实力 的 企业 应 该 加 大 在 技术 集成 方面 的 技术 























































































































了 环保 装备 制造 、 河 湖水 库 的 疏 浚 、 流 域 综合 治 
理 、 市 政 污水 及 工业 废水 治理 、 农 村 分 布 式 污水 
治理 、 生 态 环境 建设 等 领域 。2017 年 ， 公 司 实现 
营业 收入 30.32 亿 元 ， 净 利润 3.62 亿 元 。 压 滤 机 
及 配件 等 设备 销售 收入 47 663.6 万 元 ， 同 比 增长 
36.68%， 销 售 毛 利率 为 25.33%， 比 上 年 略 有 下 降 。 

三 、 技 术 的 发 展 与 突破 

2017 年 ， 压 滤 机 相关 技术 平稳 发 展 ， 技 术 的 
发 展 和 进步 主要 在 于 压 滤 机 应 用 的 细 分 领域 技术 










































































研发 投入 ， 逐 步 实现 对 国际 同行 业 的 超越 。 

六 、 存 在 的 主要 问题 与 建议 

国内 压 滤 机 行业 仍 存在 低 价 竞争 情况 。 在 行 
业 市 场 规模 扩大 的 同时 ， 由 于 原材料 价格 上 涨 和 
行业 市 场 竞争 激烈 ，2017 年 行业 骨干 企业 毛利 率 
较 上 年 有 所 下 降 。 企 业 应 将 产品 专注 于 不 同 的 细 
分 行业 和 不 同 的 产品 定位 , 将 产品 的 层次 丰富 化 ， 
避免 陷入 产品 价格 竞争 的 恶性 循环 中 。 

建议 国内 压 滤 机 生产 企业 在 国家 大 力 推进 供 
给 侧 改革 的 趋势 下 , 加 大 研发 投入 , 发 扬 工 匠 精 神 ， 
















































































发 展 和 压 滤 机 及 配件 生产 工艺 技术 的 发 展 。 在 污 
水 、 污 泥 处 理 领 域 , 因 处 理 后 的 污 泥 含 水 率 较 高 ， 
高 压 隔 膜 压 滤 机 在 全 国 范围 内 得 到 广泛 应 用 。 压 
滤 机 在 农村 乡镇 污 泥 、 建 筑 污 泥 等 领域 的 应 用 技 
术 得 到 发 展 。 压 滤 机 的 核心 部 件 滤 板 、 滤 布 的 生 
产 工艺 和 技术 水 平 得 到 进一步 发 展 ， 提 高 了 压 滤 
机 的 过 滤 效 率 和 过 滤 效 果 。 

四 、 未 来 的 市 场 前 景 

随 着 我 国 经 济 的 发 展 ， 通 过 对 压 滤 机 产品 应 用 
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生产 技术 附加 值 高 的 优质 产品 ， 在 提高 压 滤 机 过 
滤 系 统 集成 服务 能 力 、 智 能 化 、 自 动 化 及 新 应 用 
领域 开发 方面 不 断 创新 发 展 ， 从 而 不 断 提升 产品 
质量 和 品牌 认可 度 ， 为 我 国 装备 制造 业 和 环保 事 
业 的 发 展 做 出 更 大 的 贡献 。 

[ 供稿 单位 : 中 国 通用 机 械 工业 协会 分 离 机 


械 分 会 ] 


















































中 国 
通用 
机 械 
工业 
FE 
2018 





从 生产 发 展 情况 、 市 场 及 销售 、 科 技 成 果 及 新 产品 、 
基本 建设 及 技术 改造 、 企 业 结构 调整 等 方面 报道 我 国 通用 
机 械 行业 各 分 行业 的 发 展 情况 
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2017 年 条 行业 概况 


2017 年 ， 受 整个 宏观 经 济 形势 回暖 的 带动 ， 
泵 行业 发 展 呈 现 出 增长 与 质量 、 结 构 、 效 益 相 得 
益 彰 的 良好 局 面 ， 整 个 行业 发 展 态势 良好 。 一 年 
来 ， 泵 行业 企业 积极 应 对 国家 供给 侧 改革 不 断 深 
化 带 来 的 形势 变化 ， 经 受 住 了 市 场 的 考验 ， 取 得 
了 较 好 的 经 营业 绩 。 全 年 行业 经 济 效益 改善 明显 ， 
出 口 大 幅 回 升 ， 市 场 信心 逐步 提升 ， 主 要 经 济 指 
标 增长 好 于 上 年 同期 。 截 至 2017 年 年 末 ， 中 国 通 
机 械 工业 协会 泵 业 分 会 会 员 总 数 273 家 。 其 中 : 
业 会 员 253 家 ， 大 学 、 研 究 院 所 等 16 家 ， 团 体 
员 4 家 。2017 年 ， 泵 业 分 会 参与 统计 的 187 家 
疯 模 以 上 企业 中 ， 有 国有 企业 19 家 、 民 营 企业 
158 家 、 三 资 企 业 10 家 。 

一 、 生 产 发 展 情况 

2017 年 ， 据 国家 统计 局 对 泵 行业 1277 家 规模 
以 上 工业 企业 统计 实现 主 营 业务 收入 2 212.4 亿 元 ， 
同比 增长 10.14%; 完成 出 口交 货 值 299.1 亿 元 ， 同 
比 增长 18.71%; 实现 利润 总 额 172.6 亿 元 ， 同 比 增 
长 21.16%; 应 收 账 款 358.2 亿 元 ， 同 比 增长 7.71%。 
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2017 年 ， 据 泵 业 分 会 187 家 会 员 企 业 上 报 的 
资料 统计 : 完成 工业 总 产值 577.8 亿 元 ， 同 比 增长 
6.81%， 增 幅 比 上 年 同期 提高 4.51 个 百分点 ; 实现 
销售 产值 552.8 亿 元 ， 同 比 增长 4.97%， 增 幅 比 上 
年 同期 提高 2.97 个 百分点 ;完成 新 产品 产值 257.9 
亿 元 ， 同 比 增长 13.41%， 增 幅 比 上 年 同期 提高 6.31 
个 百分点 ; 完成 工业 增加 值 163.2 亿 元 ， 同 比 增长 
2.23%， 增 幅 比 上 年 同期 下 降 0.87 个 百分点 。 

按 企 业 所 在 地 区 统计 ， 除 西北 地 区 工业 总 产 
值 下 降 外 ， 其 他 地 区 都 星 上 升 趋势 。 其 中 : 东北 
地 区 工业 总 产值 同比 增长 1.05%， 华 北 地 区 工业 
总 产值 同比 增长 5.60%， 西 北 地 区 工业 总 产值 同 
比 下 降 11.84%， 华 东 地 区 工业 总 产值 同比 增长 
6.13%， 中 南 地 区 工业 总 产值 同比 增长 17.90%， 





































































































































































































西南 地 区 工业 总 产值 同比 增长 10.74%. 
在 参与 统计 的 187 家 会 员 企 业 中 ， 工 业 总 产 
值 超过 亿 元 的 企业 有 103 家 ， 共 计 完 成 工业 总 产 












































值 545.1 亿 元 ， 占 行业 完成 工业 总 产值 的 94.3%。 
2017 年 泵 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 见 表 1。 




















表 1 2017 年 泵 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 






























































































































































序号 企业 名 称 工业 总 产 信 同比 增长 

(万 元 ) (%) 
1 LRAT CRED ARAF 268 573 5.4 
2 ERIRE EBED ARAF 260 126 -17.0 
3 上 海 连 成 (集团 ) 有 限 公司 245 077 8.9 
4 上 海 熊 猎 机 械 (集团 ) 有限 公 司 227 794 3.0 
5 南方 中 金 环 境 股份 有 限 公司 213 994 24.7 
6 利 欧 集团 浙江 和 泵 业 有 限 公 司 177 924 9.2 
7 中 国电 建 集团 上 海 能 源 装 备 有 限 公司 149 869 1.0 
8 PARRA AA BRA 142 338 6.3 
9 丰 球 集团 有 限 公司 130 843 -1.5 
10 LiL Hea GBR ZS 107 411 1.5 



































37 


中 国 通 用 机 械 工业 年 鉴 2018 

















核电 作为 清洁 能 源 ， 备 受 世界 各 国 青 睐 ， 而 
安全 性 更 高 的 第 三 代 核 电 技 术 更 是 各 国 的 首选 。 









































te. KiB. FEE) 计划， 其 中 三 保 22 台 、 大 修 2 
台 、 维 修 27 台 ， 已 完成 全 部 计划 。 新 材料 、 新 工 
































我 国 引进 了 世界 上 先进 的 AP1000 第 三 代 压 水 堆 核 























艺 改进 10 项 ， 借 用 铸造 模拟 软件 ， 提 高 铸件 压 水 





电 技术 。 主 和 泵 作为 其 核心 设备 ， 是 技术 含量 最 高 
的 泵 类 产品 ， 设 计 寿 命 要 求 60 年 ， 技 术 难度 大 ， 
可 靠 性 要 求 高 。 沈 鼓 集团 核电 泵 业 有 限 公司 经 过 
消化 、 吸 收 、 再 创新 ， 已 研制 出 具有 完全 自主 知 
识 产 权 的 CAP 系列 主 泵 。CAP1000 屏蔽 主 泵 是 沈 
鼓 集团 核电 泵 业 有 限 公司 自主 设计 的 第 三 代 技 术 
核电 站 重要 的 核 一 级 设备 , 实现 了 主 泵 泵 壳 设 计 、 
加 工 、 制 造 的 全 部 国产 化 。 未 来 将 有 数 十 台 主 泵 
产品 陆续 交付 用 户 。 当 前 ， 沈 鼓 集 团 核 电 泵 业 有 
限 公 司 是 国内 唯一 一 家 能 够 自行 设计 、 制 造 、 试 
验 第 三 代 技 术 屏 项 主 泵 的 企业 ， 也 是 国内 唯一 一 
家 完全 具有 核 一 级 、 二 级 、 三 级 泵 资质 的 企业 。 

2017 年 ， 丰 球 集团 有 限 公 司 订单 总 体 平稳 ， 
全 年 共生 产 水 泵 147 009 台 。 公 司 按时 交 货 率 
93.24%， 与 上 年 相 比 下 降 较 多 ， 主 要 原因 是 两 个 
公司 合并 以 后 ， 人 员 调 整 较 多 ， 生 产 模 式 不 同 ， 
缺 伯 多、 配套 差 ， 需 要 一 个 磨合 期 。 

2017 年 ， 湖 南 湘 电 长 沙 水 汞 有 限 公 司 锐意 改 
革 , 泵 业 公 司 逐 步 走 向 稳定 发 展 和 转型 升级 阶段 ， 
以 中 小 泵 、 备 件 、 泵 站 改造 为 主 营 业务 ， 开 拓 节 
能 泵 产品 市 场 ,抽调 精干 力量 专门 成 并 了 集 产 \、 供 、 
销 于 一 体 的 中 小 泵 承包 经 营 团队 ， 抢 占 和 拓展 中 
小 泵 市 场 ， 取 得 了 一 定 的 成 绩 。 泵 业 公 司 完成 主 
营业 务 收入 11 000 万 元 ， 实 现 利润 800 JG. Hi 
造 公 司 通过 “三 调 一 优 ”， 在 生产 经 营 的 质 与 量 
上 均 有 新 的 突破 ， 成 功 组 织 生产 了 国内 最 大 超级 
双 相 钢 CAP1400 核电 叶轮 。 对 库存 模具 进行 了 全 























































































































































































































合格 率 ， 使 铸件 一 次 压 水 合格 率 达 33% 一 66%。 
加 工 金属 模具 94 套 ， 完 成 安 监 局 要 求 的 安全 示范 
场所 的 申报 验收 和 较 大 危险 源 辨 识 的 工作 ， 地 方 
安全 标准 化 验收 、 军 工 安全 生产 标准 化 验收 ， 
全 部 取得 安全 标准 化 证 书 。 公 司 完成 了 两 化 融合 
管理 体系 贯 标 工作 ， 完 成 2016 年 度 泰州 市 信息 化 
和 工业 化 融合 发 展 专 项 引导 资金 项 目 申报 工作 ， 
成 功 申报 项 目 资金 补助 。2017 年 ， 公 司 生产 各 类 
型 水 泵 8 963 台 ， 完 成 工业 总 产值 2.81 亿 元 。 全 
年 实现 销售 收入 2.86 亿 元 ， 同 比 增长 5.5%; 利税 
11 649 万 元 ,同比 增长 30%。 技 改 投入 150 万 元 ， 
完成 新 品 开发 44 项 。 申 请 专利 4 项， 其 中 发 明 专 
All 2 项， 获得 实用 新 型 专利 5 项。 公司 被 评 为 省 
科技 小 巨人 企业 、 全 省 机 械 行业 创新 型 先进 企业 ， 
荣获 江苏 省 机 械 行业 协会 科学 技术 进步 奖 二 等 奖 、 
第 二 届 江 苏 省 青年 科 协 会 员 创 新 创业 大 赛 工程 与 
制造 类 二 等 奖 。 
2017 年 ， 广 东 肯 富 来 泵 业 股 份 有 限 公司 积极 
贯彻 落实 公司 年 度 工作 意见 ， 围 绕 “ 确 保 企业 平 
稳 发 展 ， 实 现 各 项 经 营 指标 ”这 一 中 心 ， 抓 住 “ 产 
新 三 建设 及 搬迁 ”两 个 重点 ， 主 动 适 应 
外 部 环境 的 变化 ， 创 新 求 变 ， 取 得 了 较 好 的 成 绩 。 
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品 经 营 、 
























































公司 销售 收入 、 利 润 、 新 增 销售 合同 、 产 值 等 主 
要 经 济 指标 均 实现 两 位 数 以 上 增长 ， 其 中 销售 合 

















同 总 额 同 比 增长 58%， 创 下 历史 新 高 。 
2017 年 ， 中 国电 建 集团 上 海 能 源 装 备 有 限 公 
司 主要 经 营 指标 较 上 年 均 有 所 提升 ， 经 营业 绩 稳 
























































面 清理 ， 并 分 类 建立 了 电子 台 账 ， 改 变 了 以 往 模 
有 具 全 靠 人 工 记 账 的 方式 ， 实 现 有 章 可 循 。 公 司 全 
年 新 增订 货 65 700 万 元 ， 同 比 增长 22.5%; 全 年 
货款 回收 58 180 万 元 ， 为 全 年 计划 的 84%. 
2017 年 ， 江 苏 振 华 和 泵 业 股份 有 限 公 司 围绕 年 
初生 产 经 营 目标 ， 强 化 内 部 管理 ， 克 服 重重 困难 ， 
较 好 地 完成 了 年 度 工作 目标 。 在 安全 生产 方面 ， 
全 年 共 查 处 安全 隐患 50 项 ， 按 要 求 制定 设备 〈 二 
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中 有 进 。 本 部 实现 营业 收入 15.1 亿 元 ， 同 比 增 长 
0.6%; 利润 总 额 7 400 万 元 ， 同 比 增长 13.44%; 
新 符合 同 额 25.18 亿 元 ， 同 比 增长 16.79%。 公 司 
荣获 中 国 工业 大 奖 提名 奖 ， 蝉联 “全 国文 明 单 位 ” 
和 “上 海 市 文明 单位 ”， 荣 获 集团 年 度 落 实 反 腐 
倡 廉 建设 责任 制 先进 单位 、 安 全 生产 先进 单位 、 
综合 办 公 优 秀 单位 、 信 息 化 先进 集体 等 荣誉 。 公 


司 荣获 “全 国电 力行 业 思 想 政治 工作 优秀 单位 ” 
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称号 ， 焊 材 事 业 部 “提高 钨 极 氮 弧 焊 焊 丝 合 格 
率 ”QC 小 组 荣获 “全 国 优秀 质量 管理 小 组 ”称号 ， 





坚持 走 技 术 创 新 、 科 学 管理 、 规 范 高 效 的 发 展 之 路 。 
2017 年 ， 公 司 完 成 工业 总 产值 48 100 万 元 ， 实 现 














给 水 泵 组 荣获 “上 海 市 工人 先锋 号 ”称号 。 公 司 
被 认定 为 “上 海 市 专利 工作 试点 企业 ”， 成 功 获 
准 进入 武器 装备 承 制 单位 行列 。 

石家庄 工业 泵 三 有 限 公 司 加 强 创新 ， 全 面 提 
升 公司 核心 竞争 力 。 中 加 快 产品 改 型 升级 。 定 位 
高 端 市 场 ， 打 造 特色 精品 ， 着 力 提升 SGB 品牌 影 
响 力 ; 完善 重型 漆 浆 泵 型 谱 ， 满 足 市 场 竞争 需求 ; 
制定 出 口 业务 标准 规范 ， 从 产品 质量 、 底 座 优化 、 
包装 设计 等 方面 持续 优化 产品 ， 满 足 市 场 需求 。 
包 深 入 开展 工艺 攻关 。 围 绕 公 司 重 点 项 目 ， 加 强 
过 程 跟踪 ， 及 时 解决 生产 难题 ， 保 证 重点 项 目 按 
时 完成 ， 继 续 优 化 V 法 、 消 失 模 工艺 ， 加 强 设 计 
评审 和 审核 ， 加 快 配套 工装 切换 设计 ， 充 分 释放 
产能 ， 强 化 现场 服务 ， 持 续 优 化 产品 工艺 ， 开 展 
零件 加 工 余 量 标准 化 设计 ， 提 高 产品 生产 效率 。 
@ 发 挥 创新 平台 作用 。 以 高 新 技术 企业 、 省 级 技 
术 中 心 为 载体 ， 完 善 科研 投入 、 研 发 、 转 化 、 应 
j 机 制 ， 整 合 优化 科技 资源 ， 打 造 一 流 科技 创新 
台 ; 持续 改善 现 有 金属 材料 性 能 ， 加 快 新 材料 
在 市 场 上 的 推广 应 用 ， 对 标 欧洲 EN 标准 、 美 国 
API 标准 ， 为 进一步 开发 国外 市 场 铺 平 道路 。 
ERKE) AREARE BE EH 
创新 改进 、 目 标 为 王 、 共 享 共 荣 ”的 企业 经 营 理念 ， 
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主 营 业务 收入 45 560 万 元 ， 全 年 新 增订 货 达 8.29 
亿 元 ， 同 比 增长 78%。 

2017 年 ， 辽 宁 恒 星 泵 业 有 限 公 司 完善 基础 建 
设 累 计 投 资 96.5 万 元 ， 改 善 办 公 及 业务 设施 累计 
投资 32.17 万 元 。 公 司 实现 销售 收入 11 118 万 元 ， 
上 缴 税 金 863 万 元 。 

2017 年 ， 大 耐 泵 业 有 限 公 司 完成 工业 总 产值 
62 340 万 元 ， 同 比 增 长 27.18%; 实现 销售 收入 
67 691 万 元 ， 同 比 增长 13.11%; 订货 额 77 628 万 
元 ， 同 比 增 长 30.48%; 实现 利税 11 350 万 元 ， 同 
比 增长 85.37%. 

二 、 市 场 及 销售 

2017 年 ， 泵 业 分 会 187 家 会 员 企业 实现 主 营 
业务 收入 557.4 亿 元 ， 同 比 增长 7.32%， 增 幅 比 上 
年 同期 提高 4.72 个 百分点 。 调 整 可 比 因素 ， 同 比 
增长 5.81%。 实 现 利润 总 额 53.1 亿 元 ， 同 比 增 长 
19.47%， 增 幅 比 上 年 同期 提高 15.87 个 百分点 。 
调整 可 比 因 素 ， 同 比 增长 21.4%。 实 现 利 税 总 额 
73.8 亿 元 ， 同 比 增长 18.1%。 

在 统计 的 187 家 会 员 企业 中 ， 熏 利 企业 有 160 
家 ， 亏 损 企业 有 27 家 。2017 年 泵 行业 主 营 业务 收 
入 前 10 名 企业 见 表 2。2017 年 泵 行业 利润 总 额 前 
10 名 企业 见 表 3。 





































































































表 2 2017 年 泵 行业 主 营业 务 收入 前 10 名 企业 







































































































































































ER) 司 比 增长 
序号 企业 名 称 — . 
1 ”| 上 海 凯 泉 泵 业 〈 和 集团 ) 有 限 公司 309 584 =12 
2 | Li ARTS CRED ARAS 261 258 6.43 
3 ”| 上海 连 成 (集团 ) 有限 公司 236 049 T3 
4 南方 中 金 环 境 股份 有 限 公司 212 477 24.5 
5 | LAER CRED 有 限 公司 210 672 0.9 
6 “| 利 欧 集团 浙江 和 泵 业 有 限 公司 152 092 6.3 
7 “| 中 国电 建 集 团 上 海 能 源 装备 有 限 公司 151 063 22 
8 “| 新 界 泵 业 集团 有 限 公司 136 055 1.9 
9 “| 丰 球 集团 有 限 公司 130 647 -1.6 
10 上 海 凯 士 比 泵 有 限 公司 111 474 18.5 
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序号 28 利润 总 额 同比 增长 
(万 元 ) (%) 
1 南方 中 金 环 境 股份 有 限 公司 86 655 180.6 
2 |) ARETE ARV BR ZS 22 015 25.2 
3 “| 上 海 驴 猫 机 械 《〈 集 团 ) 有 限 公 司 20 798 30.7 
4 | Le AR TTS CRED ARAS 18 916 5.4 
5 ”| 上海 连 成 (集团 ) 有 限 公司 17 919 -15.9 
6 | MARMARA RAE 16 461 23.9 
7 | Lida CRED 有 限 公 司 12 975 5.5 
8 0 川 自贡 工业 泵 有 限 责任 公司 11 566 37.8 
9 “| 丰 球 集团 有 限 公司 11 502 -1.6 
10 “| 利 欧 集团 浙江 泵 业 有 限 公 司 10 776 55.7 
2017 年 ， 泵 行业 参与 统计 的 80 家 出 口 企业 实 比 上 年 同期 提高 12.28 个 百分点 。2017 ERITA 

















现 出 口交 货 值 62.9 亿 元 ， 同 比 增长 13.78%， 增 幅 。 出 口交 货 值 前 10 名 企业 见 表 4。 









































































































































































































































出 口交 货 1 司 比 增长 

1 Fl KAR ATT. EW BR ZS 19 246 1.0 

2 HAR FRU BEA BR ZS 56 408 15.6 

3 新 界 泵 业 集团 有 限 公司 56 202 5.4 

4 广东 凌 震 泵 业 股份 有 限 公司 42 188 14.8 

5 丰 球 集团 有 限 公司 33 305 3.5 

6 中 国电 建 集团 上 海 能 源 装 备 有 限 公司 27 078 370.0 

7 赛 莱 默 水 处 理 系统 〈 沈 阳 ) 有 限 公司 19 106 7.2 

8 南方 中 金 环 境 股份 有 限 公司 18 243 9.0 

9 大 连 深蓝 泵 业 有 限 公司 13 402 39.4 

10 湖南 凯利 特 泵 业 有 限 公司 12 563 15.0 

在 传统 市 场 需求 疲软 、 竞 争 加 剧 的 背景 下 ， 初步 建立 了 联系 ， 为 以 后 开展 合作 打下 了 基础 。 
越 来 越 多 的 企业 基于 自身 优势 ， 延 仲 服务， 拓宽 2017 年 ， 上 海 凯 凡 泵 业 【〈 人 集团) 有 限 公 司 与 
市 场 。 国 业主 方 和 法 国电 力 公司 签署 了 英国 欣 克 利 角 























2017 年 ， 沈 鼓 集团 核电 泵 业 有 限 公司 签订 了 三 代 核 电站 设备 包 项 目 ， 包 括 核电 站 核 岛 内 145 
廉 江 核电 屏蔽 主 和 泵 项 目 ， 合 同 总 额 为 17.6 亿 元 。 台 排 水 泵 。 这 标志 着 我 国 第 一 家 民营 企业 成 功 进 
签订 了 成 都 核 动力 院 小 堆 主 泵 合同 ， 合 同 额 为 入 欧洲 核电 市 场 。 

1 200 万 元 。 签 订 了 CENTER 项 目 两 条 考验 回路 主 昆明 嘉和 科技 股份 有 限 公司 在 保持 磷 化 工 、 
RRA, AAA 950 万 元 。 该 产品 为 高 温 ”石油 化 工 、 炼 化 工 有 色 褒 炼 等 领域 市 场 的 情况 下 ， 
高 压 屏 蔽 和 泵 ， 属 于 核 二 级 泵 ， 填 补 了 国内 空白 。 深度 开发 石油 化 工 、 炼 化 工 、 烟 气 脱硫 领域 市 场 。 
公司 同 韩国 电力 、 法 国电 力 、 俄 罗斯 原子 能 公司 ”公司 根据 产品 市 场 的 需要 ， 合 理 布 局 全 国 销售 网 
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络 。 根 据 产 品 和 服务 的 行业 不 同 ， 打 造 专业 营销 
团队 ， 直 销 模式 实现 垂直 管理 和 精细 化 营销 ， 能 
够 准确 地 掌握 市 场 信息 。 同 时 ， 可 以 有 效 地 控制 
销售 回 款 。 

上 海水 泵 制造 有 限 公司 与 国内 五 大 发 电 集 团 
、 国 电 、 大 唐 、 华 电 、 中 电 投 ) 和 各 大 地 
资 集团 (中 国电 建 集团 、 国 投 集 团 、 浙 
资 集团 、 中 铝 集团 、 广 西 电力 投资 集团 、 

‘能 集团 、 华 润 集团 、 神 华 集团 、 魏 
桥 铝 电 集团 等 ) 分 别 建立 了 合作 关系 ， 同 时 也 与 
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2017 Ẹ, AA TAMAR) ARA 5 MXE A 
市 场 复苏 迟缓 、 脱 硫 改 造 项 目 减 少 等 困难 ， 主 动 
作为 ， 推 动 营销 工作 转型 升级 ， 呈 现 全 面 提速 、 
多 点 突破 、 纵 深 推进 的 窑 新 局 面 。QD 市 场 转型 初 
见 成 效 。 围 绕 市 场 转型 方向 ， 修 订 营 销 绩效 考核 
INE, Wire ee. SR. MMAR AAA 
体 目 标 ; 深 挖 传统 市 场 潜能 ， 提 高 协同 作战 能 
提升 合同 品质 ， 稳 定 并 不 断 扩 大 市 场 份 额 ， 订 货 
品质 显著 提升 ， 高 度 重视 备件 开发 ， 抓 住 煤炭 、 
钢铁 市 场 加 好， 脱硫 备件 进入 更 换 周期 等 机 遇 ， 




























































































国内 多 家 总 包工 程 单位 (华北 电力 设计 院 、 西 南 

















深入 客户 ， 深 入 现场 ， 提 供 优质 服务 ， 有 效应 对 























电力 设计 院 、 西 北 电力 设计 院 、 东 北 电力 设计 院 、 
华东 电力 设计 院 、 上 海 电气 集团 等 ) 建立 了 合作 
关系 。 产 品 出 口 印度 、 缅 甸 、 印 度 尼 西亚 、 孟 加 
AE REEE RE BKA JEER, AE, 
巴基斯坦 、 玻 利 维 亚 、 沙 特 阿拉 伯 、 越 南 ` 尼 日 利 亚 、 
斯 里 兰 卡 、 阿 曼 、 摩 洛 哥 等 国 。 公 司 还 在 印度 和 
赞比亚 设立 了 办 事 机 构 。 

2017 年 ， 湖 北 省 神 珑 泵 业 有 限 员 任 公司 获得 
自 营 进出 口 权 ， 积 极 参与 “一 带 一 路 ”建设 ， 参 
与 国际 重大 项 目 竞争 ， 先 后 取得 德国 EGA、 哈 蒙 
等 一 大 批 国际 知名 企业 合格 供应 商 资 格 。 同 时 获 
得 印度 尼 西 亚 金川 项 目 、 尼 日 利 亚 卡 沙 水 泥 厂 项 
目 、 菲 律 宾 GNPD 燃 煤 电站 项 目 、 印 度 尼 西亚 青 
山 不 锈 钢 广 等 一 大 批 国际 合作 项 目 真空 泵 订单 ， 
产品 出 口 菲律宾 、 印 度 尼 西亚 、 尼 日 利 亚 等 市 场 。 

2017 年 ， 重 庆 水 和 泵 三 有 限 责 任 公司 新 增订 货 
同比 增长 78%。 其 中 ， 矿 治 行业 保持 稳定 发 展 ， 
订货 实现 历史 性 突破 ， 同 比 增长 40.94% 。 钢 铁 行 
业 全 年 订货 同比 增长 86.9%， 煤 化 工行 业 全 年 订 
货 同比 增长 70.02%。 在 股份 公司 的 大 力 支 持 下 ， 
公司 制定 的 核电 三 年 拓展 计划 稳步 推进 。 公 司 参 
加 了 第 10 届 越 南国 际 泵 阀 、 管 道 、 压 缩 机 及 系统 
设备 展 ， 伊 朗 德 黑 兰 第 22 届 国 际 石油 天 然 气 炼 
石化 展会 ， 美 国 休斯敦 第 23 届 国 际 石油 天 然 气 炼 
油 石 化 展会 及 巴西 EXPOSIBRAM 2017 矿业 展会 
等 ， 拜 访 国外 客户 ， 为 促进 海外 市 场 向 常态 化 和 
持续 化 方向 良性 发 展 迈 出 了 坚实 的 一 步 。 


































































































































































































































































































































































































































































































市 场 竞 争 推广 总 包 运 营 模式 , 大 力 推进 外 贸 市 场 ， 
主动 参与 到 国企 、 民 企 海外 工程 ， 外 贸 出 口 创 历 
史 最 好 水 平 ; 大 力 推进 船用 泵 和 大 型 酒 浆 泵 市 场 ， 
积极 做 好 项 目 跟踪 和 技术 对 接 。 包 风险 防 探 不断 
加 强 。 持 续 强 化 旧 欠 款 清 收 和 应 收 账 款 管 理 ， 严 
格 对 账 与 考核 ， 发 现 不 良 欠 款 及 时 采取 措施 ， 确 
RUT Gey aK AFF ES 加 强 营销 制度 建设 ， 制 
定 实施 《两 年 以 上 欠 款 月 度 分 析 制 度 》《 产 品 销 
售 价格 管理 制度 》《 非 正式 合同 管理 制度 》 和 《和 暂 
佑 开票 和 保函 管理 制度 》 等 多 项 制度 ， 促 进 各 环 
节 责 权 明 确 、 紧 密 衔接 、 务 实 高 效 ， 成 立 营销 专 
项 小 组 ， 实 施 营 销 大 数据 分 析 、 跟 踪 、 管 理 ， 以 
言 息 优势 拓展 市 场 份额 。 

2017 年 ， 江 苏 振 华 泵 业 股 份 有 限 公 司 抢占 老 
市 场 ， 拓 展 新 市 场 ， 销 售 再 提升 。 国 内 造船 形势 
依然 处 在 低谷 运行 ， 全 体 销售 人 员 和 群策群力 、 求 
实 创新 ， 实 现 销售 2.86 亿 元 。 产 品 成 功 进入 海水 
淡化 领域 ， 签 订 多 个 风电 平台 项 目 。 公 司 在 大 连 
设立 服务 站 ， 为 A 号 船 、B 号 船 及 其 他 J 船 调试 
安装 提供 有 力 的 保障 。 和 售后 服务 人 员 为 172 家 单 
位 提供 了 2 351 ARZ, HEH, WR REKER 
2736 & (E) ， 其 中 为 海军 舰 船 修理 、 保 养 水 有 泵 
1602 台 ( 套 ) 。 

2017 年 ， 丰 球 集团 有 限 公 司 对 坦桑尼亚 高 扬 
程 水 泵 的 销量 有 较 大 的 增加 ， 销 售 约 14 万 美元 ， 
增长 近 50%; 对 法 国 客户 的 水 泵 销售 超过 11 万 美 
元 ,增长 近 65%。 公司 还 与 摩洛哥 埃及、 尼日利亚 、 
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泰国 、 瑞 典 及 阿拉 伯 联 合 疯 长 国 等 国家 的 客户 保 ”高 等 院 校 、 研 究 机 构 、 地 方 性 企业 的 合作 力度 。 
持 着 密切 的 联系 。 公 司 参 加 了 在 尼日利亚 举行 的 。 与 石 首 市 、 无 锡 市 、 托 州 市 等 地 方 政 府 ， 与 英国 
非洲 水 展 ， 考 察 了 当地 的 水 泵 市 场 ， 了 解 了 非洲 。 Energyl0. RS i SUMMA, 4% E| SBP. 5 5g 











市 场 的 需求 情况 和 适销 产品 。 根 据 市 场 划 分 ， 澳 
大 利 亚 、 西 班 牙 和 希腊 的 业务 量 基本 稳定 ， 传 统 
市 场 如 波兰 和 意大利 业务 量 下 降幅 度 超过 15%， 
但 新 兴 的 南美 市 场 业 务 量 有 所 增长 。 

2017 年 ， 天 津 泵 业 机 械 集 团 有 限 公 司 合同 承 
揽 和 销售 收入 依然 延续 了 上 年 下 半年 的 增长 势头 。 
公司 在 保证 交 货 的 前 提 下 ， 重 点 提升 经 济 增长 质 
， 着 力 缓解 应 收 账 款 占 比较 高 的 现象 。 公 司 在 
能 收 老 欠 款 的 基础 上 ， 严 格 控制 新 签订 民品 合同 
的 付款 方式 ， 同 时 追 回 拖欠 较 久 的 应 收 账 款 。 在 
市 场 方面 , 重点 开发 了 粘 胶 行 业 和 出 口 两 大 市 场 ， 
合同 承揽 完成 25 600 万 元 ， 同 比 增长 12.7%。 在 
配套 方面 ， 公 司 根据 各 业务 人 员 能 力 及 市 场 熟悉 
程度 , 合理 安排 资源 , 抓 信 息 、 促 合作 , 制定 了 “ 原 
项 目 绝 不 丢失 ， 竞 优 项 目 要 充分 发 挥 优 势 争 取 
中 标 ” 的 竞争 策略 ， 并 通过 骨干 员工 绩效 考核 、 
调整 配套 生产 组 织 架 构 及 人 员 的 手段 ， 保 证 超额 
完成 全 年 的 承揽 指标 和 生产 任务 。 
湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公司 适应 市 场 需求 ， 
加 大 项 目的 跟踪 力度 ， 强 化 重点 项 目 策划 分 析 ， 
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NEW 等 重要 合作 伙伴 建立 了 战 
成 了 合作 共识 ; 
合作 参与 天 津 、 


























河北 分 布 式 光伏 项 











ZA 


AA ERR, 1K 
衣 靠 集团 新 能 源 公 司 、 华 东 院 ， 


Al, HIKA 














境 PPP 项 目 ; 参与 西北 院 三 原 县 清河 湿地 项 目 ; 
与 武汉 电力 设备 厂 合 作 参 与 石 首 市 城市 道路 照明 














EMC 改造 项 目 。 








(2) 国内 传统 业务 持续 巩固 。 
统 业务 的 国产 化 推广 和 产品 线 的 延伸 ， 加 大 国 














公司 注重 传 





产 化 350MW 和 660MW 50% 容量 锅炉 给 水 泵 的 














烟台 万 华 、 华 电 白 音 华 等 项 目 。 

















市 场 开 拓 ， 中 标 贵 州 贞 丰 、 盏 加 拉 艾 萨 拉 姆 、 
积极 拓展 节能 





改造 、 光 热 、 燃 机 市 场 ， 签 订 了 山西 保 德 昔 阳 、 
哈密 光 热 、 兴 能 发 电 二 期 、 华 电 浦 城 等 项 目 ; 























高 端 阀门 占 比 继续 提高 ， 





























EERE KEKEN HA M, 


后 签订 佛山 恒 益 、 


加 大 力度 推 


进 百 万 等 级 超 ( 超 ) 临界 机 组 重要 阀门 的 攻关 ， 
签订 华电 句 容 二 期 给 水 泵 配套 再 循环 阀 、 主 燕 
汽 距 水 阀 等 标 段 合 同 ， 实 现 销售 收入 580 万 元 ; 
拓展 生物 质 电 站 高 温 高 压 阀 门市 场 ， 先 后 签订 















































光大 绵竹 、 











采取 措施 提高 中 标 率 ， 全 年 新 增订 货 65 700 万 元 ， 
超额 9% 完成 年 度 任务 ， 比 上 年 增长 22.5%。 在 巩 
固 传 统 市 场 的 同时 ， 积 极 拓展 专项 、 新 能 源 、 新 
产品 市 场 ， 核 电 领域 取 得 突破 ， 签 下 广西 白 龙 项 
目 亿 元 订单 。 公 司 采 取 以 计划 为 导向 、 实 时 动态 
监控 、 及 时 解决 问题 的 闭环 式 管理 方法 抓 回 款 ， 
运用 应 收 账 共享 数据 库 管 理 软 件 ， 加 大 对 计划 的 
落实 跟踪 ， 确 保 货 款 回收 58 180 万 元 。 公 司 加 强 
产 技 协调 ， 确 保 按 期 交付 ， 适 应 和 响应 市 场 的 能 
力 得 以 提升 。 

中 国电 建 集团 上 海 能 源 装 备 有 限 公司 积 极 开 
拓 市 场 ， 主 要 表现 在 以 下 几 个 方面 : 
































































































































服务 电厂 228 家 次 ， 其 中 ， 








国 祯 美 洁 、 中 粮 安徽 等 14 个 生物 质 
项 目 合同 ， 累 计 新 签订 单 1 160 万 元 。 公 司 广 重 
发 挥 服 务 产业 一 体 化 优势 。2017 年 完成 备品 销 
售 收入 2.2 亿 元， 资金 回笼 8 000 多 万 元 ， 派 出 
调试 产品 34 家 次 、 











本 














泵 修 服务 42 家 次 、 抢 修 服务 79 家 次 、 指 导 服 
务 73 家 次 ， 以 零 投 诉 率 得 到 了 用 户 的 一 致 认可 ， 











维护 了 企业 的 良好 形象 。 








(3) 新 业务 、 新 商业 模式 多 点 发 力 。 探 索 集 


团 内 部 焊 材 配送 模式 ， 试 点 西南 片 
五 局 、 七 局 、 局、 上 三 局 、 十 四 


























区 ， 才 盖 水 电 
局 等 ， 在 上 海 














电 建 菲律宾 项 目 中 首次 尝试 3 





























(1) 高 端 营销 和 区 域 营销 积极 推进 。 依 托 集 
团 公司 、 事 业 部 层面 在 战略 引领 与 服务 支持 领域 
的 放大 效应 ， 加 大 与 地 方 政府 、 五 大 发 电 集 团 、 
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成 功 完成 焊 材 总 包 ， 
实现 销售 利润 双 增 长 ， 重工 业务 实现 新 突破 ， 上 
电 环保 公司 海外 业务 新 签 合 同 1 亿 元 ， 签 订 的 马 
来 西亚 关 丹 斗 轮机 项 目 是 公司 第 一 个 自 营 出 口 项 
目 ， 为 公司 实现 自主 走出 去 莫 定 了 基础 。 











行业 概况 











ES 





(4) 紧 跟 集 团 








长 75.9%。 加 强 与 集团 





际 优先 “三 步 走 ”战略 。 
2017 年 ， 公 司 海外 业务 新 签 合 
内 外 总 包 
标 印 度 比 罗 德 和 巴 新 萨 、 印 度 尼 


同 3.73 亿 ， 同 比 增 
的 紧密 合作 ， 中 
西亚 卡尔 腾 和 西 























现 强 强 联合 、 优 势 互 补 。 





重庆 水 泵 ] 

















I 限 责任 公司 创新 管理 取得 成 效 。 





公司 通过 对 宏观 经 济 环境 和 企业 发 展现 状 的 深入 


分 析 ， 








加 里 曼 丹 、 菲律宾 GNPD、 志 加 拉 艾 了 萨 拉 姆 等 项 目 。 





参与 “一 市 一 路 ”巴基斯坦 


目 建 设 ，2 台 机 组 完成 168 




















FE 西 姆 港 燃 煤 电 站 项 
h 满 负荷 运行 ， 坚 持 以 














JENE, 积极 响应 海外 
印度 尼 





























市 场 需求 , 共计 向 印度 、 








西亚 、 菲 律 宾 、 巴 基 斯 坦 等 现场 派出 服务 


人 员 18 人 次 ; 印度 商务 服务 中 心 运作 良好 ， 完 成 
多 例 海外 现场 的 蕊 包 大 修 任务 ， 走 访 10 多 家 印度 














械 工业 协会 ， 
大 平台 ; 积极 探索 与 国 



































电厂 ， 全 年 新 签 合 同 1 680 万 元 ; 依托 中 
RI 试点 搭建 印度 尼 西 亚 海外 服务 中 心 
外 拥有 先进 技术 的 科技 公 














国 通用 机 














司 和 新 能 源 企 业 进行 交流 合作 ， 派 出 战略 合作 、 








项 目 洽谈 、 培 训 学 习 、 调 试 
kit 50 余人 次 ， 




















接待 外 事 来 访 20 余 次 。 





维修 等 出 国 











团 组 26 次 ， 











(5) 供给 侧 改革 深入 推进 。 公 司 加 大 市 场 





























发 展 趋势 研究 ， 大 力 推 ; 

















实现 并 
实现 并 








网 发 电 ， 盐 城 项 目 ) 





传统 业务 转型 升 
司 EPC 总 包 的 河南 汝 阳 60MW 项 目 于 3 月 底 
网 ， 安 徽 宿 州 40MW 光伏 项 目 6 月 底 基 本 





级 。 公 


顺利 








质 利 并 网 发 电 ， 武 威 项 











目 初步 完成 出 让 ;与 上 海 临 港 集团 合作 的 外 高 桥 








2MW 光伏 发 电 项 目 已 了 











合同 金额 逾 1.3 亿 元 ; 以 传 











12 月 正式 并 网 ; 签订 临 
西光 明 14MW 分 布 式 光伏 项 








目 和 晋 能 光伏 项 目 ， 
统 农场 光明 上 海 五 四 有 








限 公 








司 为 试点 示范 项 目 ， 携 手 光明 集团 合作 开展 








新 能 源 绿 色 可 循环 农场 项 目 。 中 标的 首 个 英国 
H UNION MARITIME 于 6 月 底 完 成 首 台 








舶 脱硫 项 























船 








在 推进 公 











司 转型 升级 过 程 中 , 大 力 实施 “132” 
发 展 战 略 ， 不 断 取得 新 突破 








。2017 年 实现 新 增订 


货 8.3 亿 元 ， 同 比 增长 79%， 创 公司 历史 纪录 。 其 
中 : 矿 治 行业 订货 实现 历史 性 突破 ， 实 现 订 货 0.87 


同比 增长 87%; 备件 和 维 人 


























你 实现 收入 1.5 亿 元 ， 同 


比 增长 6.45%; 核电 领域 实现 订货 近 1.2 亿 元 。 
三 、 新 产品 、 新 技术 


近 几 年 ， 泵 行业 企业 的 五 
限于 对 


设计 、 





制造 等 能 力 的 提升 。 


国外 先进 技术 的 引进 ， 而 是 更 为 关注 原 














发 与 创新 不 仅仅 局 
创 











2017 年 ， 天 津 泵 业 机 械 集团 有 限 公司 坚持 以 








PLR. Aa HAW 


























满足 市 场 需 求 为 导向 ， 以 产品 开发 引领 和 培育 市 
场 ， 提 升 关键 技术 核心 能 力 ， 制 定 了 企业 技术 创 
和 了 站 稳 船 舶 和 润滑 市 








场 、 不 断 








扩大 石化 和 配套 行业 市 场 、 
际 市 场 的 战略 布局 ， 制 定 了 








大 力 开发 新 能 源 和 国 
详细 的 重点 新 产品 与 














工艺 开发 规划 。 公 司 开发 了 











十 多 个 型 号 、 应 用 于 

















不 同 工 况 范围 的 高 温 船 用 沥 
船用 沥青 泵 市 场 需求 的 全 堆 
流量 的 离心 泵 产品 ， 用 作 浮 
顺利 交付 ， 填 补 了 公司 在 此 


了 公司 产品 型 谱 范 














公 





围 。 公 司 








青 泵 产品 ， 实 现 了 对 
m: 开发 了 公司 最 大 
船坞 用 压 载 泵 并 实现 
领域 的 空白 ， 并 拓展 
在 研发 技术 和 手段 上 
































实现 了 多 项 突破 。 首 次 全 面 使 用 PLM 数字 化 工艺 














脱硫 装置 的 装配 和 调试 ， 通 过 美国 船 级 社 ABS 的 





























AGA UGE, AAEH P EAA 
此 外 ， 获 得 盐城 联赛 烧结 、 
合同 额 逾 6 亿 元 。 











昌 脱 硫 项 目 1.02 亿 元 。 
焦化 原料 场 总 包 项 目 ， 


(6) 产 融 结 合 步伐 加 快 。 公 司 以 资产 、 技 术 、 








市 场 、 品 牌 
源 PGT 公司 和 德 
股权 合作 ， 





ES 








减速 箱 
己 就 技术 转让 、 








四 位 一 体 合作 模式 ， 探 索 与 美国 新 能 


Alli] KELLER 公司 的 
专利 转让 、 合 作 生 产 





等 方面 达成 共识 。 通 过 合作 模式 的 创新 摸索 ， 实 





Ri 





管理 系统 编制 和 管理 产品 加 
中 心 签署 合同 ， 利 
































Ia 








工 工艺 ， 与 国家 超 算 
计算 技术 进行 产品 的 














仿真 计算 ， 并 在 研发 过 程 中 全 面 引 入 3D 打印 技 


术 。 





审 和 讨 


公司 承担 的 重大 自 
基 液 三 





主创 








新 项 目 主要 有 : Ok 











BITR Ho FEI A 





3 种 介质 相关 的 物 














审 整改 材料 补充 ， 完 




















Tite, QR HAIMA 























方案 和 燃 滑 ; 
的 核心 部 分 。 











泵 的 设计 方案 


当前 该 项 目 方 




















理 试 验 和 摩 探 学 试验 ， 完 成 了 项 目的 方案 设计 评 


成 了 技术 设计 并 通过 
。 初 步 制 定 总 体 设 计 
， 并 编制 了 技术 方案 
案 已 完成 初步 审查 ， 

















即将 进入 详细 技术 设计 阶段 。@) 1075 项 目 电动 消 
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防 泵 组 研制 项 目 。 完 成 了 该 泵 组 的 方案 设计 、 水 
力 设 计 及 减 振 降 噪 方案 制定 ， 其 中 水 力 设 计 及 减 
振 降 噪 方案 经 过 多 次 调整 完善 才 最 终 确 定 。 当 前 ， 
































能 标准 攻关 成 功率 为 29.3%。 双 吸 泵 规划 84 个 型 
号 ，263 个 改进 方案 ， 完 成 测试 方案 221 个 ， 达 
到 原 设 定 目标 的 有 66 个 方案 、43 个 型 号 ， 达 到 





该 项 目 正 在 投产 中 。 
压 、 低 噪声 “通海 和 泵 ”设计 研制 。 完 成 了 该 泵 组 
的 方案 设计 、 水 力 设 计 及 减 振 降 噪 方案 确定 ， 当 
前 项 目 正 在 按 计划 进行 中 。@@ 乍 得 混 输 泵 项 目 。 
a dasa na ami 
用 德国 进口 衬 套 的 萨 伯 特 公司 的 泵 涉 ， 公 司 添加 
PLAN54 冲洗 方案 和 阀 组 。@ 低 压 大 流量 WHC 系 
列 双 螺杆 泵 。 该 泵 是 专门 为 船用 货 油泵 进行 研制 
IN, 具有 流量 大 、 效 率 高 、 结 构 紧 竣 、 占 地 面积 小 、 
成 本 低 等 特点 ， 为 当前 市 场 低迷 的 船用 泵 市 场 提 
供 竞 争 力 强 的 产品 。 
上 海 东方 泵 业 RED 有 限 公司 自 
具有 自主 知识 产权 的 CP 型 化 工 屏蔽 泵 是 新 一 代 化 
工 屏蔽 电 泵 ， 该 人 泵 属 离心 式 无 轴 封 人 汞 。 该 泵 与 电 
动机 被 密闭 在 一 个 被 泵 送 液体 充满 的 压力 容器 内 ， 
压力 容器 只 有 静 密 封 , 可 以 做 到 整 机 完全 无 泄漏 。 
该 产品 的 电动 机 轴 与 和 泵 轴 采 用 一 体 化 设计 结构 ， 













































































































































































































































































节能 标准 以 上 的 有 114 个 方案 、58 个 型 号 ， 攻 关 
成 功率 为 69%; 第 一 批 已 经 转产 26 个 型 号 ， 第 
二 批 完成 达标 17 个 型 号 的 转产 工作 。 冲 压 泵 完成 

10 个 规格 (20 个 型 号 ) 水 力 性 能 攻关 ， 设 计 计 划 
方案 63 个 ， 设 计 入 图 方案 60 个 ， 设 计 完 成 率 为 
95.2%; 试制 计划 方案 48 个 ， 试 制 完成 47 个 ， 试 
制 完成 率 为 97.9%; 攻关 20 个 型 号 中 ， 
达到 目标 要 求 ，16 个 型 号 超过 节能 标准 3% ~ 6%, 
水 力 改进 可 带 来 的 成 本 降低 在 15% 以 上 ， 投 产 改 
进 后 产品 预计 每 年 可 节省 成 本 1 000 万 元 以 上 。 合 
肥 工 三 完成 WQ/E、WQ/EC 系列 32 个 型 号 小 型 
潜水 排污 泵 整合 规划 ，26 个 型 号 达到 1 级 能 效 等 

级 ; 完成 23 个 型 号 WQB 系列 隔 爆 型 潜水 排污 泵 
开发 ， 并 取得 5 个 规格 型 号 潜水 防爆 证 ;完成 10 
个 新 一 代 W 系列 潜水 排污 泵 性 能 效率 攻关 ( 指 
































18 个 型 号 















































标 比 1 级 能 效 标准 高 5 个 点 ) ; 一 体 化 泵 站 完成 
6 500mm 直径 超大 型 泵 站 开发 ， 两 个 项 目 已 投入 



































电动 机 转子 与 泵 的 叶轮 固定 在 同一 根 轴 上 ， 利 用 
屏蔽 套 将 定子 、 转 子 隔 开 。 电 动机 采用 滑动 轴承 
结构 ， 滑 动 轴承 的 冷却 、 润 滑 及 整 机 冷却 靠 进 入 
电动 机 的 冷却 润滑 循环 液 完 成 。 
ERKE] AREE AJH REK 
“ 百 万 千瓦 级 压 水 堆 核 电站 HSD80-150 W EAR” 
和 “SDZ300-400 超 高 压 大 型 多 级 离心 泵 ”分 别 
荣获 2017 年 度 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 二 等 奖 、 
三 等 奖 。 
上 海 凯 果 泵 业 CRED) 有限 公司 2017 年 持续 
进行 技术 创新 和 产品 改进 。 其 中 : 消防 单 级 泵 规 
划 52 个 型 号 ， 设 计 试 制 174 个 方案 ， 合 格 方案 53 
个 ，50 个 型 号 基本 达标 ， 攻 关 成 功率 为 94.3%。 
消防 多 级 泵 规划 5 个 规格 (20L、30L、40L、 
50L、60L) ， 设 计 入 图 15 个 方案 ，5 个 规格 基本 
成 功 ， 攻 关 成 功率 100%。 单 级 泵 规划 92 个 型 号 ， 
设计 计划 方案 238 个 ， 设 计 入 图 方案 233 个 ， 试 
制 229 台 ， 合 格 方案 33 个， 合格 型 号 27 个 ， 节 
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运行 。 

中 国电 建 集团 郑州 泵 业 有 限 公 司 在 立足 火力 
发 电 辅 机 泵 类 产品 的 研发 、 设 计 、 生 产 、 制 造 及 
节能 改造 的 基础 上 ， 加 强 水 资源 与 环境 治理 所 需 
用 泵 的 科研 开发 和 创新 ， 特别 是 轴 流 泵 、 混 流 泵 、 
潜水 电 泵 等 水 务工 程 用 泵 ， 同 时 开展 了 河道 清 淤 
相关 设备 的 调研 和 研发 工作 。 公 司 继续 推进 燃气 
电站 余热 锅炉 给 水 泵 、 大 型 BB3 型 多 级 离心 泵 、 
万 吨 级 膜 法 海水 淡化 高 压 泵 和 升 压 泵 等 科技 成 果 
的 推广 应 用 。 公 司 自主 研发 的 燃气 电站 余热 泵 被 
评 为 中 国电 建 优质 产品 ， 产 品 已 形成 系列 化 ， 市 
场 取 得 了 较 大 突破 ， 抢 占 了 国产 化 燃气 电站 余热 
泵 市 场 有 利 先 机 ; 研制 的 海水 淡化 泵 在 中 电 建 舟 
山水 务 有 限 公 司 海水 淡化 示范 工程 安全 稳定 运行 ， 
设计 效率 达到 同类 产品 国际 先进 水 平 ， 并 通过 了 
电 建 集团 成 果 鉴 定 ， 研制 的 大 型 BB3 型 多 级 水 平 
中 分 离心 泵 成 功 中 标 贵 州 油 沙 河 调 水 项 目 ， 实 现 
了 该 型 泵 在 水 环境 治理 领域 零 的 突破 。 
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行业 概况 





杭州 大 路 实业 有 限 公 司 








自主 研发 的 无 泄漏 磁 





力 传动 泵 系列 新 产品 ， 采 用 “ 拉 推 磁 路 ”理论 ， 





MHE re AY BE RD Cre LA A) 先进 磁性 材料 


和 高 电阻 率 非 磁性 材料 ， 掌 握 了 磁力 
键 技术 : 泵 轴 向 力 自 平 衡 技 术 、 高 温情 况 下 不 同 











NARA 


用 新 型 专利 13 项 、 发 明 专 利 1 项。 检测 中 心 改 i 


顺利 通过 国家 合格 评定 委员 会 的 CNAS 换 证 





工作 ， 已 逐 


成 业务 量 23 万 余 元 ， 























脱 胀 系数 件 配 合 的 缓冲 对 中 技术 、 防 磨 蚀 颗粒 对 


隔离 套 磨损 的 技术 、 抗 回 
这 些 技术 者 











离心 条 ， 


了 公司 研发 的 多 级 离心 泵 如 高 压 液 氨 泵 和 高 压 锅 


















































体 颗粒 进入 的 技术 等 。 
申请 了 相应 的 专利 ， 保 证 了 公司 研发 
的 磁力 传动 泵 产品 的 先进 性 和 可 靠 性 。 
其 关键 技术 如 镶 装 式 壳 体 、 一 次 性 动 平 
衡 转 子 等 关键 技术 ， 都 申请 了 相应 的 专利 ， 确 保 





对 于 多 级 

















炉 给 水 有 泵 的 高 效 和 
通过 研制 和 分 析 试 验 ， 掌 握 了 低 噪 声 
术 ， 并 以 此 为 基础 ， 


低 噪声 泵 。 





rH 国 





























A 16 项 ， 




















靠 性 。 对 于 军用 低 噪声 泵 ， 


高 可 靠 





Fe KE TK 











(oF 











复审 











步 介 入 各 项 对 外 的 检测 任务 ， 共 计 完 





司 利用 海南 广 现 有 三 房 、 
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新 科技 产 + 














bul, 推 
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进 海南 
公司 本 部 派驻 人 员 和 海南 
与 集团 内 兄弟 企业 北京 市 建筑 设计 看 


利润 贡献 值 约 20 万 元 。 公 





建设 互联 网 + 创 





力 设备 厂 的 转型 升级 。 
厂 成 立 士 地 开发 工 


Me oH 




















司 通力 配合 ， 








南 省 、 海 口 






































府 的 高 
EIH o 

















完 院 有 限 公 














己 完 成 产业 园 的 概念 规划 。 通 过 集 
团 科技 部 的 立项 ， 获 得 专项 资助 95 万 元 并 得 到 海 
市 和 美 兰 区 政 
己 申请 列 入 海口 市 


度 重视 ， 该 项 目 


兰州 兰 稍 有 限 公 司 研 发 生产 的 “HDM1000- 


400/5 型 重型 多 级 石油 C 














研制 开发 了 一 些 











j 户 需要 的 





电 建 集团 上 海 能 源 装 备 有 限 公 司 科 技 创 








新 取得 突破 性 进展 。 公 司 完成 
目 7 项 。 


改造 项 

















100% 容量 
到 国际 先进 水 平 , 通过 了 














HAKR” 





ZK 

















EEE 


泵 类 产品 新 研发 项 
“1 000MW 火电 机 组 


制 成 功 ， 主 要 指标 达 



































国家 能 源 局 的 专家 鉴定 ， 


获 集团 公司 科技 进步 奖 一 等 奖 、 上 海 市 产业 青年 


创新 大 赛 金 奖 ; 











国产 化 五 





技术 奖 二 等 奖 、 上 海 


苏 大 学 、 


“660MW 机 组 100% 


By 


容量 给 水 泵 





发 ”项 目 荣获 2017 年 中 国 机 械 工业 科学 


























上 海 交 通 大 学 就 光 热 : 


























市 科技 进步 奖 三 等 奖 。 与 江 
站 关键 设备 熔 盐 


泵 阀 的 联合 研发 和 工程 设备 成 套 达 成 战略 合作 ， 


产品 设计 阶段 己 全 面 收 官 ， 首 台 术 
完成 PIV 测试 平台 外 特 








fF 机 已 投入 制造 ; 














生 的 整体 性 能 试验 ， 各 项 


指标 满足 相关 标准 1 级 精度 要 求 ， 与 上 海 交 通 大 


学 合作 完成 和 汞 内 空 泡 特 | 











TARE 





完成 集团 科技 部 “ 国 
课题 任务 ; 完成 集团 科研 项 目 验收 1 项 、 立 项 1 项 ， 
装备 研究 院 验收 7 项 、 立 项 3 项 ， 获 得 专项 资助 
320 万 元 ; 积极 开展 知识 产权 管理 ， 














家 标准 11 








生 研究 试验 。 公 





司 参 与 修 





页 ， 参 与 制定 











团体 标准 1 项 ; 


际 工程 标准 化 装备 技术 研究 ” 





























被 上 海 市 知识 


产权 局 认定 为 “上 海 市 专利 试点 企业 ”， 获 专项 
资助 56 万 元 ; 完成 专利 申报 18 项 ， 获 得 授权 实 


同期 的 检测 




















国内 最 大 流量 的 BB3 AFERAK, H 








RR) 化 工 流 程 汞 ”为 当前 





全 生命 




















» 控制 、 


替代 进口 产品 。 该 产品 获得 2017 





Lavan 上 











管理 与 服务 功能 ， 可 





业 科 学 技术 奖 三 等 奖 。 


上 海 阿 波 罗 机 械 股 份 有 限 
启动 给 水 泵 、 


FAK aR 
EN 7k RR 


At O 
等 产品 。 
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以 完全 
年 度 中 国 机 械 工 























公 





卧 式 单 级 


司 研制 成 功 了 厂 





AOR 设备 冷 


燃料 池 冷 却 泵 、 冷 却 水 泵 、 循 环 水 泵 
































KER E RA 

















同时 也 是 国 
































AP1000 乏 燃 料 贮存 格 架 / 燃料 暂 存 格 架 
样机 达到 国际 先进 水 平 。 
TRASEN 
用 泵 的 领先 者 , 在 许多 项 目 中 成 功 蔡 代 i 








国内 煤化 工行 业 











ve Al 
J HH» 


























内 低温 及 超低温 领域 用 泵 的 开拓 者 。 
公司 完成 了 浙江 16 万 m LNG fi HEE YEME 
计 和 制造 及 低温 试验 ， 填 补 了 国内 





利 欧 集团 股份 
MARJE 


行 了 产品 鉴定 , 主要 









































空白 ， 通 过 了 中 











国 机 械 工 业 联 合 会 专家 组 的 鉴定 。 
了 限 公司 自主 研发 的 高 温 潭 》 
平 在 中 石化 长 岭 分 公 
稳定 运行 。 中 国 机 械 工业 联合 会 组 织 相 关 专 家 进 























司 实现 长 期 连续 








三 联系 业 股 份 























HY HTT AR 0 
流体 力学 计 


公司 在 原 





算 、 




















设计 。 产 品 





























水 力 性 
内 先进 水 平 。 


生 能 指标 达到 国际 先进 水 平 。 
了 限 公司 成 功 研发 了 高 效 节 能 
设计 的 基础 上 ， 采 用 CFD 
计算 机 辅助 三 维 设计 等 方法 进行 
有 型 谱 范围 广 、 
比较 高 的 特点 ， 机 组 性 能 达到 国 











能 好 、 效 率 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2018 














丰 球 集团 有 限 公司 承担 、 运 行 并 结 项 了 多 项 
低 噪 声 螺杆 泵 、 离 心 条 、 齿 轮 泵 产品 的 研制 工作 ， 
在 多 种 产品 的 减 振 降 品 科 研 工作 方面 取得 了 重大 
突破 ， 实 现 了 各 类 产品 尤其 是 部 分 离心 泵 及 齿轮 
泵 产品 振动 噪声 较 大 幅度 的 降低 。 与 此 同时 ， 开 
发 出 配套 低 噪声 电动 机 风扇 低 品 声 化 及 阻尼 涂料 
应 用 等 两 项 全 新 低 噪声 应 用 技术 ;尝试 并 初步 确 
定 了 不 同 结构 水 泵 振动 指标 “超标 ”的 处 置办 法 ， 
其 中 消防 泵 减 振 降 噪 构件 、 冷 水 机 组 冷却 水 泵 减 
振 降 噪 构件 、 柴 油 发 电机 组 冷却 水 泵 减 振 降 噪 构 
件 、 压 载 泵 减 振 降 噪 构件 、 潜 水 型 舱 底 泵 减 振 降 
噪 构件 及 泵 体 整 改 设计 都 取得 了 良好 的 效果 。 公 
司 进一步 加 强 和 国内 高 等 院 校 及 科研 机 构 的 产 学 
研 合作 ， 尤 其 是 在 螺杆 泵 的 相关 基础 理论 研究 方 
面 取得 了 多 项 进展 ,其 中 , 与 哈尔滨 工程 大 学 合作 ， 

































































































































































书 。CP1500 型 自 吸 离心 泵 、FC2-201C 2hp 组 合式 
多 功能 潜水 切割 泵 、WQ25-15-3B 不 锈 钢 潜 污 泵 、 
WQN700-6-22 内 循环 冷却 潜 污 泵 产品 通过 省 级 科 
技 成 果 鉴定 。 

湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公 司 以 创新 技术 文 撑 
市 场 ， 强 化 技术 标准 工作 。 公 司 加 强 研 发 更 新 应 
用 软件 , 升级 并 二 次 开发 PDM 产品 数据 管理 系统 ， 
还 对 “应 收 账 管理 系统 ”和 “投标 保证 金管 理 系 统 ” 































































































进行 了 完善 ， 系 统 应 用 以 后 ， 数 据 更 加 准确 ， 计 
划 也 更 加 快捷 。 公 司 完成 ZTi60 材质 两 型 样机 的 








开发 ， 利用 现 有 设备 完成 钛 合金 的 车 削 加 工 和 钻 
孔 、 攻 螺纹 工艺 ， 攻 死 了 钛 合金 生产 难题 。 另 外 ， 
还 实施 废钢 熔炼 球墨 铸铁 工艺 ， 使 风电 产品 成 本 
下 降 约 10%、 普 通 产 品 成 本 下 降 约 20%。 

2017 年 ， 江 苏 振 华 泵 业 股 份 有 限 公 司 加 大 研 






























































次 用 直接 数字 化 测量 的 方法 测定 了 高 压 螺杆 泵 
封 腔 内 转子 动态 间隙 和 压力 的 变换 ， 对 双 螺 杆 
进行 转制 动力 学 及 扭 振 特 性 专项 研究 ， 与 大 连 
事 大 学 合作 对 新 型 水 基 液 压 液 在 螺杆 泵 基础 材 
料 中 的 摩擦 学 特性 进行 了 研究 ， 同 时 对 双 螺 杆 泵 
转子 用 双 相 不 锈 钢 在 特定 应 用 中 的 动态 载荷 疲劳 
特性 进行 了 研究 ， 与 清华 大 学 天 津 高 端 院 就 磁力 
耦合 传动 技术 在 低 噪声 螺杆 泵 中 的 应 用 进行 了 研 
究 ， 同 时 就 非 接触 式 型 线 及 几何 公差 测量 技术 进 
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发 投入 ， 首 次 参与 中 船 重 工 第 七 一 一 所 XX RE 
优 项 目 ， 并 顺利 交付 海水 、 淡 水 泵 各 1 A, BET 
可 靠 性 试验 。 参 与 “一 体 化 冷却 泵 低 噪声 制造 
术 及 规程 研究 ”“QT 民 口 配套 减 振 降 噪 条 件 建 设 
项 目 ” 等 多 个 项 目 申 报 。 公 司 还 研发 了 CLH150- 
125-300、CLH80-50-4.5 (Z) 二 轮 配套 泵 组 ， 完 
成 了 CTSZ-4 水 力 风机 、 转子 泵 等 44 型 产品 研制 ， 
完成 了 65CWY 系列 柴油 机 应 急 消防 泵 所 配 引 水 器 
的 改进 工作 ， 完 成 46 型 泵 组 直 联 轴 的 更 改 ， 完 成 
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行 了 研究 。 公 司 设计 开发 了 当前 公司 最 大 功率 的 
WE 75 FE 500WQ3100-28-315; 对 WQN18.5-22kW 
全 系列 产品 、WQ18.5-22kW-6P 系列 产品 进行 质 
量 改 进 设 计 ， 组 织 实 施 了 200WQ360-35-45C 高 扬 
REV YS FE. WQ25-15-3B 焊接 拉 伸 组 合 型 不 锈 钢 
潜 污 泵 等 产品 的 开发 设计 。2017 年 在 实施 引 智 项 
目 方 面 ， 申 报 的 “大 功率 潜 污 泵 降 成 本 设计 ”“ 激 
光 焊 接 在 水 泵 不 锈 钢 配 件 焊 接 工 艺 中 的 应 用 ”被 
浙江 省 外 国 专家 局 列 入 省 级 引 智 项 目 。 共 申报 实 
新 型 专利 13 项 ， 获 授权 实用 新 型 专利 6 项 。 
公司 的 80WQ50-50-18.5 永久 船 闻 用 高 扬程 、 无 
过 载 潜水 排污 泵 ，250GWQ700-6-22kW 高 效 外 回 
流 潜 污 泵 ，WQ-B-SQG 系列 不 锈 钢 潜水 切割 泵 及 
ZH350 不 锈 钢 潜水 多 级 俏 产 品 获 省 级 科技 成 果 证 
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了 22 型 产量 较 大 的 典型 泵 组 机 械 密封 漏水 问题 改 
进 工作 。 

PARA BRA A RZ Fy REAR LYE, AP 
中 制造 提供 保障 。 公 司 开发 出 恒 力 石化 〈 大 连 ) 炼 
化 2 000 万 ta 炼 化 一 体 化 项 目的 真空 泵 装置 和 压 
缩 机 装置 ， 开 发 出 墨西哥 地 热 发 电 项 目的 真空 泵 
装置 ， 采 用 不 锈 钢 整体 铸造 叶轮 ， 叶 轮 直径 达到 
1650mm; 研发 了 世界 首 个 小 规格 液 环 泵 自动 试验 
装置 ， 可 自动 调节 供水 量 和 真空 度 ， 自 动 换算 试验 
数据 ， 实 时 显示 测试 性 能 ， 可 即时 判断 结果 ， 提 高 
了 测试 的 精度 和 效率 的 同时 , 大 幅 降 低 了 测试 成 本 。 

辽宁 恒星 泵 业 有 限 公 司 管道 输 油 泵 取得 阶段 
性 成 果 。 中 俄 二 线 管 道 输 油 9 BERR 2 台 给 油 
泵 一 次 投 油 开车 成 功 ， 并 投入 商业 使 用 ; 铁 大 线 
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行业 概况 





铁岭 输 油 站 、 新 民 输 油 站 试 投产 一 次 成 功 ， 庆 铁 
三 线 、 四 线 8 台 炉 前 泵 一 次 起 车 成 功 ， 运行 平稳 ; 
完成 庆 铁 三 线 梨 树 站 鲁 尔 泵 维护 、 维 修 ， 完 成 郑 
州 2 台 国产 输 油 泵 、 大 连 输 油 公 司 1 台 国产 输 油 
泵 的 维护 、 维 修 。 公 司 研 发 成 功 HC-800/1.6 型 
稠 油泵 ，0.6MPa 效率 点 可 达 78%。2017 年 ， 公 
司 2 500kW 级 输 油 泵 获得 辽宁 省 科技 进步 奖 三 
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以 高 转速 实现 高 扬程 ， 以 加 长 简 袋 深度 实现 低 汽 
蚀 工 况 ， 泵 的 运行 振动 便 是 一 个 难题 。 公 司 多 次 
进行 振动 模 态 分 析 ， 最 终 解决 了 这 一 难题 ， 试 验 
的 运行 振动 值 在 3mm/s A Fo RA PTT A 
4 000 万 t/a 炼油 项 目 中 压力 铅 区 的 精制 液化 气泵 。 

(5) 高 性 能 自 吸 炙 以 及 水 环 式 自 吸 泵 PC Z 
系列 的 研制 。 研 发 了 高 性 能 自 吸 饶 与 泵 机 组 的 配 
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奖 、 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 ， 并 获得 
政府 10 万 元 的 科技 补助 。 

2017 F, KIRIA RAH R KEAT, 
以 顾客 需求 为 发 展 目标 ， 针 对 项 目的 特殊 性 进行 
定制 性 的 技术 研发 。 典 型 项 目 如 下 : 

d) 烯烃 装置 中 急 冷 水 泵 、 水 洗 水 泵 、 调 温 
水 泵 的 研制 。 公 司 取得 宁夏 宝 丰 能 源 集团 股份 有 
限 公司 60 万 t/a 烯烃 工程 全 套装 置 的 离心 泵 订单 
200 多 台 〈 套 ) 。 其 中 含有 较 多 催化 剂 的 急 冷 水 泵 
和 水 洗 水 泵 , 采用 特殊 材料 的 流 道 表面 硬化 处 理 ， 
增加 了 材料 的 耐 磨 性 ， 大 型 调 温水 泵 叶轮 进口 采 
用 特殊 设计 ， 降 低 了 汽 蚀 余 量 lm 左右 。2018 年 
年 初 ， 又 承接 了 二 期 工程 的 合同 订单 。 其 中 涵盖 
VS6 型 烯烃 泵 、BB2 型 急 冷 水 泵 、BB2 型 水 洗 水 泵 、 
BB1 型 调 温水 泵 等 关键 泵 型 ， 流 量 超过 3 :000m"/h, 
扬程 超过 140m。 

(2) 高 可 靠 离心 泵 的 应 用 。 公 司 承 接 了 中 石 
化 海南 炼油 化 工 有 限 公司 大 修 技 改 项 目 所 有 的 石 
化 改造 泵 。 由 于 离心 泵 具有 较 好 的 维修 便捷 性 ， 
因而 在 类 似 于 偏远 的 海南 区 域 ， 更 需要 高 可 靠 性 
的 离心 泵 来 代 痊 无 密封 汞 。 这 些 改造 离心 泵 无 泄 
漏 运 行 已 达 半 年 之 久 ， 得 到 了 用 户 的 认可 。 









































































































































































































































套 ， 实 现 了 自 吸 和 泵 机 组 的 快速 无 延迟 吸 上 功能 。 
该 机 组 的 流量 为 1000mh， 扬 程 为 10m， 工 作 
压力 为 2.5MPa， 自 吸 高 度 为 6 ~ 7m, 运行 无 振动 ， 
吸入 快 ， 解决 了 自 吸 泵 延迟 吸 上 或 吸水 困难 的 问 
题 。 该 机 组 分 别 在 新 疆 克 拉 玛 依 石 化 、 海 南 炼 化 
等 使 用 良好 。 

(6) 无 堵塞 卧 式 离心 泵 SC W 系列 的 研发 。 
该 泵 采用 闭 式 无 堵塞 叶轮 ， 叶 片 加 厚 以 应 对 磨 刨 
的 介质 ， 采 用 闭 式 流 道 以 提高 泵 的 效率 。 该 系列 
泵 的 最 大 流量 为 3750m”/h， 最 大 扬程 为 50m， 主 
要 用 于 污水 、 脱 硫 、 黑 水 、 灰 水 等 工 况 。 当 前 已 
用 于 多 个 脱硫 行业 ， 运 行 良好 。 

四 、 质 量 管理 

沈 鼓 集团 核电 泵 业 有 限 公 司 大 力 提 升 产品 质 
量 , 最 大 限度 降低 内 外 部 损失 。 在 质量 改善 方面 ， 
组 织 开 展 两 次 全 公司 质量 整改 活动 。 外 根据 现 # 
巡查 问题 ， 举 一 反 三 ， 组 织 全 公司 进行 问题 排查 
和 整改 活动 。 制 定 详细 的 排查 整改 计划 ， 组 织 各 
部 门 制定 改进 措施 ， 组 织 现场 检查 ， 组 织 验 证 整 
改 情况 。 通 过 整改 ， 各 部 门 纠正 了 核 级 泵 设计 制 
造 过 程 中 存在 的 违规 操作 及 文件 管理 、 库 房管 理 
中 的 风险 ， 保 证 后 续 项 目 执行 按 法 规 、 标 准 及 相 






























































































































































































































































(3) 烯烃 装置 中 碳 四 循环 泵 BBS WR AIRA 
蚀 研 发 。 浙 江 石化 4000 万 ta 炼油 项 目 中 的 矶 四 
循环 泵 大 规格 BBS 型 泵 ， 泵 流量 为 320m”/h， 要 
































关 要 求 执行 。 包 根据 集团 质量 整改 活动 要 求 ， 组 
织 公 司 各 部 门 开展 全 员 质 量 整改 活动 。 制 定 公 司 
质量 整改 活动 方案 ， 组 织 召开 宣 贯 会 议 ， 落 实 集 


























求 2 980r/min 转速 下 汽 蚀 余 量 科 3.3m。 当 前 国际 
上 相同 性 能 的 同类 有 泵 的 汽 刨 余 量 最 低 为 4m， 公 司 
先后 进行 了 7 CFD 计算 调整 ， 最 终 汽 蚀 余 量 为 
3.lm， 达 到 了 预期 的 效果 。 

C4) 液化 气 VS6 型 和 泵 高 速 长 轴 低 振动 的 研究 。 
该 泵 的 扬程 超过 500m， 汽 蚀 余 量 低 于 Im， 故 必须 















































团 公司 要 求 ， 组 织 各 部 门 排查 问题 和 制定 整改 行 
动 项 ， 跟 踪 和 监督 各 部 门 改进 活动 开展 情况 ， 纺 
制 各 阶段 整改 活动 开展 情况 报告 ， 跟 踪 验 证 各 部 
门 行动 项 完成 情况 。 通 过 本 次 整改 活动 ， 提 升 了 
全 员 质 量 意 识 ， 保 证 了 公司 质量 管理 和 产品 质量 


不 断 提 高 。 全 年 开展 了 质量 指标 统计 、 质 量 成 本 
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统计 、 质 量 信 息 统 计 、 质 量 事件 调查 等 工作 ， 开 
展 质量 事件 调查 9 项 ， 形 成 调查 报告 7 份 ， 针 对 




















质量 信息 和 外 部 质量 问题 的 处 理 、 三 包 、 质 量 下 
任 追 完 等 方面 ， 编 制 、 升 





tAr 


江苏 振 华 泵 业 股 份 有 限 公司 严格 管控 过 程 ， 
。2017 年 ， 公 司 充 分 利用 统 
量 的 数据 ， 并 对 数据 进行 有 效 


质量 提升 又 上 新 人 台 


计 和 手段 ， 收 集 了 大 


























同 ， 保 障 合同 执行 。 每 月 
































总 结 会 ， 总 结 当月 到 期 合 
































版 公司 级 质量 管理 文件 

















J 初 组 织 召 开 合同 执行 
同 交付 情况 ， 分 析 各 环 





节 周 期 过 长 的 根本 原因 ， 制 定 措施 ， 规 避 后 期 合 


同 风 险 。 同 时 


采取 预防 措施 , 规避 























对 新 接合 同 进 行 分 析 ， 提 出 风险 点 ， 
风险 。 避 做 好 计划 落实 及 编 各 
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工作 ， 增 进 计 划 合理 性 。 



































的 分 析 ， 为 产品 质量 改 j 
模具 、 毛 坯 、 焊 接 切割 了 












































效 控制 。 公 司 全 面 落 实 











、 提 高 提供 了 一 手数 据 ， 
等 外 观 质 量 问题 得 到 有 
自 检 工作 ， 经 过 3 个 月 检 











上 讨论 生产 主 计划 及 成 套 主 计 区 
度 情况 、 平 衡 能 
前 输出 出 产 主 计划 及 成 套 主 计划 
If UIT AR IEEE» 针对 主 
平衡 设备 能 力 ， 每 月 


























验 测 量 控制 ， 焊 接 件 、 和 铸件、 型 蕊 、 压 水 一 次 合 





格 率 均 有 所 提高 ; 









































湖南 湘 电 长 沙 水 泵 














充分 利用 台式 / 移动 式 三 坐标 
测量 仪 、 轴 承 检测 仪 、 光 谱 分 析 仪 、 财 式 试验 台 
等 新 设备 测量 统计 数据 , 很 好 地 解决 了 CWF RE, 
泵 盖 、 零 部 件 加 工 不 同 轴 的 问题 ， 完 成 了 测量 管 
理 体系 质量 手册 和 程序 文件 编制 ， 完 成 了 测量 管 
星体 系 软件 电子 台 账 录入 , 提升 了 计量 管理 工作 。 









































月 初 在 合同 总 结 会 














Pp 每 台 产 品 的 进 
， 每 月 5 
j. @ 计 划 引 领 ， 




















Hee 
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thi] ERA TER UT RY, BE 


AAA ia oP 8 A AR TEE PERE TOL. Af Jel H 





织 召 开 例 会 ， 解 决 4 

















E 产 过 程 中 存在 的 














EE 大 问题 ， 


每 周 生 产 副 主 任 会 点 检 专 项 计划 达成 情况 ， 主 泵 











泵 过 的 生产 进度 得 到 了 有 效 保 订 
件 及 三 包 件 的 管理 ， 
配件 调度 员 ， 编 制 














了 限 公司 严 抓 产 品质 量 ， 
加 强 质 量 红线 宣 贯 ， 开 展 “ 以 问题 为 导向 ， 解 决 
重点 质量 问题 ”的 主题 质量 月 活动 。 公 司 还 重点 




















推进 了 检验 人 员 队 伍 建 设 ， 实 行 检验 员 计 件 上 











= 
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激发 员工 的 工作 活力 和 素质 的 提升 。 
石家庄 工业 泵 三 有 限 公 司 全 面 深化 质量 管控 ， 








强化 质量 理念 渗透 ， 






































产品 配 
































建立 三 包 件 快 i 
件 补 件 手 续 的 下 发 ， 



































包 件 生产 环节 进 














证 满足 用 户 的 需求 。 设 立 
F 专 项 计划 ， 每 周 落实 配件 
进度 情况 ， 跟 踪 配 件 进 度 ， 及 时 解决 异常 问题 ; 
判 ， 做 到 两 天 内 完成 三 包 
包 台 账 ， 跟 踪 三 
解决 异常 问题 ， 确 保 三 








包 件 及 配件 满足 用 户 需 求 。@@ 点 检 计 划 前 准备 工 


作 , 确保 计划 节点 达成 。 每 月 依据 计划 草案 编 








强化 风险 监测 和 质量 追溯 ， 

















将 质量 安全 延伸 扩展 到 生产 全 过 程 。 公 司 加 快 市 























场 反 馈 问题 的 处 理 速 度 ， 制 定 解决 方案 ， 确 保 整 








改 措施 精准 有 效 ， 强 化 质量 管理 队伍 建设 ， 注 重 












































质量 问题 预防 ， 严 格 工艺 纪律 执行 ， 树 立 出 口 产 
品质 量 标杆 ， 持 续 加 大 检验 力度 ， 确 保 产 品 整体 
质量 再 上 新 台阶 ， 完 成 质量 管理 体系 标准 换 版 工 








作 ， 按 计划 完成 体系 内 

































































EN 外 ` 管理 评 ， 3 深 























Z 5S 管理 潜能 ， 大 力 实施 QC 小 组 活动 ， 因 势利 














S ARATE AS 
效率 提升 和 成 本 降低 等 各 个 方面 。 











向 设备 改善 、 品 质 改 良 、 























五 、 企 业经 营 管理 情况 





沈 鼓 集团 核电 泵 业 




















了 限 公司 加 强生 产 过程 管 
Re 











il 
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RES Re”, 每 月 中 旬 下 发 到 车 间 及 采购 部 ， 





对 产品 成 套 、 装 配 、 试 验 、 收 尾 包装 等 关键 工序 














所 用 的 工效、 工具 等 事项 进 4 























购 部 及 装配 车 间 
试验 、 收 尾 工人 





























工具 落实 和 实施 ， 促 i 
据 异 常 管理 相关 规定 ， 持 续 开 展 异常 
车 间 每 天 上 报 异 常情 况 ， 
出 及 处 理 过 程 。 每 周 
一 周 的 异常 情况 ， 每 月 

























































































异常 情况 ， 每 月 
理 、 周 通报 、 月 
现场 计划 看 板 ， 输 出 生产 现场 
定点 检 及 更 新 标准 ， 定 期 对 生产 现场 



































控 ， 保 证 生产 经 营 有 序 开 展 。 包 总 结 分 析 产 品 合 
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TARK. AK 
准备 落实 会 , 确保 装配 、 


EL fats 


区 管理 


[ 作 的 提升 。 依 
里 活动 ， 
眼 踪 问 题解 决 方案 的 输 
主任 例会 上 公布 
E 例 会 上 公布 月 度 
会 ， 逐 步 实现 日 管 
模式 。 规 范 生 产 
板 标准 模板 ， 制 
板 的 状态 





进行 点 检 ， 使 生产 现场 看 板 运 行 良好 。Q@ 加 强 绩 





行业 概况 




















效 考 核 管理 及 重点 行政 工作 督 查 ， 督 促 提 升 各 部 
门 工作 的 执行 效率 。 各 主管 副 总 及 14 个 职能 部 门 





























问题 、 对 存在 问题 推动 解决 的 工作 模式 。 在 商业 
模式 创新 方面 ， 通 过 归 总 整理 石化 类 项 目 信 息 ， 





























负责 人 签订 了 全 年 绩效 考核 责任 状 , 进一步 明确 、 
分 解 了 全 年 重点 工作 任务 ， 为 各 部 门 工作 的 开展 
































由 专人 搜集 整理 瑞 达 恒 工 程 信息 系统 中 的 项 目 
D ATMA. LEMMA Re, HEU fe 





et m} 




















指明 了 方向 和 侧重 点 。 以 集团 考核 办 法 为 指导 ， 
制定 下 发 了 核电 公司 绩效 责任 考核 办 法 ， 合 理 设 
置 各 专业 线 考 核 细 则 ， 侧 重 并 整合 各 专业 线 考核 
资源 ， 加 强 各 部 门 月 工作 计划 落实 情况 和 关键 业 
绩 指标 考核 。 为 提高 各 部 门 工作 计划 有 效 性 ， 从 3 
月 份 起 ， 每 月 底 由 绩效 考核 小 组 采取 走访 调研 的 
多 式 ， 到 各 部 门 对 当月 会 议 纪要 行动 项 及 考核 责 
任 状 内 到 期 的 工作 项 目 进行 点 检 ， 结 果 直 接纳 入 
绩效 考核 。 钨 持续 开展 设备 、 能 源 、 消 防 工作 ， 
保障 生产 有 序 运行 。 对 重点 防火 部 位 、 外 来 施工 
区 域 等 加 强 监 督 、 检 查 力 度 ， 并 通过 与 消防 科 的 
< 同 协作 ， 每 月 对 消防 器 材 进行 点 检 。 做 好 设备 
日 常 保 养 工作 ， 每 周 开展 设备 周 例 保 工作 ， 重 点 
设备 制作 点 检 卡 ， 每 日 点 检 设 备 状 态 ， 确 保 设 备 
运行 良好 。 
































































































































情况 确定 项 目 运 作 方 案 ， 并 落实 销售 与 工程 部 相 
关 人 负责 人 ， 以 提高 项 目 成 功率 。 在 企业 技 改 项 目 
方面 ， 国 防 科 工 局 “关键 配套 用 泵 研制 保障 条 们 
建设 项 目 ” 新 增 计算 机 辅助 制造 软件 、 螺 杆 磨床 、 
立 式 钨 床 专机 、 振 动 噪声 测试 分 析 设备 ， 共 计 新 
增 工 艺 设 备 及 软件 4 台 《〔〈 套 ) 。 项 目 总 投资 1 320 
万 元 ， 资 金 来 源 为 中 央 基 本 建设 投资 1 060 万 元 、 
自 筹 260 万 元 。 当 前 已 完成 建设 内 容 的 80%， 
2018 年 完成 项 目 验收 。 市 工 信 委 “工业 互联 网 大 
数据 示范 应 用 ”项 目 “ 大 数据 在 和 泵 业 设 计 和 制造 
中 的 应 用 ”总 投资 800 万 元 ， 其 中 市 财政 专项 资 
金 96 万 元 、 自 筹 704 万 元 。 当 前 已 完成 全 部 建设 
内 容 ，2018 年 完成 项 目 结 项 验收 。 

湖南 湘 电 长沙 水 泵 有 限 公司 为 加 快 生产 流程 ， 
统筹 管理 ， 整 合 了 生产 与 供应 职能 ， 将 物资 供应 
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丰 球 集团 有 限 公 司 根据 企业 战略 发 展 需要 ， 
完成 了 丰 球 泵 业 的 搬迁 以 及 与 克 瑞 丰 球 的 整合 工 
作 。2017 年 10 月 开始 ， 公 司 引 进 英 时 达 管 理 咨 
公司 来 实施 精细 化 管理 项 目 。 公 司 成 立 了 订单 交 
货 提升 项 目 组 、 成 本 效率 提升 项 目 组 、 稽 核 部 等 
部 门 ， 制 定 了 订单 、 培 训 等 一 些 管理 制度 。 

2017 年 ， 天 津 泵 业 机 械 集 团 有 限 公 司 为 规范 
公司 内 部 会 议 管理 ， 重 点 改进 修订 了 会 议 管理 办 
法 ， 通 过 明确 决议 追踪 职能 、 会 议 情况 视觉 化 管 
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部 并 入 生产 管理 部 ， 将 车 间 按 民品 与 专项 产品 生 
产 职能 调整 为 大 泵 车 间 、 特 种 泵 车 间 ， 对 各 工作 
区 域 进行 了 细 化 定 置 ， 同 时 对 部 分 区 域 进行 工艺 
能 力 改造 ， 提 升 专项 生产 能 力 ， 提 高 了 生产 效率 。 
(D 加 强 计划 管控 。 实 行 月 度 生 产 实 施 和 发 货 计划 
“同步 走 、 同 步 抓 ”对 重点 项 目 采 取 进 度 倒 推 方式 ， 
协调 资源 ， 着 重 提高 大 件 、 关 键 件 专业 化 制造 能 
力 以 及 核心 装配 、 核 心 验 证 、 高 端 制造 能 力 ， 合 
理 利用 社会 化 分 工 协作 生产 ， 保 证 重点 产品 的 按 



















































































理 等 方式 ， 对 公司 的 会 议 管理 进行 了 改进 ， 并 将 
会 议决 议 的 执行 完成 情况 放 入 绩效 考核 中 。 在 上 
年 年 底 完成 的 重 构 绩 效 薪 酬 体系 的 基础 上 ， 完 成 
了 搭建 核心 管理 干部 及 业务 骨干 56 人 的 绩效 考核 
管理 平台 的 建设 ， 完 成 了 56 名 干部 的 绩效 考核 档 
案 管理 系统 。 各 主 业 务 流程 部 门 主管 形成 了 每 月 
分 析 绩 效 指标 、 进 行 工 作 进度 分 析 和 规划 报告 的 
良好 工作 模式 ， 二 线 部 门 形成 了 每 季度 实施 绩效 
考核 管理 的 模式 ， 探 索 形成 各 部 门 日 常 沟通 、 主 
要 工作 计划 执行 互相 评价 、 领 导 层 会 诊 主 要 管理 
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WAC, E ERE LER SP a. ORD 
现场 管理 。 公 司 制定 车 间 “6S” 管 理 制度 和 区 域 
责任 制 ， 明 确 现场 管理 职责 、 标 准 。 重 点 对 半 成 
品 库房 以 及 综合 仓库 标准 件 库 进行 专项 整理 、 整 
顿 ， 还 启动 了 生产 和 仓库 条 码 管理 ， 大 大 降低 了 
差错 率 ， 有 效 地 促进 了 产能 的 提升 。@ 完 善 干部 
考评 体系 。 建 立 干部 月 度 考核 与 季度 评价 相 结 合 
的 评价 体系 ， 评 价 结果 与 薪酬 挂钩 。 对 中 层 管理 
人 员 实 行 管理 达标 、 领 导 、 双 向 等 三 个 维度 评价 ， 
为 晋升 、 调 整 和 薪酬 分 配 提供 依据 。 和 由 建立 健全 
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技术 人 才 晋 升 通道 。 公 司 制 定 了 工程 技术 人 员 
时 办 法 、 项 目 奖励 办 法 ， 确 定 了 技术 核心 、 重 
人 才 ， 进 行 了 人 员 的 合格 调配 。 还 设立 了 项 目 制 
奖励 ， 对 立 式 多 级 斜 流 泵 的 全 新 设计 等 14 个 科研 
项 目 进行 了 奖励 。 回 实施 人 员 分 流 安 置 。 按 照 公 
司 统一 部 署 ， 采 用 砍 岗 、 恩 工 、 内 养 等 方式 稳妥 
堪 动 分流 安置 工作 ， 压 缩 人 员 总 量 ， 降 低 管 辅 人 
员 比 例 ， 优 化 人 力 资 源 结 构 。@ 严 格 招标 管理 。 
通过 完善 招标 考核 、 标 底 、 询 价 等 制度 ， 进 一 步 
规范 招标 管理 。 通 过 严 管 严 控 ， 公 司 在 降低 成 本 
方面 取得 了 突出 成 效 。Q@ 加 强 对 预算 内 费用 的 控 













































































































































































保管 。@@ 加 强人 力 资源 管理 ， 体 系 管理 工作 效果 
明显 。2017 年 成 功 申 报 江 苏 省 技能 大 师 工 作 室 ; 
完成 计划 内 培训 8 项 、 计 划 外 培训 29 项 次 ， 共 参 
培 366 人 次 。 在 后 备 干 部 培训 中 ， 组 织 内 培 12 场 
次 、 外 部 老师 培训 2 场次 。 成 功 举行 了 首届 “ 企 
业 工 折 ” 评 选 活动 ， 全 年 评选 “月 度 之 星 ”68 人 
次 。@ 加 强 财务 监督 和 仓库 管理 ,保障 资金 需求 。 
根据 公司 年 度 内 控 目 标 ， 对 销售 公司 合同 加 大 了 
应 收 应 付款 的 清 欠 力度 ， 全 年 共 发 出 应 收 账 款 对 
WE PR 218 份 ， 收 回 对 账 函 218 份 ， 应 付 账 款 共 发 
出 对 账 函 138 份 。 此 外 合理 利用 闲置 资金 ， 进 行 




































































































































































制 。 坚 决 减少 非 生产 经 营 性 的 开 支 项 目 ， 集 中 费 
j 审 核 权限 ， 每 笔 费 用 都 与 年 度 预算 对 应 ， 并 不 
断 创新 管理 方式 ， 找 出 压缩 空间 。 采 取 网 上 比价 
采购 的 方式 ， 既 降低 了 采购 价格 ， 也 节约 了 大 量 
人 力 和 物力 。 

江苏 振 华 泵 业 上 股份 有 限 公 司 强 化 生产 管理 ， 
按时 保质 完成 生产 任务 。Q@ 强 化 生产 计划 管理 ， 
严格 考核 工作 质量 。 生 产 部 遵循 “ 既 要 满足 销售 
需要 ， 又 要 控制 产 成 品 库存 ”的 原则 ， 同 时 考虑 
各 分 厂 、 各 工种 的 加 工 需 求 ， 对 各 工种 、 工 序 的 
生产 能 力 和 生产 状况 通盘 考虑 ， 严 格 实行 批 次 管 
理 。 对 销售 急需 产品 能 及 时 调整 生产 计划 ， 确 保 
销售 部 门 按时 供 货 。 按 月 汇总 统计 各 分 三 、 采 购 
件 完成 率 。 严 格 按 新 调整 的 生产 进度 考核 办 法 执 
行 。 包 加 强生 产 过 程 的 监督 与 协调 ， 确 保 订 单 点 
新 品 快速 推进 。 生 产 部 深入 分 三 、 班 组 、 仓 库 ， 
加 强 现场 指挥 和 生产 , 协调 生产 过 程 的 各 个 方面 ， 
解决 生产 过 程 中 的 各 种 问题 。 抓 好 产品 配套 ， 实 
现 均 衡 生产 ， 确 保生 产 过 程 有 序 进行 。@) 及 时 处 














































































































































































































































































































理 积压 物资 ， 降 低 成 品 库存 。 全 年 共 使 用 成 品 库 
存 184 台 ， 总 价值 174.6 万 元 。 对 长 期 闲置 产品 ， 








安排 三 分 厂 拆 泵 ， 将 合格 零件 入 半成品 库 。 全 年 
拆 修 泵 105 台 ， 总 价值 127.5 万 元 。 利 用 库存 底 
座 44 只 ， 拆 解 零 部 件 100 余 件 。 收 集 损 坏 仪表 、 
机 械 密 封 件 返 厂 免费 维修 。 引 强化 合同 管理 工作 。 
重新 修订 了 合同 样本 ， 明 确 合同 签订 的 权限 以 及 
合同 审批 手续 ,安排 专人 对 合同 进行 编号 、 存 档 、 
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短期 保本 理财 产品 投资 及 协定 存款 业务 ， 增 加 利 
息 收入 100.55 万 元 。 利 用 NC 系统 设计 最 低 和 最 
高 库存 量 ， 做 好 物资 分 类 ， 降 低 物 资 库存 量 ， 有 
效 降低 资金 占用 量 。 严 格 执行 仓库 管理 规范 ， 确 
保 账 卡 物 相 符 ， 严 格 执行 入 库 商 品 验收 制度 。 
广东 肯 富 来 泵 业 有 限 公 司 依据 环境 变化 ， 不 
断 革 新 企业 管理 。@ 改 革 生 产 管理 ， 打 破 传统 的 
生产 组 织 架构 。 针 对 交 货 期 这 一 瓶颈 ， 对 生产 系 
统 组 织 架 构 及 职能 进行 革新 ， 撤 销 原生 产 部 及 分 
三， 设立 计划 中 心 〈 归 属 企管 办 ) 、 铸 造 中 心 、 
零件 中 心 、 成 品 中 心 和 物 装 中 心 。 重 新 配置 生产 
资源 ， 包 括 人 员 、 设 备 、 场 所 和 分 配 模式 ， 明 确 
各 自 职责 ， 做 到 权 责 清晰 ， 以 充分 释放 生产 力 ， 
提高 生产 效率 。@) 重 新 构建 与 个 性 化 装备 制造 过 
程 要 求 相 适应 的 ERP 系统 。 公 司 以 搬迁 为 契机 ， 
选择 了 有 丰富 经 验 的 软件 公司 合作 ， 重 新 构建 点 
个 性 化 装备 制造 过 程 要 求 相 适应 的 信息 化 制造 系 
统 ,@ 不 断 加 强 技术 管理 , 持续 强化 质量 体系 建设 。 
2017 年 共 申 报 专利 13 项 ， 获 得 授权 专利 8 项 ， 其 
中 1 项 为 发 明 专利 。 公 司 通 过 了 高 新 技术 企业 认 
定 ， 获 得 标准 化 良好 行为 企业 “AAAA” 级 称号 。 
石家庄 工业 泵 三 有 限 公司 加 强 管理 ， 提 升 管 
理 手 段 , 创新 组 织 模式 ,确保 生产 高 效 平稳 运行 。 
Q@ 筑 牢 安 全 管理 基石 。 公 司 大 力 倡 导 安全 文化 理 
念 ， 持 续 开 展 月 度 安全 主题 活动 ， 巩 固 安 全 管理 
基础 。 全 面 推行 安全 目标 管理 ， 做 好 “8341+” 安 
全 管理 体系 导入 和 落地 工作 ， 提 升 管理 实效 。 时 









































































































































































































































































































































行业 概况 














刻 强化 底线 思维 ， 突 出 抓 好 安全 标准 化 建设 、 事 故 
风险 防范 、 隐 患 排 查 治理 , 不 断 强化 全 员 红 线 意 识 ， 
保证 安全 投入 ， 确 保安 全 形势 持续 稳定 。 包 稳妥 
实施 技 改 项 目 。 实 施 铸造 分 三 V 法 造型 车 间 中 频 
感应 熔炼 炉 改 造 工 程 ， 提 升 熔 炼 能 力 。 实 施 大 泵 
造型 车 间 及 北 造型 车 间隔 声 、 降 品 工 程 ， 持 续 改 
善 职 工作 业 环 境 ， 实 施 小 试 泵 站 改 、 扩 建 工程 ， 
提升 试 录 能 力 ;， 实 施 供 电 系 统 升 压 改 造 ， 满 足 公 
司 供电 需求 。@) 深 挖 提 质 增 效 潜能 。 突出 问题 导向 ， 
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(1) 产能 过 剩 现象 仍然 突出 。 传 统 市 场 ( 如 
电力 、 治 金 、 石 化 等 领域 ) 需求 持续 下 滑 ， 环 保 、 
节能 改造 以 及 特殊 定制 等 领域 市 场 昌 有 增加 ， 但 
整体 量 能 有 限 ， 不 能 满足 行业 企业 需求 。 

(2) 企业 经 营 呈 明显 分 化 趋势 。 优 势 企业 产 
品 需 求 大 幅 上 升 , 大 项 目 订 单 不 断 , 产能 基本 饱和 。 
另 一 部 分 企业 由 于 外 部 环境 、 自 身 市 场 竞争 力 等 
因素 ,在 手 订单 与 前 期 相 比 下 降 明 显 , 前 景 堪忧 。 

(3) 过 度 竞争 影响 了 正常 的 市 场 秩序 。 近 年 



































































































































围绕 绩效 考核 办 法 、 产 品 优化 设计 、 生 产 反应 速度 、 
资产 盘活 处 置 等 重点 、 难 点 问题 ， 成 立 专项 小 组 ， 
研究 制定 方案 。 加 强 和 规范 内 控 审 计 ， 提 高 企业 经 
营 管理 水 平和 风险 防范 能 力 ; 改革 成 本 奖励 制度 ， 


























实现 多 劳 多 得 、 差 额 分 配 ， 调 动 各 方 参与 成 本 管 
理 的 积极 性 ， 突 出 “精准 、 精 细 ”， 将 V 法 量 产 、 
































铸造 废品 控制 、 机 加 效率 提升 、 装 配 质量 控制 、 
生产 精准 排 产 、 应 收 账 款 管理 等 确定 为 公司 级 降 
本 增 效 项 目 ， 制 定 “ 时 间 表 ”“ 任 务 图 ”， 由 专 
人 负责 ， 确 保 项 目 落 到 实处 。 突 出 全 面 预算 管理 ， 
坚持 以 全 面 预 算 管理 为 总 纲 ， 严 细 预 算 指 标 管控 ， 
建立 动态 优化 机 制 ， 及 时 调整 考核 指标 ， 及 时 评价 
预算 执行 效果 。@ 坚 持 人 才 强 企 战略 。 创 新 引进 人 
才 、 培养 人 才 、 使 用 人 才 、 关 爱人 才 的 办 法 和 机 制 ， 
加 快 培育 高 素质 人 才 梯 队 ， 充 分 利用 高 校 、 科 下 
院 所 、 设 备 厂家 等 科技 人 才 优势 ， 组 建 专家 智库 ， 
借助 “外 脑 ”攻克 关键 技术 难题 ， 深 化 减 人 提 效 ， 
充分 利用 机 械 化 换 人 、 自 动 化 减 人 、 提 升 装备 工 
艺 技术 等 手段 , 优化 用 工 结构 , 保持 职工 队伍 稳定 。 

辽宁 恒星 泵 业 有 限 公司 修订 了 《劳动 保护 用 






























































































































































来 , 企业 同 质 化 现象 仍 未 得 到 改变 , 市 场 竞 争 激烈 ， 
低 价 竞标 现象 频 现 。 长 期 低 价 竞争 的 市 场 环 境 已 经 
严重 影响 了 企业 创新 的 积极 性 ， 阻 碍 了 行业 发 展 。 

(4) 资金 压力 仍然 较 大 。 当 前 相当 数量 的 会 
员 企业 订单 饱满 、 生 产 繁忙 ， 但 效益 增 速 一 般 。 
2017 年 ， 原 材料 价格 上 涨幅 度 较 大 ， 产 品 成 本 居 
高 不 下 ， 利 润 空间 被 挤 压 ， 利 润 率 下 降 ， 最 终 造 
成 企业 流动 资金 短缺 。 

(5) 产品 国产 化 需 得 到 进一步 支持 。 当 前 ; 
行 国产 化 的 产品 属于 用 户 重 点 、 高 精 尖 设 备 ， 部 
分 用 户 以 国产 设备 没有 运行 业绩 为 由 ， 采 购 设备 
时 首选 国外 产品 , 影响 企业 参与 国产 化 的 积极 性 ， 
制约 了 企业 自主 创新 和 行业 技术 进步 。 

(6) 研发 资金 投入 不 足 。 在 经 济 形势 转 好 的 
形势 下 ， 全 行业 研发 经 费 比例 保持 稳定 ， 但 是 总 
体 金额 仍 处 于 低位 。 尤 其 是 相当 部 分 中 小 企业 研 
发 资金 投入 极 少 , 不 能 满足 企业 自主 研发 的 需求 。 

(7) 发 展 模式 急需 转变 。 面 对 激烈 的 市 场 竞 
争 ， 除 极 少数 骨干 企业 开始 进行 转型 发 展 外 ， 行 
业内 绝 大 多 数 企业 仍然 以 纯 制造 为 主 ， 未 能 实现 
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品 发 放 规定 》， 进 一 步 强化 员工 职业 安全 健康 保 
护 措施 ， 修 订 了 《安全 岗位 责任 制度 》， 增 加 了 
奖励 措施 ， 强 化 了 安全 分 工 ， 增 强 了 部 门 领导 对 
安全 工作 的 重视 程度 ， 成立 恒 星 泵 业 爱 心 基金 委 
员 会 ， 首 次 启动 仪式 筹 爱 心 基金 款 10.22 万 元 。 

六 、 发 展 中 存在 的 问题 

泵 行业 企业 通过 创新 发 展 ， 抓 住 市 场 机 遇 ， 
取得 了 较 好 的 经 营业 绩 , 综合 实力 稳步 提升 。 但 是 ， 



























































产业 链 的 延伸 ， 抵 御 市 场 风险 的 能 力 较 弱 。 

七 、 发 展 措施 及 建议 

CL) 深化 企业 改革 。 行 业内 企业 要 继续 深化 
企业 改革 ， 不 断 优 化 企业 经 营 体制 和 管理 机 制 ， 
激发 企业 发 展 的 内 在 动力 和 活力 ， 使 企业 可 持续 
发 展 动力 更 加 强劲 。 

(2) 坚持 以 客户 为 中 心 的 理念 ， 推 动 客 户 满 
意 度 提 升 。 坚 持 以 适应 市 场 发 展 为 核心 ， 以 满足 客 














必须 认识 到 行业 发 展 中 存在 的 一 些 问题 。 














户 需 求 为 导向 ， 建 立 企 业 全 价值 链 协同 机 制 。 重 点 
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以 客户 的 现实 需求 和 潜在 需求 为 标准 ， 持 续 优 化 完 
善 企业 的 管理 流程 和 生产 组 织 方式 ， 从 产品 设计 、 
研发 、 生 产 、 包 装 到 销售 等 各 个 环节 贯彻 客户 思维 ， 
满足 客户 需求 , 解决 客户 问题 , 提高 市 场 响应 速度 ， 
为 客户 提供 更 好 的 产品 和 更 快 的 服务 。 

(3) 坚持 技术 创新 ， 引 领 行业 发 展 。 坚 持 牢 
牢 掌 握 技 术 发 展 的 主动 权 ， 掌 握 发 展 领域 的 核心 技 



























































销 战 略 ， 加 大 与 地 方 政府 、 用 户 、 设 计 院 、 高 等 
院 校 、 研 究 机 构 的 合作 力度 ， 推 动 精准 营销 、 深 
度 营 销 。 依 托 核心 优势 和 全 产业 链 一 体 化 的 商业 
优势 ， 坚 持 深 度 融 入 ， 实 施 装 备 制造 成 套 服务 ， 
共同 开发 其 他 项 目 ， 寻 求 新 的 业务 开拓 方向 。 
(9) 要 资源 共享 , 整合 内 部 和 子 企业 优势 资源 。 
加 快 搭建 完善 以 市 场 营销 中 心 为 战略 引领 、 统 筹 布 




































































术 ， 以 技术 创新 和 进步 推动 企业 系统 进步 和 发 展 ， 
走 创 新 驱动 的 发 展 道路 。 要 通过 技术 创新 ， 推 动 
企业 核心 业务 向 纵深 和 基础 业务 延展 双向 发 展 。 

(4) 始终 把 人 才 摆 在 企业 发 展 的 核心 位 置 ， 
实现 合作 共 赢 。 要 将 培养 、 吸 引 、 用 好 人 才 并 举 ， 
将 企业 人 才 资 源 转 化 成 企业 人 才 资 本 。 加 强 产 业 
链 战 略 联盟 ， 加 强 各 企业 内 部 合作 协同 ， 建 立 合 
作 共 享 文化 ， 实 现 企业 与 社会 、 企 业 与 环境 、 企 
业 与 员工 的 和 谐 发 展 。 

(5) 推进 制造 业 企业 向 服务 化 转型 ， 发 挥 示 



















































































局 ， 各 事业 部 、 子 企业 优势 互补 、 合 作 共享 ， 区 域 
商务 服务 中 心 合 力 开拓 的 营销 管理 体系 ， 打 造 集 市 
场 营销 、 战 略 决策 、 资 源 配置 、 管 理 调控 四 大 功能 
为 一 体 的 大 营销 网 络 。 整 合 各 种 市 场 营销 力量 ， 做 
到 全 员 营 销 、 一 体 化 营销 ， 形 成 “统筹 协调 ， 优 势 
互补 ”的 体系 ， 真 正 实现 “1 十 N” 的 组 合 效应 。 
(10) 要 加 强人 才 队 伍 建 设 ， 强 化 人 才 战 略 
支撑 。 培 养 精通 战略 规划 、 资 本 运作 、 人 力 资 源 
里 、 财 务 、 法 律 、 国 际 金融 等 专业 知识 的 优秀 
企业 经 营 管理 人 才 。 分 级 做 好 员工 培训 和 职业 发 
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范 引领 作用 。 把 提升 服务 型 制造 支撑 能 力作 为 产 
业 结 构 调 整 的 重点 工作 之 一 ， 不 断 强 化 服务 型 
造 的 典型 示范 作用 ， 持 续 发 挥 工业 设计 企业 、 公 
服务 平台 等 对 服务 型 制造 的 支撑 和 促进 作用 ， 
引领 产业 向 价值 链 高 端 提升 ， 实 现 制造 业 与 服务 
业 的 有 机 融合 ， 推 动工 业经 济 转 型 升级 。 

(6) 通过 实施 “互联 网 +” 行 动 ， 推 进 工业 
化 和 信息 化 “两 化 ”融合 互动 。 大 力 推进 生产 服 
务 信息 化 、 设 施 装备 智能 化 ， 文 持 企业 推进 软 硬 
件 一 体 化 ， 研 发 部 署 信息 系统 和 服务 平台 ， 从 单 
纯 硬件 竞争 向 应 用 服务 竞争 转变 。 重 点 推动 有 能 
力 企业 的 流程 工业 设备 健康 服务 中 心 建设 ， 完 成 
大 数据 和 服务 系统 研发 的 部 分 功能 、 性 能 监测 和 
优化 系统 的 研发 及 智慧 服务 平台 开发 。 

(7)“ 借 船 出 海 ”。 深化 与 国内 总 包 合 作 步 伐 ， 
带动 高 端 装备 走出 去 ， 要 紧 紧 依托 海外 营销 网 络 ， 
通过 联动 营销 拓展 海外 项 目 ， 紧 跟 国 家 战略 步伐 ， 
积极 参与 “一 带 一 路 ”建设 ， 加 强 与 国外 知名 企 
业 在 各 领域 的 技 贸 合 作 ;， 立足 国外 商务 服务 中 心 
和 运作， 加快 国外 大 服务 平台 的 搭建 落地 。 

(8) 要 借 力 发 展 ， 重 视 产 业 间 协同 。 要 坚持 
高 端 营 销 ， 贯 彻 落实 “高 端 切入 、 规 划 先 行 ” 营 
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展 培训 ， 打 造 一 支 思想 过 硬 、 能 力 过 硬 ， 能 创新 、 
懂 市 场 、 会 服务 的 营销 队伍 。 要 在 考核 全 覆盖 的 
基础 上 ， 加 大 绩效 新 的 比例 ， 强 化 绩效 导向 。 奸 
立 健全 提成 绩效 制 和 特殊 岗位 协议 工资 制 等 分 配 
办 法 ， 形 成 多 种 激励 方式 组 合 的 分 配 体系 。 

AD 要 夯实 项 目 管理 ， 提 升 现代 管理 水 平 。 
遵循 “履约 为 先 、 管 理 为 重 、 创 效 为 本 ”， 着 力 
抓 好 项 目 成 套 的 组 织 和 协调 工作 。 确 保 产 品 和 服 
务 质量 满足 履约 要 求 ， 强 化 落实 质量 追溯 制度 和 
质量 管控 体系 建设 ， 加 强 全 员 、 全 过 程 、 全 方位 
质量 管理 。 完 善 企业 风险 管控 机 制 ， 严 格 把 控 招 
投标 、 合 同 执行 的 各 个 环节 ， 要 合 规 经 营 。 

当前 ， 行 业 企业 要 牢 御 把 握 难得 的 市 场 机 遇 ， 
进一步 提高 自身 能 力 。 要 关注 国家 产业 政策 ， 紧 紧 
把 握 市 场 发 展 方向 ， 不 断 对 标 国内 外 领先 企业 ， 提 
高 服务 类 营业 收入 的 占 比 ， 打 造 服务 型 制造 企业 ， 
增强 抵御 市 场 风险 的 能 力 。 同 时 ， 要 注重 提高 企业 
成 套 设计 、 成 套 交付 能 力 ， 提升 企业 智能 制造 水 平 ， 
力争 通过 加 快 转型 升级 步伐 、 优 化 产品 及 服务 结构 、 
增强 企业 核心 竞争 力 ， 实 现 企业 快速 发 展 。 
所 稿 人 : 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 泵 业 分 会 
EGR. AXE) 
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行业 概况 





2017 年 风机 行业 概况 


























的 9.6%; 其 他 产品 产值 1 521 540 万 元 ， 比 上 年 











2017 年 ， 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 风机 分 会 
有 会 员 单位 236 家 。 其 中 : 企业 会 员 222 家 ， 
学 、 研 究 院 所 等 14 家 。 在 企业 会 员 中 ， 有 国有 
































增长 25.2%。 
2017 年 各 类 风机 产值 完成 情况 : 离心 压缩 机 产 









































业 14 家 、 集 体 企 业 7 家 、 股 份 制 企 业 8 BX. F 
企业 135 家 、 民 营 股 份 制 企业 38 家 、 中 外 合资 
































据 风机 分 会 对 153 家 风机 生产 企业 上 报 的 20 
年 度数 据 统计 : 年 末 从 业 人 员 人 数 合计 50 593 人 




















企 


业 12 家、 外 商 独资 企业 8 家 。 按 大 中 小 型 企业 划分 ， 
有 大 型 企业 15 家 、 中 型 企业 42 家 、 小 型 企业 165 家 。 
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比 上 年 增加 370 人 。 其 中 : 工程 技术 人 员 8 287 A, 





比 上 年 增加 466 A; 管理 人 员 8913 人 ， 比 上 年 
加 232 人 人。 国定 资产 原价 为 2062 027 万 元 ， 比 
年 增加 152 832 万 元 ; 固定 资产 净值 为 1 339 444 
元 ， 比 上 年 减少 38761 万 元 ; 全 员 劳 动 生 产 率 
196 732 元 / 人 ， 比 上 年 增加 19 445 元 /人 。 























增 
上 
万 
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2017 年 ， 参 与 统计 的 风机 生产 企业 共 完 成 工 


业 总 产值 4043 045 万 元 ， 比 上 年 增长 11.7% 
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其 中 : 风机 产值 2131925 万 元 ， 比 上 年 增长 
0.26%， 占 工业 总 产值 的 52.7%; 风机 配件 产值 
389 580 万 元 ， 比 上 年 增长 43.8%， 占 工业 总 产值 














值 366 547 万 元 ， 比 上 年 下 降 23.3%; 轴 流 压缩 机 产 
值 67 499 万 元 ， 比 上 年 增长 107.5%; 能 量 回收 透 平 
机 组 产值 95 906 万 元 ， 比 上 年 增长 69.3%; 离心 鼓 
风机 产值 117 203 万 元 ， 比 上 年 增长 32.6%; Puy 
风机 产值 120 528 万 元 ， 比 上 年 增长 25.6%; 离心 通 
风机 产值 648 992 万 元 ， 比 上 年 增长 10.1%， 轴 流通 
风机 产值 440 726 万 元 ， 比 上 年 下 降 5.6%; 旋涡 风 
机 产值 21 336 万 元 ， 比 上 年 增长 19.8%; 空调 风机 
产值 87 248 万 元 ， 比 上 年 增长 6.5%; 其 他 风机 产 
Ñ 165 940 万 元 ， 比 上 年 下 降 24.1%. 

从 2017 年 各 地 区 工业 总 产值 完成 情况 来 看 : 
东北 地 区 完成 工业 总 产值 1092 261 万 元 ， 比 上 
年 增长 7.4%; 华北 、 西 北 地 区 完成 工业 总 产值 
603 700 万 元 ， 比 上 年 增长 14.2%; 华东 地 区 完成 
工业 总 产值 1 584 965 万 元 ， 比 上 年 增长 15.4%; 
中 南 、 西 南 地 区 完成 工业 总 产值 762 119 万 元 ， 
比 上 年 增长 8.8%。2017 年 风机 行业 工业 总 产值 前 
20 名 企业 见 表 1 。 


















































































































































表 1 2017 年 风机 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 
























































































































































































































































































































































5 工业 同比 应 工业 | 同比 
企业 名 称 总 产值 | 增长 || ， 企业 名 称 总 产值 | 增长 
E (万 元 ) | w] ” (万 元 ) | (%) 
1 | 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 886 266 | 10.6 || 11 1 佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公 司 | 83 364 | 42.0 
2 | 陕西 鼓风机 (集团) 有限 公 司 508 111 | 14.7 |) 12 | 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 69906 | 44.8 
3 | 山东 格 瑞 德 集团 有 限 公司 325410 | 10.8 || 13 | 中 国电 建 集 团 透 平 科技 有 限 公司 54 506 4.8 
4 | 卧龙 电气 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 204744 | 39.5 || 14 | 上 海 电气 鼓风机 三 有 限 公司 51 319 | -43.0 
5 | 重庆 通用 工业 《集团 ) 有限 责任 公 言 151 989 |-15.7 |) 15 | 湖北 三 峰 透 平装 备 股 份 有 限 公 司 39 309 1.4 
6 | 江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科技 股份 有 限 公 司 | 142 648 | 52.2 || 16 | 锦州 新 锦 化 机 械 制 造 有 限 公司 38 553 | 21.1 
7 | 浙江 上 风 高 科 专 风 实业 有 限 公司 134 520 4.6 || 17 | 南通 大 通宝 富 风机 有 限 公 司 38 206 | 45.4 
8 | 浙江 亿 利 达 风 机 股份 有 限 公司 95408 | 10.3 || 18 | 浙江 金盾 风机 股份 有 限 公 司 37370 | -3.0 
9 | HERA AS CPE) ARAS 90 532 7.7 || 19 | ARSED ET BR ZS a] 35682 | 13.6 
10| 大 连 机 车 研究 所 有 限 公 司 85 940 |-10.6 || 20 | 上海 诺 地 乐 通用 设备 制造 有 限 公 司 | 30 052 | 13.1 
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2017 年 ， 参 与 统计 的 风机 生产 企业 共 完 成 
增加 值 995 325 万 元 ， 比 上 年 增长 11.8%。 其 中 : 
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东北 地 区 完成 工业 增加 值 211 820 万 元 ， 比 上 年 增 





























长 12.6%; 华北 、 西 北 地 区 完成 工业 增加 值 222 961 


万 元 ， 比 上 年 增长 31%; 














华东 地 区 完成 工业 增加 


什 


产品 产值 1 187 888 万 元 ， 比 上 年 增长 0.001%。 
其 中 : 东北 地 区 完成 新 产品 产值 223 582 万 元 ， 
比 上 年 下 降 36.0%; 华北 、 西 北 地 区 完成 新 产品 
产值 141 378 万 元 ， 比 上 年 增长 166.0%; 华东 
地 区 完成 新 产品 产值 471 485 万 元 ， 比 上 年 增长 






































357 944 万 元 ， 比 上 年 增长 4.4%; 中 南 、 
完成 工业 增加 值 202 600 万 元 ， 比 上 年 增长 7%。 





























西南 地 





pl 


























10.5%; 中南、 西南 地 区 完成 新 产品 产值 351 443 
万 元 ， 比 上 年 下 降 2.0%。2017 年 风机 行业 新 产品 

















2017 年 ， 参 与 统计 的 风机 生产 企业 共 完 成 新 





产值 前 20 名 企业 见 表 2。 














表 2 2017 年 风机 行业 新 产品 产值 前 20 名 企业 















































































































































































































































































































































































































































P 新 产品 | 同比 | 六 新 产品 | 同比 
a 企业 名 称 产值 | 增长 | G 企业 名 称 产值 | 增长 
= (万 元 ) | w] 7 (万 元 )| (%) 
1 | 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 212577 | -28.0 || 11 | 上 海 诺 地 乐 通用 设备 制造 有 限 公 司 | 22 255 | 17.3 
2 | 陕西 鼓风机 《集团 ) 有 限 公 司 125 486 | 192.5|| 12 | 湖北 双 剑 鼓风机 股份 有 限 公司 18953 | 1.0 
3 | 卧龙 电气 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 | 124 484 | 40.2]) 13 | 湖北 省 风机 三 有 限 公司 17 689 | -6.8 
4 | 重庆 通用 工业 《集团 ) 有 限 责 任 公司 | 102 180 | -28.8|| 14 | 百事 德 机 械 (江苏 ) 有 限 公 司 16708 | -2.8 
5 | 江苏 金 通 灵 流体 机 械 科技 股份 有 限 公 司 | 85 000 | 65.6|| 15 | 广东 肇庆 德 通 有 限 公 司 15706 | 1.4 
6 | 浙江 亿 利 达 风 机 股份 有 限 公 司 68824 | 14.4|| 16 | 威海 区 莱 特 菲 尔 风 机 股份 有 限 公 司 | 15 343 | 58.0 
7 | 浙江 上 风 高 科 专 风 实 业 有 限 公 司 58 652 | 12.5|| 17 | 南通 大 通宝 富 风机 有 限 公司 12614 | 11.9 
8 | 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 44600 | 50.7|| 18 | 浙江 双阳 风机 有 限 公 司 12127 | 1.5 
9 | 平安 电气 股份 有 限 公 司 26 473 | -4.5|| 19 | 浙江 义乌 星光 风机 有 限 公司 11 546 | -15.0 
10 | 浙江 金盾 风机 股份 有 限 公 司 25 412 | -19.5|| 20 | 浙江 惠 创 风机 有 限 公 司 11013 | 1.9 

2017 年 ， 参 与 统计 的 风机 生产 企业 共生 产 风 ”锦州 新 锦 化 机 械 制造 有 限 公司 生产 24 台 ， 比 上 年 


机 11 898 969 台 ， 





同比 增长 16.6%。 在 统计 的 10 


个 品种 的 风机 产品 中 ， 离 心 压缩 机 、 能 量 回收 透 











平 机 组 比 上 年 有 所 下 降 , 轴 























流 压 缩 机 、 离 心 鼓 风机 、 


罗 茨 鼓风机、 离心 通风 机 、 轴 流通 风机 、 旋 涡 风 机 、 
空调 风机 、 其 他 风机 等 均 比 上 年 同期 有 较 大 增长 。 


据 对 2017 年 风机 行业 153 家 风机 生产 企业 
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计 ， 生 产 离心 压缩 机 的 企业 有 10 家 。 其 中 : 沈阳 
股份 有 限 公 司 生产 115 台 ， 比 上 年 减 


鼓风机 集团 








少 51 台 ; 陕西 鼓风机 (集团 

















) 有 限 公 司 生产 74 


台 ， 比 上 年 增加 7 台 ; 江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科 技 





股份 有 限 公司 和 9 











E 产 小 型 离心 压缩 机 227 台 ， 比 





È 


年 减少 52 台 ; 上 海 电 气 鼓 风机 广 有 限 公司 生产 2 
台 ， 比 上 年 减少 2 台 ; 中 航 黎 明 锦 西化 2 
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团 ) 有 限 责 

















[机 械 ( 
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AS 





任 公司 生产 6 台 ， 比 上 年 增加 2 台 ; 














增加 8 台 ; 长 沙 赛 尔 透 平 机 械 有 限 公 司 生产 5 台 ， 
比 上 年 减少 11 台 ; 湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公司 
生产 3 台 ， 比 上 年 增加 2 台 。 另 外 ， 南 通 大 通宝 
富 风 机 有 限 公司 生产 27 台 小 型 离心 压缩 机 ， 黑 龙 
江 凯 普 瑞 机 械 设备 有 限 公司 生产 8 台 离 心 压 缩 机 。 
2017 年 生产 轴 流 压缩 机 的 企业 仅 有 陕西 鼓风机 ( 集 
Hl) 有 限 公 司 ， 生 产 了 51 台 ， 比 上 年 增加 18 台 。 
生产 能 量 回收 透 平 机 组 的 企业 有 2 家， 其 中 ， 陕 
西 鼓风机 (和 集团) 有 限 公司 生产 24 台 ， 江 苏 金 通 
灵 流 体 机 械 科 技 股 份 有 限 公司 生产 5 台 。 生 产 离 
心 鼓风机 的 企业 有 28 家 ， 比 上 年 增加 4 家 ; 生产 
罗 茨 鼓风机 的 企业 有 25 家 ; 生产 离心 通风 机 的 企 
WA 122 家 ; 生产 轴 流 通风 机 的 企业 有 94 家 ; AE 
产 旋涡 风机 的 企业 共 3 家 ， 其 中 ， 浙 江 格 凌 实业 


















































































































































行业 概况 














有 限 公司 生产 178 191 台 ， 佛 山 市 南海 九 洲 普 惠风 
机 有 限 公司 生产 2 674 台 ， 浙 江 兴 益 风 机 电器 有 限 
公司 生产 320 台 ; 生产 空调 风机 的 企业 有 15 家 。 
2017 年 风机 产品 产量 见 表 3。 
































表 3 2017 年 风机 产品 产量 






























































产品 名 称 产量 (A) 同比 增长 (%) 
合计 11 898 969 16.6 
离心 压缩 机 491 -11.2 
轴 流 压缩 机 51 54.5 
能 量 回 收 透 平 机 组 29 -14.7 
离心 鼓风机 3 664 35.8 
罗 获 鼓风机 48 371 16.5 
离心 通风 机 1 094 434 7.0 
轴 流 通风 机 1 743 982 12.6 
旋涡 风机 181 185 15.6 
空调 风机 8 612 341 17.5 
其 他 风机 214 421 117.7 








二 、 重 大 技术 装备 及 关键 设备 完成 情况 

2017 年 3 月 23 日， 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 
公司 为 林 德 - 华 鲁 恒 升 年 产 50 万 t 大 型 乙 二 醇 项 
目 成 套 提 供 的 CO 深 冷 装置 用 压缩 机 一 次 试车 成 
















































































功 。 这 标志 着 我 国 最 大 CO 深 冷 装置 所 用 压缩 机 组 
一 次 性 试车 成 功 。 此 机 组 是 单条 三 段 五 级 压缩 的 


























离心 压缩 机 组 ,叶轮 采用 三 元 和 高 效 二 元 流 叶轮 ， 
额定 转速 为 10 420r/min。 机 组 振动 值 低 于 15 um 
振动 趋势 平稳 ， 轴 承 温 度 低 于 80C， 噪 声 不 超 
过 85dB， 机 组 运行 各 项 参数 优 于 设计 标准 。 为 有 
效 防止 CO 介质 的 泄漏 ， 轴 端 密封 采用 干 气 密封 的 
结构 形式 ,与 之 前 机 组 相 比 , 该 压缩 机 组 能 耗 更 低 、 
效率 更 高 、 运 行 更 加 稳定 。 

由 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 自 主 研发 的 
























































沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 和 杭州 汽轮机 股份 





有 限 公 司 联合 研制 的 国产 10 m/h 等 级 空 分 装 
川 通 过 

















置 及 空气 压缩 机 组 ， 在 宁夏 和 





























了 工业 运行 






































先进 水 平 。 
2017 年 11 
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评审 ， 主 要 技术 性 能 达到 国外 同类 装置 和 产品 的 


月 ， 由 沈阳 惑 风 机 集团 股份 有 限 公 


司 自主 研制 、 设 计 、 制 造 的 我 国 首 台 “〈 套 ) 120 万 
t/a 乙烯 装置 用 离心 压缩 机 组 ， 在 中 国 海洋 石油 总 
公司 惠州 炼 化 二 期 项 目 现场 一 次 试车 成 功 。 这 标 























TERE 120 万 吨 级 乙烯 三 机 (乙烯 压缩 机 、 丙 











烯 压缩 机 、 和 裂解 气压 缩 机 〉 全 面 实现 国产 化 。 该 














项 目的 乙烯 三 机 全 部 由 沈 B 











鼓风机 集团 股份 有 限 


公司 承 制 。 自 2017 年 10 月 24 日 裂解 气 透 平 单 试 ， 











到 11 











月 18 日 乙烯 机 组 空 负荷 联动 试车 结束 ， 乙 


烯 三 机 的 6 次 调试 试车 仅 用 26 天 全 部 完成 ， 并 且 








组 最 大 、 调 试 最 快 且 指标 最 优 的 纪录 。 





全 部 一 次 试车 成 功 ， 创 造 了 国内 石化 乙烯 行业 机 





2017 年 4 月 ， 陕 西 鼓风机 (和 集团) 有 限 公司 

















自主 创新 下 























公司 30 万 t/a 合成 氮 联 产 己 内 酰胺 、 
得 到 应 用 ， 


合 经 济 指标 ， 将 有 效 地 





















































制 的 全 国产 化 首 台 ( 套 ) 8 万 m/h 等 
级 空 分 装置 离心 压缩 机 组 ， 在 江苏 海 力 化 工 有 限 




















fll AU A 


内 高 技术 含量 、 低 能 耗 以 及 优良 的 综 
E 动 煤化 工行 业 淘 汰 落后 











的 产能 ， 实 现 产业 升级 ， 同 时 也 夯实 了 大 型 装备 


国产 化 的 “中 国 芯 ”。 
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工程 项 




















江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科技 股份 有 限 公 司 重大 
目的 产品 调试 、 运 行 获得 成 功 。 2017 年 6 月 ， 
惠 龙 钢铁 1 X 40MW 高 温 超 高 压 分 和 缸 再 热 煤 气 发 电 


























工程 项 目 通过 72h 试 运行 ,标志 着 公司 首 台 ( 套 ) 











高 温 超 高 压 分 饶 再 热 高 效 蒸汽 轮机 成 功 进入 商业 








运行 ， 进 一 步 缩小 了 小 型 高 效 汽轮机 与 国际 先进 











水 平 的 差距 。7 月 ， 公 司 开发 研制 的 用 于 光 热 发 电 




















的 15MW 高 压 中 温 高 转速 同 钾 




















我 国 首 套 10 m/h 等 级 空 分 装置 用 压缩 机 组 于 
2017 年 5 月 15 日 联动 试车 完成 ,运行 平 稳 ， 机 组 
的 各 项 力学 性 能 及 气动 性 能 指标 均 达 到 国际 先进 
水 平 .2017 年 8 月 25 日 ,由 杭州 杭 氧 股份 有 限 公 司 、 
















































































中 间 再 热 轴 向 排 汽 





式 汽 轮 发 电机 组 在 河北 省 张 北 县 成 功 并 网 发 电 ， 
为 公司 研发 50MW 乃至 100MW 等 级 的 中 间 再 热 
式 汽 轮 发 电机 组 黄 定 了 坚实 的 技术 基础 。9 月 ， 林 















































源 科技 10MW 生物 质 秸秆 气 化 发 电 项 
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发 电 成 功 。 该 项 目 规模 位 列国 内 前 列 ， 项 目的 并 2017 年 ， 风 机 行业 153 家 生产 企业 共 完 成 工 
网 成 功 表明 公司 在 生物 质 能 源 清 洁 开 发 利用 产业 ” 业 销 售 产值 3 911 569 万 元 ， 比 上 年 增长 11.2%。 
方面 到 上 了 一 个 新 台阶 ， 为 公司 在 农业 循环 经 济 HP: 东北 地 区 完成 工业 销售 产值 1059 117 万 
创新 事业 的 发 展 黄 定 了 扎实 的 基础 ， 起 到 了 良好 元， 比 上 年 增长 8.5%; 华北 、 西 北 地 区 完成 工业 
的 示范 引领 作用 。 销售 产值 584 194 万 元 ， 比 上 年 增长 14.4%; 华 

浙江 金盾 风机 股份 有 限 公 司 与 上 海 发 电 设备 。 东 地 区 完成 工业 销售 产值 1 561 676 万 元 ， 比 上 年 
成 套 设计 研究 院 联 合 研制 的 国家 科技 重大 专项 大 K 16.5%; 中 南 、 西 南 地 区 完成 工业 销售 产值 













































































































































































































































































型 先进 压 水 堆 及 高 温 气 冷 堆 核电 站 “核电 站 主要 706 582 万 元 ， 比 上 年 增长 2.5%。 

辅助 设备 自主 设计 与 制造 技术 研究 ”课题 的 子 课 2017 年 ， 风 机 行业 参与 统计 的 企业 共 完 成 出 

题 “ 安 全 壳 再 循环 冷却 风机 及 监控 系统 样机 ”于 交 货 值 153 444 万 元 ， 比 上 年 下 降 4.3%。 其 中 : 

2017 年 9 月 通过 了 上 海 发 电 设 备 成 套 设 计 研 究 院 。 东北 地 区 完成 出 口交 货 值 46 208 万 元 ， 比 上 年 下 

的 项 目 预 验收 。 降 27%; 华北 、 西 北 地 区 完成 出 口交 货 值 12 473 
三 、 市 场 及 销售 万 元 ， 比 上 年 下 降 16.5%; 华东 地 区 完成 出 口交 











2017 年 ， 虽 然 风 机 传统 市 场 领域 需求 增 速 放 。 货 值 63 115 万 元 ， 比 上 年 增长 20.1%， 中 南 、 西 
缓 ， 但 受 新 型 煤化 工 、 环 保 、 基 础 设施 建设 、 节 。 南 地 区 完成 出 口交 货 值 31 648 万 元 ， 比 上 年 增长 

能 改造 等 领域 的 带动 ， 风 机 行业 的 各 项 经 济 指标 6.7% 2017 年 风机 行业 出 口交 货 值 前 20 名 企业 
保持 了 稳步 增长 。 见 表 4。 






























































RA 2017 年 风机 行业 出 口交 货 值 前 20 名 企业 
































































































































































































































































































































企业 名 称 交 货 值 | 增长 | ” 企业 名 称 交 货 值 | 增长 
(万 元 ) | æ) |] 7 (万 元 ) | (%) 
1 | 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 34 618 |-16.1 || 11 | 福建 东亚 鼓风机 股份 有 限 公 司 3809 | 31.8 
2 | TAR SEGARA IRA 15555 | 0.1 || 12 江苏 英 德 利 实 业 有 限 公 司 3623 | -13.4 
3 | 陕西 鼓风机 (集团) 有限 公司 12 081 | -18.0 || 13 | 重庆 通用 工业 《集团 ) 有 限 责任 公司 | 3414 | 46.1 
4 | 卧龙 电气 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 | 9507 | 11.3 || 14 | 威海 克 莱 特 菲 尔 风机 股份 有 限 公 司 2 855 19.1 
5 | 浙江 亿 利 达 风机 股份 有 限 公 司 9 263 |-15.2 || 15 | 浙江 兴 益 风机 电器 有 限 公 司 2323 | 45.6 
6 | 浙江 格 凌 实 业 有 限 公 司 9162 | 11.5 || 16 | 四 平 鼓风机 股份 有 限 公 司 2166 | -26.1 
7 | 上 海 电气 鼓风机 三 有 限 公 司 8351 | 39.4 || 17 | 苏州 顶 裕 节能 设备 有 限 公司 2 001 85.4 
8 | 罗 滨 森 CAKE) 通用 设备 有 限 公 司 7650 |-13.9 || 18 | 上 海 特 瑞 机 械 设 备 有 限 公 司 1964 

9 | RAM AS CRED 有 限 公司 6126 | 8.2 || 19 | WAR SEAR RAK 1 493 16.8 
10 | 上海 哈 龙 风 机 电器 有 限 公司 5312 | -1.0 || 20 | 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 1 224 3.5 

































































2017 年 ， 风 机 行业 参与 统计 的 企业 共 实 现 主 ”业务 收入 1584 182 万 元 , 比 上 年 增长 13.7% 中 南 、 
营业 务 收 入 3 906 470 万 元 ， 比 上 年 增长 11.1%。 西南 地 区 主 营业 务 收入 792 874 万 元 ， 比 上 年 增长 
其 中 : 东北 地 区 主 营 业务 收入 983 110 万 元 ， 比 ”7.7%。2017 年 风机 行业 主 营业 务 收入 前 20 名 企 
上 年 增长 12.8%; 华北 、 西 北 地 区 主 营业 务 收 入  ” 业 见 表 5。 

546 304 万 元 ， 比 上 年 增长 6.5%; 华东 地 区 主 营 
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表 5 2017 年 风机 行业 主 营 业务 收入 前 20 名 企业 

























































































































































































































































































































































































































































































序 主 营 业务 | 同比 ee 主 营 业务 | 同比 
to 企业 名 称 收入 | 增长 | 企业 名 称 收入 | 增长 
(万 元 ) | (%) || 7 (万 元 ) | (%) 
1 | 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 773229 | 15.4 |) 11 | 大 连 机 车 研究 所 有 限 公司 85 955 | -10.8 
2 | 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 456 846 | 4.8 || 12 | 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 69 045 | 44.7 
3 | 山东 格 瑞 德 集团 有 限 公 司 375 241 1.8 || 13 | 佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公司 | 66757 | 25.4 
4 | 卧龙 电气 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 | 202 068 | 30.5 || 14 | 上 海 电 气 鼓 风机 厂 有 限 公 司 54 985 | -39.0 
5 | 重庆 通用 工业 (和 集团) 有限 责任 公司 | 183491 4.2 |) 15 | 锦州 新 锦 化 机 械 制造 有 限 公 司 38 553 | 21.1 
6 | 江苏 金 通 灵 流体 机 械 科 技 股 份 有 限 公 司 | 144455 | 53.9 |] 16 | 南通 大 通宝 富 风 机 有 限 公 司 34946 | 21.3 
7 | 浙江 上 风 高 科 专 风 实业 有 限 公 司 115 620 | 12.7 || 17 | 湖北 三 峰 透 平装 备 股份 有 限 公司 33 598 1.4 
8 | 中 国电 建 集团 透 平 科技 有 限 公司 111752 | -8.7 || 18 | 浙江 金盾 风机 股份 有 限 公 司 32781 | -4.7 
9 | 浙江 亿 利 达 风 机 股份 有 限 公 司 92846 | 11.4 || 19 |) ZR SEPA IR ZA 31068 | 18.0 
10 | FERAMAS CHED 有 限 公司 90871 | 11.2 || 20 | 南方 风机 股份 有 限 公司 27 316 6.8 
2017 年 ， 风 机 行业 参与 统计 的 企业 共 实 现 利 元 ， 比 上 年 增长 17.9%; 中 南 、 西 南 地 区 利润 总 
润 总 额 235 844 万 元 ， 比 上 年 增长 52.0%。 其 中 : 额 75 873 万 元 ， 比 上 年 增长 105.5%。 在 153 家 企 









































东北 地 区 利润 总 额 亏 损 6 870 万 元 ， 亏损 额 比 上 年 。 业 中 ,亏损 企业 有 25 家 ， 比 上 年 减少 7 家 ; 


2017 


PME 72.9%; 华北 、 西北 地 区 利润 总 额 51 748 万 元 ， 年 累计 亏损 额 36 599 万 元 ， 比 上 年 下 降 44.8%. 


比 上 年 增长 12.6%; 华东 地 区 利润 总 额 115 093 万 2017 年 风机 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 见 表 6。 


表 6 2017 年 风机 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 





























































































































































































































































































































> 利润 | 同比 Š 利润 | 同比 
E 企业 名 称 总 额 | 增长 || ， 企业 名 称 总 额 | 增长 
kd (万 元 )| (%) ||” (万 元 )| (9%) 
1 | 陕西 鼓风机 《集团 有限 公司 46 335 6.1 | 11 | 浙江 上 风 高 科 专 风 实 业 有 限 公司 4743 | 30.2 
2 | 南方 风机 股份 有 限 公司 28 508 | 592.4 || 12 | 鞍山 钢 峰 风机 有 限 责任 公司 4379 | 20.1 
3 | 卧龙 电气 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 | 26035 | 38.2|| 13 | 蔡 原 冷 热 系统 (中 国 ) 有 限 公 司 4367 3.9 
4 | 山东 格 瑞 德 集团 有 限 公司 18 962 5.5 || 14 | 重庆 通用 工业 (和 集团) 有限 责任 公司 | 3917 | -38.3 
5 | 江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科技 股份 有 限 公 司 | 16 851 | 213.7 |] 15 | 浙江 金盾 风机 股份 有 限 公 司 3 645 | -27.5 
6 | 锦州 新 锦 化 机 械 制造 有 限 公司 10 432 4.0|| 16 | 中 国电 建 集团 透 平 科技 有 限 公司 3318 | -29.9 
7 | 浙江 亿 利 达 风机 股份 有 限 公 司 9 194 | -34.2 |) 17 | 威海 克 莱 特 菲 尔 风 机 股份 有 限 公司 3250 | 31.0 
8 | 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 7922 | 25.8|| 18 | 湖北 三 峰 透 平装 备 股份 有 限 公司 2 925 3.8 
9 | 浙江 格 凌 实业 有 限 公司 5 220 2.7 || 19 | 佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公 司 2795 | -5.6 
10 | 上 海通 用 风机 股份 有 限 公司 5027 | -6.8 || 20 | 南京 磁 谷 科技 有 限 公司 2 795 49.7 










































































为 应 对 激烈 的 市 场 竞 争 ， 沈 阳 鼓 风机 集团 股 ” 上 略 合 作协 议 ， 进 一 步 贴近 客户 ;坚持 提升 核心 竞 





份 有 限 公司 在 2017 年 坚持 战略 管控 模式 ， 持 续 完 PJ, 不 断 调整 产品 结构 、 强 化 营销 和 服务 
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善 营 销 体 系 建设 ， 坚 持 实 行 “区 域 主 战 、 子 公司 ”实现 了 从 单一 传统 市 场 到 传统 市 场 与 新 市 场 、 服 











EE” 充分 发 挥 集团 品牌 优势 和 子 公司 各 自 特长 ，” 务 市 场 和 海外 市 场 相 结 合 的 转变 。 公司 与 中 石油 、 
































进一步 实现 营销 与 各 系统 的 支撑 与 共享 ， 坚 持 以 ” 中 石化 、 中 海 油 均 实现 新 增订 货 ， 实 现 浙 江 石 化 
客户 为 中 心 ， 与 多 家 大 型 石油 化 工 企业 签订 了 战 ” 与 中 科 炼 化 2 个 大 型 炼 化 一 体 化 项 目的 离心 式 压 
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缩 机 、 往 复式 压缩 机 和 各 类 泵 等 产品 订货 ， 取 得 
中 石化 涪陵 三 期 、 中 石油 管道 公司 广州 站 、 河 池 站 、 
梧州 站 长 输 管线 压缩 机 订单 ， 继 续 保 持 长 输 管线 
市 场 占 有 率 100%; 取得 烟台 万 华 和 中 化 泉州 百 万 
吨 乙 烯 项 目 乙烯 三 机 的 订单 ， 再 创 百 万 吨 级 乙烯 
三 机 国产 化 纪录 ; 实现 新 疆 天 业 汇 合 60 万 t/a 煤 
制 乙 二 醇和 宁夏 宝 丰 60 万 t/a 煤 制 烯烃 全 工艺 流程 
离心 压缩 机 订货 ， 成 功 取得 赤峰 云 铜 4 万 m/h 
空 分 装置 、 山 东方 字 8 万 m/h 空 分 装置 、 宁 夏 宝 
E 10 万 mh 空 分 装置 的 订货 突破 。 公 司 对 新 疆 
油田 公司 侏 罗 系 稠 油 油 藏 火 驱 工业 化 开发 项 目 积 
极 开 展 项 目 跟踪 ,历时 两 年 多 ,走访 并 人 邀请 业主 、 
设计 院 负责 人 来 公司 考察 交流 ， 核 算出 各 种 工 ; 
要 求 的 压缩 机 配置 方案 ， 并 给 出 了 科学 合理 的 解 
决 方案 和 建议 。2017 年 ， 新 疆 油 田 、 设 计 院 与 公 
司 签订 了 总 价 超 1 000 万 元 的 合同 。 公 司 首次 进入 
油田 注 气 市 场 ， 实 现 了 在 四 大 新 市 场 的 新 突破 。 
该 项 目 是 油田 火 驱 采油 首次 采用 离心 压缩 机 ， 作 
为 国内 先行 一 步 的 标杆 工程 ， 其 应 用 具有 广泛 的 
示范 意义 。 公 司 还 获得 内 蒙古 辉腾 能 源 化 工 有 限 
公司 60 万 t/a 煤 制 乙 二 醇 项 目 配 套用 全 部 离心 式 
压缩 机 组 订单 。 这 是 公司 在 该 领域 二 氧化 碳 压缩 
机 组 中 首次 采用 离心 多 轴 组 装 式 压缩 机 ， 既 能 满 
足 用 户 的 需求 ， 又 能 帮助 用 户 降 低 成 本 ， 开 拓 了 
市 场 应 用 的 新 局 面 。 公 司 签约 西 气 东 输 二 线 广 南 
支 干线 、 中 缅 天 然 气 管道 工程 压气 站 广州 站 、 河 
池 站 及 梧州 站 共 5 台 管 线 压缩 机 组 。 除 国内 市 场 
外 ， 公 司 海外 市 场 亮点 众多 。 公 司 成 功 实现 伊朗 
NISOC Kupal 油田 项 目的 订货 ， 是 海外 市 场 第 一 套 
油田 注 气 压缩 机 业绩 。 以 设备 融资 的 方式 ， 首 次 
实现 海外 市 场 天 然 气 凝 析 装 置 NGL) 用 离心 式 
压缩 机 和 往复 式 压缩 机 多 台 订 货 。 建 立 了 印度 代 
表 处 ， 重 回 印度 治 金 市 场 ， 实 现 了 印度 167 t 
渣 处 理 、HINDUSTA 电站 扩建 项 目的 通风 机 订货 。 
通过 恒 逸 文 莱 PMB 石油 化 工 、 土 耳 其 ETISODA 
电站 扩建 、 印 度 都 利 2X660MW 燃 煤 电站 和 马 苏 
化 肥 一 期 锅炉 给 水 泵 等 项 目 订 货 ， 大 幅 提 升 了 在 
海外 市 场 的 品牌 知名 度 和 美誉 度 。 伊 朗 市 场 营销 
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能 力 大 幅 增 强 ， 实 现 ESCO 空 压 机 + 增 压 机 、 大 
4 乙 二 醇 等 多 个 直接 出 口 项 目 。 此 外 ， 依 托 多 年 
积累 的 技术 优势 ， 积 极 探索 和 开拓 新 市 场 。2017 
年 ， 公 司 在 海洋 装备 、 天 然 气 、 环 保 、 新 能 源 发 
电 等 多 个 新 市 场 领域 均 有 不 同 程度 的 进展 和 突破 。 
在 地 铁 项 目 上 ， 公 司 实现 了 通风 机 产品 和 自控 产 
品 的 订货 ;在 海 工 市 场 上 ， 成 功 与 中 海 油 湛江 分 
公司 签约 W12-1 油田 海上 平台 项 目 ， 打 通 了 离心 
压缩 机 在 海 工 市 场 的 整个 招标 流程 ， 在 天 然 气 市 
场 上 ， 实 现 油田 火 驱 项 目 用 压缩 机 首 台 ( 套 〉 突 
破 ; 在 环保 市 场 上 ，MVR 领域 实现 多 台 订 货 业 绩 。 

陕西 鼓风机 (和 集团) 有限 公 司 立 足 于 成 为 分 
布 式 能 源 领 域 系 统 解决 方案 商 、 系 统 服务 商 的 转 
型 需求 ， 围 绕 冶 金 、 石 油 、 化 工 、 空 分 、 电 力 ( 包 
括 核电 ) 、 城 建 ( 地 铁 ) 、 环 保 、 制 药 等 国民 经 
济 支 柱 及 城镇 化 建设 产业 的 发 展 ， 通 过 持续 创新 
和 专注 品质 的 匠心 ， 实 现 了 以 分 布 式 能 源 一 体 化 
系统 方案 为 圆心 ， 带 动 设备 、EPC、 服 务 、 
和 人 金融 等 产业 共同 发 展 的 新 路 径 ， 开 启 了 企业 智 
慧 绿 色 的 品质 发 展 之 路 。2017 年 ， 公 司 订 货 突破 
132 亿 元 ， 同 比 增长 65.2%， 创 历史 新 高 。 

2017 年 ， 重 庆 通 用 工业 《集团 ) 有 限 责任 公 
司 积极 调整 产品 及 用 户 结 构 ， 提 质 增 效 ， 制 定 了 
“存量 乘势 发 力 、 增 量 垒 基 蓄 势 ”的 经 营 方针 。 
通过 坚持 创新 ， 传 统 板块 市 场 结构 和 增 量 趋 好 ， 
新 产品 、 新 市 场 取 得 突破 ; 出口 及 节能 改造 成 果 
明显 ; 军工 、 核 电 等 领域 的 市 场 优势 地 位 得 以 巩 
国 。 全 年 完成 工业 总 产值 151 989 万 元 ， 实 现 主 营 
业务 收入 183 491 万 元 、 利 润 3 917 万 元 ， 安 全 生 
产 全 面 达标 。 同 时 ， 公 司 高 度 重 视 海外 市 场 拓展 ， 
继 上 年 风机 产品 成 功 进入 北美 市 场 后 ， 已 实现 了 
重 通 产品 的 全 球 性 覆盖 。 仅 2017 年 就 为 伊朗 地 区 
提供 了 80 余 台 风机 产品 ， 销 售 额 达 6 000 余万元 。 
这 为 进一步 巩固 和 扩大 中 东 市 场 打 下 了 良好 基础 ， 
有 力 提 升 了 公司 角逐 国际 市 场 的 影响 力 和 竞争 力 。 

2017 年 ， 江 苏 金 通 灵 流体 机 械 科 技 股 份 有 限 
公司 销售 工作 稳步 提升 。 产 品 订 货 比 上 年 有 较 大 
提升 ， 尤 其 是 鼓风机 市 场 十 分 活跃 ， 超 额 完成 了 
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行业 概况 





任务 。 借 助 公司 技术 优势 ， 为 实现 从 “单一 产品 
供应 商 ” 向 “系统 集成 方案 咨询 及 建设 运营 商 ” 














的 市 场 形势 ， 销 售 部 门 积极 采取 应 对 措施 ， 坚 持 
以 狠 抓 承揽 订货 为 重点 ， 加 大 工作 力度 。 主 要 领 






































转变 打 好 市 场 基 础 。 通 过 媒体 、 展 览 会 等 形式 重 
点 宣传 高 炉 煤气 发 电工 程 、 高 压 空 气 站 建设 及 运 
Ey BOUL / 压缩 机 汽 拖 一 体 化 应 用 推广 和 风 系 
统 节能 改造 等 方面 的 技术 能 力 及 管理 运营 能 力 ; 
在 与 客户 沟通 过 程 中 ， 让 用 户 了 解 公 司 不 仅 可 提 
供 产 品 服务 ， 也 可 提供 专业 的 系统 服务 ， 能 为 用 
户 实现 更 好 的 节能 降 耗 目标 。 优 势 产 品 销售 取得 
定 成 绩 ， 蒸 汽 压缩 机 领域 继 石 药 低 温 升 获 汽 压 
缩 机 成 功 运行 之 后 , 成 功 中 标 东 药 低温 升 压缩 机 。 
低温 升 压缩 机 市 场 保持 了 较 好 的 销售 势头 ， 继 中 
Race OLA ja, MINA AE. Se 
目 。 丰 原 压缩 机 、 汽 轮机 联 裤 中 标 ， 唐 山 旭 阳 项 
目 实现 了 单 级 高 速 鼓风机 、 汽 轮机 双双 中 标 。 汽 
轮机 市 场 开拓 推进 有 序 ， 继 签约 新 疆 晶 和 源 余热 
发 电 项 目 后 ， 又 先后 签约 河南 固 始 生物 质 发 电 、 
安徽 黄山 环保 热电 、 徐 州 宜 丰 三 煲 环 保 热 电 项 目 。 














































































































































































































导 亲 自 带 队 跑 市 场 , 抓 重点 项 目 , 争取 每 一 份 订 单 ， 
特别 是 从 2017 年 9 月 开始 ， 合 同 量 明 显 增加 ， 不 
但 为 全 年 生产 提供 了 保证 ， 也 为 2018 年 提供 了 一 
定量 合同 。 同 时 ,在 国内 市 场 需求 不 足 的 情况 下 ， 
全 力争 取 国 外 市 场 ， 全 年 完成 出 口 埃及 、 缅 甸 、 
越南 等 项 目 共 58 个 ， 实 现 出 口交 货 值 2 165.6 万 
元 。 二 是 加 强 货款 回收 ， 保 证 企业 正常 生产 经 营 
的 资金 需要 。 采 取 预 付款 、 进 度 款 和 发 货款 分 步 
落实 ， 老 货款 与 新 订货 挂钩 等 多 种 措施 ， 狠 抓 当 
期 货款 回收 ， 避 免 应 收 账 款 进 一 步 攀升 ， 使 当期 
发 出 产品 回 款 率 达 到 71.4%。 同 时 ， 以 主要 大 客 
户 为 重点 加 强 陈 欠 货款 的 清 欠 ， 必 要 时 通过 法 律 
途径 ， 加 大 应 收 账 款 清 欠 力度 ， 使 应 收 账 款 比 年 
初 下 降 13.3%， 回 收 2014 年 及 以 前 年 度 的 老 货 款 
1 600 多 万 元 。 三 是 不 断 加 强 售后 服务 工作 。 在 人 
员 有 限 的 情况 下 ， 售 后 服务 人 员 及 时 处 理 用户 来 













































































































































































工程 项 目 总 承包 是 公司 未 来 做 大 做 强 的 战略 方向 ， 
山西 高 义 焦 炉 煤气 及 余热 发 电工 程 、 大 连 华能 热 
电 引 风机 系统 改造 、 多 家 水 泥 生 产 线 风 系统 节能 
工程 改造 等 项 目 为 公司 今后 承接 工程 项 目 总 包 积 
累 了 经 验 ， 打 下 了 基础 。 

2017 年 ， 四 平 鼓风机 股份 有 限 公 司 在 行业 产 
能 过 剩 严重 、 市 场 竞 争 激 烈 、 原 材料 价格 上 涨 、 
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服 各 种 困难 ， 保 证 企业 各 项 生产 经 营 活 动 正 常 进 
行 。 尽 管 全 年 各 项 经 济 指标 没 能 达到 预期 目标 ， 


















































外 来 函 ， 对 现场 服务 实施 计划 管理 ， 根 据 不 同 用 
户 和 产品 对 服务 时 间 、 次 数 、 服 务 项 目 做 出 计划 
安排 ， 加 强 对 服务 人 员 的 指导 与 约束 ， 努 力 提高 
服务 效率 。 全 年 派 遗 现场 服务 190 余人 次 ， 其 中 
国外 现场 服务 10 余人 次 。 如 面向 市 场 克 难 攻坚 ， 
大 力 加 强生 产 的 组 织 工作 ， 保 证 安全 生产 。 一 是 
针对 合同 交 货 期 急 、 产 前 准备 难度 大 和 人 力 资源 
不 足 等 诸多 不 利 因素 ， 生 产 部 门 积极 应 对 困难 和 
挑战 ， 坚 持 以 满足 顾客 需求 为 目标 ， 不 断 强 化 生 
产 组 织 和 生产 调度 指挥 ; 抓 好 与 销售 部 门 的 沟通 ， 
























































但 比 上 年 均 有 不 同 程度 的 增长 。 其 中 : 订货 合同 
额 同比 增长 8.9%， 工 业 总 产值 同比 增长 1.1%, 
货款 回收 同比 增长 34.1%， 销 售 收 入 同比 增长 
11.1%， 利 润 总 额 仍 处 于 亏损 状态 。 公 司 在 生产 经 
营 过 程 中 主要 做 了 以 下 工作 : 积极 应 对 严峻 的 
市 场 形势 ， 切 实 强 化 营销 管理 。 一 是 不 断 加 大 承 
聊 订 货 力 度 ， 确 保 企 业 生 产 所 需 合 同 。2017 EA 
司 服务 的 重点 领域 水 泥 和 钢铁 行业 的 市 场 需 
求 昌 然 有 所 增加 ， 但 总 体 需 求 依 然 疲 软 ， 加 之 行 
业 产 能 严重 过 剩 ， 市 场 竞争 十 分 激烈 。 面 对 严峻 
























































在 保证 生产 计划 正常 执行 的 同时 ， 对 临时 穿插 的 
用 户 急需 产品 随时 安排 ， 做 到 一 切 服 从 于 市 场 。 
二 是 针对 出 口交 货 期 得、 体积 大 、 质 量 要 求 高 、 
加 工 困 难 等 重点 产品 ， 制 定 专门 的 制造 方案 ， 打 
破 班 和 工种 界限 ， 集 中 人 力 、 物 力 ， 通 力 合作 ， 
第 保 产品 按时 交 货 ， 得 到 了 用 户 的 认可 。 三 是 在 
车 间 人 力 资 源 严重 不 足 的 情况 下 ， 不 断 优 化 生产 
要 素 配 置 ， 根 据 生产 任务 随时 对 各 班组 人 员 进 行 
调整 。 四 是 加 强 设 备 保障 。 公 司 完成 了 二 保 设备 
的 计划 维修 保养 ， 对 影响 正常 生产 的 设备 隐患 进 
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行 了 处 理 ， 对 打 砂 机 进行 全 面 维修 ， 利 用 节假日 
对 油 压 机 等 进行 检修 。 五 是 坚持 不 懈 抓 安全 生产 ， 
重点 落实 责任 ， 逐 级 签订 安全 生产 责任 书 。 通 过 
标语 、 板 报 和 开展 “安全 生产 月 ”活动 等 加 强 安 
全 生产 教育 。 强 化 日 常安 全 生产 检查 ， 每 周 通报 
一 次 ， 对 发 现 的 问题 及 时 进行 处 理 。 
南通 大 通宝 富 风机 有 限 公 司 与 美国 CE 公司 就 





















































































































































订单 的 动力 。2017 年 共 签 订 新 客户 异地 跨 区 域 合 










































































EJ 4200 余万元 。 根 据 2017 年 年 初 制定 的 向 配套 
公司 要 订单 的 方案 ， 销 售 公司 领导 着 重 于 走访 ， 
重点 进行 跟踪 ， 尤 其 是 北京 办 事 处 和 南京 办 事 处 
实现 了 历史 性 突破 。 公 司 与 北大 先锋 共 签订 合同 
1 585 万 元 ， 与 北京 龙 源 环保 公司 签订 透 平 产品 合 
同 815 万 元 ， 与 江苏 新 世纪 江南 环保 股份 有 限 公 

















Sunstone600KT/300KT 两 个 项 目 签订 合同 ， 双 方正 
式 建立 合作 关系 。Sunstone 属于 炭素 焙烧 项 目 ， 主 
要 用 来 制作 氧化 铝 电 极 材料 。 该 项 目 是 GE 在 中 
市 场 的 第 一 个 环境 控制 系统 (ECS) 工程 。 公 司 为 
其 提供 的 引 风 机 主要 用 于 烟 气 处 理 。2017 年 ，GE 
公司 曾 选 派 相关 专家 进行 现场 审核 和 实地 考察 ， 
同期 还 考察 了 5 家 一 线 风 机 厂家 。 最 终 ， 公 司 获 
得 GE 的 高 度 认 可 ， 一 次 性 斩获 两 个 订单 。 公 司 是 
核 级 品质 的 绿色 动力 设备 和 系统 集成 服务 的 提供 


























































































































司 签订 合同 979 万 元 ， 与 盐城 市 兰 丰 环境 工程 科 
技 有 限 公司 签订 合同 679.5 万 元 。 仅 以 上 4 家 工程 
公司 的 合同 量 就 占 总 量 的 8%。2017 年 新 设立 销 
KK 3 个 ， 在 全 国 各 地 共 设 有 43 个 办 事 处 ， 产 
品 销售 数量 和 销售 合同 比 上 年 都 有 大 幅度 增长 。 
公司 出 台 了 业务 员 销 售 配件 可 享受 提成 的 政策 ， 
极 大 地 提高 了 业务 员 销售 风机 配件 的 积极 性 ， 全 
年 由 业务 员 签订 的 配件 合同 380 份 ， 合 同 额 达 300 
万 元 。 为 了 让 现场 工人 熟悉 风机 使 用 、 维 保 、 简 






































































































































商 。2017 年 6 月 ， 公 司 成 功 中 标 中 核 404 某 军 核 
项 目 ， 为 其 供 货 抗震 DBE 类 风机 14 台 、 核 安全 
RC 级 风机 7 台 。2017 年 公司 研制 的 第 二 代 低 温 升 
蒸汽 压缩 机 填补 了 国内 品牌 应 用 空白 ， 公 司 全 自 
主 开 发 的 电气 控制 系统 获得 多 项 国家 著作 权 认 证 。 

2017 年 ， 山 东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 紧 
切 市 场 脉 搏 ， 调 整 战 略 方向 ， 在 机 遇 中 求 发 展 。 
公司 做 出 继续 加 大 焦化 、 烟 气 治理 并 重点 关注 锅 
炉 改造 的 政策 指引 ， 各 办 事 处 加 大 走访 力度 ， 以 
点 带 面 开 展 工作 ， 创 造 了 历史 最 高 的 合同 额 ， 仅 
通风 机 在 焦化 广 烟 气 治 理 方面 的 合同 额 达 到 4 400 
余万元 。 同 时 把 通风 机 产品 做 成 了 在 焦化 脱硫 行 
业 的 一 个 品牌 ， 从 而 打造 和 提升 了 章 鼓 通风 机 的 
品牌 知名 度 。2017 FEJ, TARRI RAH 
通风 机 、 透 平 机 械 3 个 项 目 组 ， 取 得 了 阶段 性 的 
进展 ， 巩 固 了 罗 欧 产品 在 行业 内 的 地 位 。 小 机 型 
的 ZG、ZW 产品 是 公司 取得 市 场 份额 的 关键 。 公 
司 及 时 调整 战略 ， 抓 住 小 风机 市 场 ， 共 签订 合同 
8 704 万 元 ， 比 上 年 增长 36%。 公 司 在 出 台 《 关 于 
激活 市 场 信息 、 促 进 客户 资源 转化 的 有 关 规 定 》 

























































































































































































单 故 障 排除 等 基本 常识 ， 销 售 公司 与 技术 部 门 沟 
通 ， 制 作 了 二 维 码 ， 并 印 有 公司 售后 服务 电话 ， 
粘贴 在 风机 醒目 的 地 方 ， 方 便 用 户 了 解 和 操作 ， 
用 户 反映 良好 。2017 年 公司 主导 产品 罗 次 鼓风机 
市 场 销 售 量 比较 好 的 有 : 公司 引进 日 本 公司 技术 
的 RR 系列 罗 茨 鼓风机 〈 罗 茨 真空 汞 ) ~ LEPR 
鼓风机 、3H 型 低 噪声 三 叶 罗 茨 鼓 风机 、ZR 系列 
大 型 罗 获 鼓风机， 公司 引进 美国 技术 开发 的 ZG 高 
速 高 效 罗 茨 鼓风机 、ZW 型 三 叶 罗 茨 鼓风机 。 产 品 
主要 销 往 电力 、 化 工 、 水 泥 、 水 处 理 、 钢 铁 冶 炼 
等 行业 。 公 司 为 适应 市 场 ， 提 高 罗 茨 风机 、 小 风 
机 的 市 场 占有 率 ， 特 别 调整 了 部 分 风机 产品 的 销 
售 政 策 ， 两 个 系列 产品 在 水 处 理 行业 取得 了 较 大 
的 成 绩 。2017 年 该 系列 产品 销售 翻 倍 ， 客 户 数 量 
增长 50%。 公司 中 小 型 机 型 产品 产销 量 增长 迅猛 ， 
比 上 年 增长 近 一 倍 。 公 司 积 极 进行 技术 创新 ， 承 
接 了 大 量 适应 市 场 需求 的 高 新 技术 产品 ，2017 年 
完成 新 产品 产值 占 公司 工业 总 产值 的 63.8%， 新 
产品 销售 收入 占 公 司 销售 收入 的 66.6%。 

2017 年 ， 浙 江 金 盾 风 机 股份 有 限 公 司 产 品 销 




























































































































































































的 基础 上 积极 引导 , 充分 利用 好 市 场 信息 和 资源 ， 
各 办 事 处 人 员 积 极 走访 市 场 ， 加 强 将 信息 转化 为 
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取得 了 较 好 的 业绩 。 全 年 市 场 销售 情况 ， 地 铁 
业 销 售 额 15 353 万 元 ， 隧 道行 业 销售 额 4 849 
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行业 概况 























万 元 ， 造 纸 行 业 销售 额 1 003 万 元 ， 工 民 建行 业 销 
售 额 10 389 万 元 ， 核 电 行 业 销售 额 3 320 万 元 ， 
军工 船用 行业 销售 额 1 947 万 元 。 其 中 ， 地 铁 、 隧 
道行 业 销售 额 约 占 公司 总 销售 额 的 55%， 比 上 年 
有 所 提高 。 造 纸 行业 、 军 工 船 用 行业 销售 额 均 比 
上 年 有 大 幅 提 升 。 核 电 行业 销售 额 比 上 年 有 所 提 
高 ， 而 工 民 建行 业 销售 额 有 所 下 降 。 

2017 年 ， 浙 江 明 新 风机 有 限 公 司 在 新 产品 的 
市 场 开 发 方面 主要 采取 了 三 大 策略 : 不 断 扩 大 销 
售 地 域 ， 增 加 规模 ;结合 产品 的 特殊 性 ， 开 拓 新 























































































































计划 。 全 年 共 完 成 风机 产品 产量 60 025 台 ， 同 比 
增长 28%; 实现 销售 收入 15 265 万 元 ， 同 比 增长 
35%; 实现 利税 785 万 元 ， 同 比 增 长 35%。 

HC 型 回转 式 风 机 是 百事 德 机械 ( 江 苏 ) 有 限 
公司 的 主导 产品 之 一 ， 主 要 应 用 于 小 型 污水 处 理 
系统 。 该 产品 从 引进 技术 到 掌握 全 部 核心 技术 ， 
自行 设计 并 国产 化 ， 再 到 系列 化 生产 、 销 售 ， 现 
已 获得 市 场 的 普遍 认可 和 一 致 好 评 。2017 年 ， 公 
司 对 该 产品 申请 了 省 级 高 新 技术 产品 ， 一 次 性 通 
过 并 获得 证 书 。 公 司 HC 回转 式 风 机 的 订单 屡 创 


































































































的 细 分 市 场 ， 采用 不 同 的 分 销 途 径 ， 开拓 新 用 户 。 
同时 ， 公 司 以 “质量 、 品 牌 、 诚 信 、 服 务 ” 的 理 
念 ， 扩 大 了 销路 。 公 司 在 国内 主要 城市 设 有 办 导 
处 ， 拥 有 较 强 的 销售 能 力 ， 为 产品 销售 铺 平 了 道 
路 。 公 司 市 场 部 充分 利用 现 有 的 销售 网 络 ， 开 发 














{lin 





=a 
=a 










































































产品 市 场 , 并 有 选择 地 参加 全 国 相关 行业 展示 会 、 
公司 组 织 的 技术 和 应 用 交流 会 等 ， 提 高 公司 的 知 


新 高 ， 大 大 超越 了 公司 现 有 的 生产 能 力 ， 连 续 月 
货 量 超过 1 500 台 ， 出 现 了 供不应求 的 局 面 。 公 
司 及 时 采取 措施 ， 新 增 一 条 HC 装配 线 ， 提 高 

产能 ， 缓 解 了 客户 需求 。 

2017 年 ， 威 海 克 莱特 菲 尔 风 机 股份 有 限 公司 
在 国内 外 经 济 逐 步 回暖 的 利好 形势 下 ， 实 现 销售 
收入 23 440 万 元 ， 同 比 增长 29.4%。 其 中 ， 轨 道 
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ZE. 2017 年 公司 新 产品 产值 8 475 万 元 ， 实 现 
利润 2 119 万 元 。 

2017 年 ， 山 东海 福 德 机 械 有 限 公 司 实现 销 
售 收 入 7 598 万 元 ， 比 上 年 增长 4.9%; 利润 总 额 














交通 通风 机 产品 增幅 达 40%， 在 传统 的 制冷 、 冷 
却 塔 领域 分 别 实现 14% 和 27% 的 增幅 。 

2017 年 ， 河 北 骞 海 鼓 风机 有 限 公司 产品 销售 
的 重点 领域 是 冶金 行业 ， 占 比 为 33.82%。 另 外 ， 






































478 万 元 ， 比 上 年 略 有 增长 。 公 司 销售 的 主要 产品 
是 HSR 系列 50 ~ 300 型 罗 茨 鼓风机 ， 主 要 销售 
市 场 为 环保 行业 中 的 污水 处 理 ， 占 总 销售 量 的 一 
半 以 上 。 其 他 行业 有 电厂 脱硫 、 水 泥 、 粮 食 加 工 、 
食品 、 矿 山 、 气 力 输送 、 钢 铁 、 水 产 养 殖 、 化 工 等 。 
公司 虽然 拥有 自主 进出 口 权 ， 但 自 营 出 口 业 务 较 
少 。 产 品 出 口 主 要 是 间接 出 口 ， 出 口 收 入 占 总 收 
入 的 10% 以 上 ， 主 要 销 往 亚洲 、 非 洲 、 南 美洲 及 
俄罗斯 等 地 。 公 司 与 多 家 进出 口 公司 进行 了 业务 
联系 ， 成 功 签 订 多 个 合 并 连续 两 年 参加 了 印 
度 尼 西亚 国际 环保 产品 展览 会 ， 开 拓 当 地 市 场 ， 
收 到 了 较 好 的 效果 。 

2017 年 ， 浙 江 惠 创 风机 有 限 公司 坚持 “以 人 
为 本 ”的 经 营 理念 ， 积 极 发 挥 员工 主观 能 动 性 ， 
加 强 对 原 有 客户 的 维护 ， 在 跟 大 客户 继续 合作 的 
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电力 行业 占 比 17.65%， 化 工行 业 占 比 11.76%, W 
山行 业 占 比 8.82%， 环 保 行 业 占 比 7.35%， 水 泥 行 
业 占 比 7.35%, KEITA E EK 5.88%。 全 年 生产 各 
类 风机 136 台 ， 其 中 : 离心 鼓风机 38 台 ， 离 心 通 
风机 42 台 , 轴 流 通风 机 56 台 。 实 现 利润 1 319 万 元 ， 
比 上 年 增长 99.85%。 

2017 年 ， 湖 北 省 风机 三 有 限 公 司 基本 走出 
了 几 年 来 徘徊 不 前 的 困境 ， 各 项 经 济 指标 触 底 反 
弹 。 公 司 各 类 风机 产量 同比 增长 6.5%; 实现 销售 
收入 48 362 万 元 ， 同 比 增长 415.9%; 新 产品 产值 
35 131 万 元 ， 同 比 增 长 126.5%; 利润 总 额 同 比 增 
长 142.1%。 生 效 订 单 完 成 年 度 目 标的 153%， 回 
款 完成 年 度 目标 的 134%， 出 货 完成 年 度 目标 的 
123%， 产 出 完成 年 度 目 标的 134%， 备 件 完成 年 
度 目 标的 127%。 公 司 经 济 状况 、 资 金 流 正 常 ， 资 






































































































































同时 ， 开 发 新 客户 ， 增 加 了 市 场 份额 ， 公 司 主要 
经 济 指标 比 上 年 有 显著 的 增长 ， 超 过 年 度 制定 的 























产 负债 率 持续 下 降 ， 充 分 说 明 公 司 僵 利 能 力 持续 
增强 ， 为 公司 今后 的 发 展 莫 定 了 坚实 的 基础 。 
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2017 年 ， 湖 北 双 剑 鼓 风机 股份 有 限 公 司 经 
济 运行 星 上 升 态 势 ， 各 项 指标 有 不 同 程度 的 增 
K, HP: 实现 销售 收入 26 519 万 元 ， 同 比 增长 
12.9%; 实现 利税 4388 万 元 ， 同比 增 长 13.3%; 
利润 总 额 2315 万 元 ， 同 比 增长 10.1%。 完 成 各 
类 风机 产量 930 台 ， 同 比 增长 12.2%。 产 品 销 
售 市 场 占 比 情 况 : 化 工行 业 占 26.45%， 电 力行 
业 占 13.55%， 石 油 行业 占 11.91%， 环 保 行业 占 
11.8%, BERIT IL E 9.51%。 

近年 来 ， 煤 电 市 场 急 剧 萎缩 。2017 年 ， 中 国 
电 建 集团 透 平 科技 有 限 公 司 ( 原 成 都 电力 机 械 厂 ) 
在 有 限 的 市 场 和 资源 条 件 下 做 出 了 各 种 努力 ， 公 
司 300MW 及 以 上 机 组 的 市 场 占有 率 保持 稳定 。 在 
全 年 300MW 及 以 上 机 组 的 设备 招标 中 ， 公 司 引 风 
机 市 场 占有 率 同比 提高 了 3 个 百分点 ， 送 风机 和 
一 次 风机 市 场 占有 率 同比 提高 了 1 个 百分点 。 通 
过 与 TLT 公司 不 断 沟 通 和 协商 ，2017 年 ，TLT 公 
司 同意 提供 风 洞 技术 ， 有 助 于 公司 进入 国内 风 洞 
市 场 。 天 津 风 洞 CATARC 项 目 土建 工程 已 开 
各 关键 大 型 设备 也 已 完成 采购 订货 ， 当 前 正 按 原 
计划 快速 推进 。2016 年 公司 首次 获得 的 成 都 地 铁 
4 号 线 二 期 东 延 线 风 机 设备 合同 ， 在 2017 年 完成 
了 合同 供 货 并 顺利 通过 调试 ， 成 都 地 铁 4 号 线 二 
期 工程 已 投入 使 用 ， 公 司 取得 了 首 个 投 运 业 绩 。 

四 、 科 研 成 果 及 新 产品 

2017 年 ， 据 风机 分 会 对 153 家 企业 统计 ， 科 
技 研发 经 费 支出 125 227 万 元 ， 比 上 年 增长 7.7%。 
其 中 : 东北 地 区 科研 经 费 支 出 375 87 万 元 ， 比 































































































































































































































































































176 615 台 ， 比 上 年 增长 91.2%; 中 南 、 
完成 新 产品 8340 台 ， 比 上 年 下 降 37.6%。 东 北 地 
区 和 中 南 、 西 南 地 区 新 产品 产量 下 降幅 度 较 大 ， 
华东 地 区 空调 风机 产量 大 幅度 增加 ， 拉 动 了 全 行 
业 新 产品 产量 大 幅 提 高 。2017 年 风机 行业 获 国家 
及 部 、 省 、 市 级 科技 进步 奖 共 26 项 。 

2017 年 ， 沈 阳 鼓 风机 集团 股份 有 限 公 司 组 织 
攻克 了 多 人 缸 机 组 串联 运行 稳定 性 、 多 和 缸 简 形 离 心 
压缩 机 的 拆 装 等 技术 难题 ， 完 成 了 大 型 化 肥 装 置 
用 离心 压缩 机 方案 设计 ， 高 能 量 头 、 高 马赫 数 、 
大 流量 系数 模型 级 开发 等 关键 技术 研究 ， 开 发 新 
产品 108 种 、122 台 ， 典 型 产品 主要 有 : GD 50 万 
ta 乙 二 醇 装 置 压缩 机 。 本 项 目 产品 为 50 F t/a Z 
二 醇 项 目 氧 循环 气压 缩 机 、 酯 化 循环 气压 缩 机 。 
氨 循 环 气压 缩 机 为 国内 最 大 的 乙 二 醇 氧 循环 气压 
缩 机 ， 通 过 采用 全 新 模型 级 ， 效 率 提 高 了 7% 左 
右 。 酯 化 循环 气压 缩 机 采用 铸造 马 氏 体 不 锈 钢 
ZGO6Cr13Ni4Mo 机 壳 ， 以 达到 防腐 的 性 能 。 产 品 
机 壳 净 重 65t， 为 国内 最 大 的 压缩 机 铸造 机 壳 ， À 
过 采用 超大 流量 系数 模型 级 ， 机 型 降低 两 档 ， 大 
大 降低 了 成 本 ， 机 组 效率 提高 约 2%. @15 万 t/a 
丁 烷 深加工 装置 反应 气压 缩 机 组 。15 万 t/a 丁 烷 
深加工 装置 是 安庆 市 泰 发 能 源 科技 有 限 公 司 配套 
的 反应 气压 缩 机 组 。 该 机 组 中 应 用 的 新 型 叶轮 提 
高 了 机 组 的 性 能 ， 低 压 缸 采用 大 三 元 NC 模型 级 ， 
优化 转 定子 结构 ， 提 高 了 机 组 稳定 性 。 高 压 缸 首 
次 使 用 新 型 节能 型 轴承 ， 在 反应 气压 缩 机 技术 上 
有 了 质 的 进步 .@30 万 ta MTO 装置 配套 压缩 机 组 。 


西南 地 区 
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EF FM 12.8%; 华北 、 西 北 地 区 科研 经 费 支出 
21 318 万 元 ， 比 上 年 增长 33.9%; 华东 地 区 科研 
经 费 支 出 37 788 万 元 ， 比 上 年 增长 13.1%; 中 南 、 
西南 地 区 科研 经 费 支 出 28 534 万 元 ， 比 上 年 增长 
19.5%. 

2017 年 ， 风 机 行业 共 完 成 新 产品 344 种 、 
185 646 台 ， 品 种 比 上 年 减少 68 种 ， 产 量 比 上 年 
增加 78 841 A. 其 中 : 东北 地 区 完成 新 产品 553 A, 







































































包含 主 风机 、 再 生气 压缩 机 、 裂 解 气压 缩 机 、 产 品 
气压 缩 机 、 丙 烯 压缩 机 ， 涵 盖 了 该 型 MTO 装置 的 
全 部 核心 机 组 。 项 目 先后 解决 了 小 型 机 组 注水 布置 
问题 ， 重 新 规划 了 最 小 规格 的 干 气 密封 ， 完 成 了 高 
温 机 转子 和 机 过 特殊 设计 ， 提 高 了 压缩 机 组 的 运行 
可 靠 性 。 外 75 万 t/a ERA 120 万 t/a 尿素 大 型 
氮肥 装置 用 二 氧化 碳 压缩 机 组 。 该 项 目 完 成 了 大 
型 化 肥 装 置 用 离心 压缩 机 方案 设计 ， 开 发 了 高 能 

































































比 上 年 下 降 42.8%; 华北 、 西 北 地 区 完成 新 产品 
138 台 ， 比 上 年 增长 8.7%; 华东 地 区 完成 新 产品 
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量 头 、 高 马赫 数 、 大 流量 系数 模型 级 ， 保 证 了 机 
组 高 效 、 稳 定 运行 ,应 用 CFD 分 析 计 算 压 缩 机 流 场 ， 





行业 概况 




















对 进 、 出 





缩 机 三 元 叶轮 及 叶片 在 高 转速 下 运行 状态 的 下 





蜗 室 进行 了 优化 ， 完 成 了 大 型 离心 压 





压 余热 能 量 回收 透 平 机 组 ”项 目 获得 中 
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进行 了 大 型 压缩 机 转子 气 激 稳定 性 研究 。 该 产品 





规模 、 
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性 能 均 达 到 国际 先进 水 平 。2017 年 ， 公 司 
有 两 种 新 产品 通过 了 省 级 以 上 科技 成 果 鉴 定 。“500 
LNG 工厂 国产 化 示范 工程 天 然 气 液化 装置 





























然 气 有 限 公 司 500 万 ms/d LNG 了 


用 离心 压缩 机 组 ”是 为 昆仑 能 源 湖 北 黄 囚 液化 天 


[三 国产 化 示范 工 





程 配套 研发 的 级 联 式 制冷 液化 工艺 压缩 机 组 ， 是 














当前 国 








内 最 大 的 首 台 LNG 装置 用 双 混 合 冷 剂 压缩 























机 组 。 其 研制 成 功 不 仅 提 高 了 我 国 天 然 气 的 液化 
能 力 ， 也 为 更 高 产量 的 LNG 压缩 机 开发 提供 了 技 












































































































































业 科 学 技术 奖 二 等 奖 ， 
发 与 应 用 ”项 目 获得 
布 式 能 源 智能 综合 利用 示范 项 
安 科技 调研 成 果 奖 三 等 奖 ， 
风 洞 用 压缩 机 组 
等 奖 。 


























ok 4 






























































司机 械 工 





目 ” 获 得 第 六 届 
“0.6m 连续 式 跨 声 速 
制 ” 获 得 西安 市 科学 技术 奖 一 


“MVR 蒸汽 压缩 机 组 的 开 
陕西 省 科技 进步 奖 三 等 奖 ,“ 分 











py 

















重庆 通用 工业 (集团 

















) 有 限 责任 公司 在 新 产 
































场 前 瞻 性 ，2017 年 完成 了 多 项 重大 技术 







































































品 开 发 方面 ， 确 保 新 产品 开发 的 技术 创新 性 和 市 
项 目 。 在 
通风 机 方面 ， 继 2015 年 铜陵 上 峰 首 台 高 效 节能 风 
机 项 目 取 得 成 功 以 来 ， 高 效 节 能 风机 深 受 市 场 好 
























































术 平 台 ， 实 现 了 我 国 大 型 LNG 工程 建设 自主 化 ， 评 。2017 年 又 完成 了 高 效 节 能 风机 样机 的 性 能 检 
打破 了 国外 垄断 。“ 垃 圾 渗 滤液 处 理 装 置 用 MVR ” 测 和 鉴定 ， 并 于 2017 年 5 月 在 福州 成 功 召 开 “ 高 
水 蔡 气 压缩 机 ”是 针对 我 国 当前 垃圾 填 埋 场 渗 滤 效 节 能 风机 产品 及 系统 应 用 技术 ”鉴定 会 ， 中 国 
液 处 理 闭 置 的 特点 ， 联 合 MVR 蒜 发 工艺 公司 开发 ”通用 机 械 工业 协会 和 中 国 水 泥 协会 联合 对 该 项 目 
的 系列 化 水 燕 气 压缩 机 ， 可 应 用 于 国内 各 个 等 级 ”进行 了 鉴定 , 得 到 了 与 会 专家 和 用 户 的 高 度 认 可 ， 
垃圾 填 埋 场 的 渗 滤 液 MVR 处 理 装置 。 专家 委员 会 一 致 认为 : 重 通 集团 高 效 节 能 风机 产 

为 满足 流程 工业 大 型 装备 系统 化 、 个 性 化 、 高 。 品 及 系统 应 用 技术 , 填补 了 国内 在 该 领域 的 空白 。 























效 化 、 清 洁 化 需求 ， 陕 西 鼓风机 集团) ABR 














司 在 为 市 场 和 用 户 提供 “硬件 + 


























mt D> 


软件 ”服务 的 


础 上 , 构建 系统 解决 方案 能 力 和 “专业 化 + 一 体 化 ” 





的 差异 化 核心 竞争 力 。 公 司 开 展 了 超 临界 二 氧化 





碳 系统 技术 、 高 效 一 体 机 技术 、 
研发 及 能 量 系统 平衡 技术 研发 ， 








生物 质 热 解 技术 
已 形成 了 “能 源 





互联 龟 ” 和 “商务 + 金融 ”的 系统 解决 方案 。 同 时 ， 








创新 开发 出 全 国产 化 首 台 























CE) 36 万 t/a 硝酸 四 合 
机 组 等 多 套 一 体 化 机 组 ， 不 仅 为 流程 工业 大 型 





装置 优化 改造 、 提 质 增 效 提供 了 智能 化 的 系统 解 

















决 方案 ， 
供 了 “ 绿 动能 ”。 








也 为 我 国 实体 经 济 的 高 质量 绿色 发 展 提 
2017 年 ， 公 司 完 成 了 系列 离 





心 压缩 机 组 、 高 炉 煤气 余热 发 电 








装置 、 高 效 轴 流 


























压缩 机 组 、 空 分 








j 离 心 压缩 机 组 、 煤 气 透 平 能 量 















































回收 机 组 、 超 高 温 汽 轮机 组 专 








] 大 型 化 润滑 油 站 



































Im, H 











省 科技 计划 项 目 9 项 。 











10 种 、112 套 新 产品 ， 经 陕西 省 工 信 厅 鉴定 达 
























































该 项 目 根据 国家 绿色 制造 的 指导 方针 ， 和 凭借 公司 





数 十 年 丰富 的 产品 设计 经 验 而 设计 ， 该 产品 采用 
数据 挖掘、 全 通 流 模拟 计算 等 先进 气动 优化 方法 ， 
可 最 大 限度 地 提升 风机 的 运行 效率 。 根 据 当 前 水 
泥 行业 用 户 反馈 情况 ， 多 个 型 号 的 风机 系统 长 期 






































运行 节 电 率 在 10% ~ 47% 之 间 ， 





节能 降 耗 效果 极 


为 显著 , 达到 同类 产品 国际 先进 水 平 , 突破 了 水 泥 、 
钢铁 等 高 耗 能 行业 风机 节能 改造 的 技术 瓶颈 。 同 



































E, 该 项 目 荣获 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 
公司 完成 了 低 振 低 品 离 心 通风 机 样机 试 




















制 | 


二 等 奖 。 


TIF, 








并 顺利 通过 第 三 方 检 测 。 在 同等 技术 条 件 下 ， 对 
































比 现 有 舰 船 使 
AEs 
降低 至 63dB, 
的 同时 ， 


技术 ， 是 公司 打造 高 效 气动 设计 



































降 噪 降 振 效果 明显 。 






































到 国际 或 国内 先进 水 平 。 公 司 获 批 省 科技 厅 项 目 5 
中 报 西 安 市 科技 计划 项 目 1 
“5 050m’ 








项 ， 申 报 陕西 
高 炉 干 式 煤气 余 





























的 作用 。 公 司 完成 了 船 
研 样机 的 1 000h 可 靠 性 试验 及 100h 无 故 





























的 噪声 80dB 以 上 的 通风 机 ， 公 司 
发 的 低 振 低 噪 离心 通风 机 样机 的 噪声 成 功 
样机 试制 成 功 
该 项 目 组 也 掌握 了 低 振 低 品 设计 的 关键 
技术 的 延伸 ， 对 
于 今后 公司 风机 产品 进军 高 端 领域 有 着 至 关 重 要 
电动 离心 式 冷水 机 组 科 














障 的 连续 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2018 











运转 试验 ， 成 功 达到 了 零 故障 的 良好 效果 ， 并 于 8 








固 ， 增 加 叶轮 刚性 ， 提 高 平衡 块 焊接 要 求 。 在 多 




















H 30 日 顺利 通过 了 海军 相关 单位 及 科研 院 所 组 织 



































级 离心 鼓风机 研发 方面 ， 中 煤 平 朔 项 目 风 机 设计 




















的 科技 成 果 鉴 定 。2017 年 ， 根 据 三 门 和 陆丰 核电 
合同 的 需求 ， 公 司 进行 了 第 三 代 核 电 MS01 定 频 
水 冷 离心 式 冷水 机 组 的 整 机 性 能 优化 工作 。 主 要 
从 气动 设计 及 人 分析、 压缩 机 结构 、 低 流速 厚 壁 高 
效 换 热 及 系统 优化 分 析 计 算 等 方面 对 机 组 进行 全 
面 的 性 能 优化 ， 优 化 后 的 机 组 理论 上 整体 性 和 有 
原来 的 89% 提高 到 100%， 达 到 了 行业 领先 水 
在 单 级 高 速 离心 鼓 风机 方面 ，MVR 压缩 机 组 作为 
公司 新 开发 的 产品 ，2017 年 实现 首 台 ( 套 ) 销售 
的 突破 。 首 台 MVR 〈35.5T) 压缩 机 组 既是 新 产品 
又 是 合同 产品 ， 研 制 时 间 紧 、 技 术 难 度 大 。 公 司 
整合 内 部 资源 联合 开展 专项 攻关 ， 攻 克 了 对 大 型 
MVR 机 组 密封 结构 的 设计 、 大 型 不 锈 钢 异 型 机 这 
焊接 、 大 尺寸 铁合金 叶轮 加 工 、MVR 总 装 及 试车 
试验 等 技术 难点 。 

2017 年 ， 江 苏 金 通 灵 流体 机 械 科 技 股 份 有 限 
公司 投入 研发 费用 约 4500 万 元 ， 占 公司 销售 收 
入 的 3.1%。 全 年 申请 专利 24 件 ， 其 中 发 明 专 利 
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采用 准 三 元 叶片 ， 解 决 了 性 能 和 强度 设计 之 间 的 
了 矛盾， 与 传统 产品 相 比 ， 机 组 运行 平稳 ， 风 量 调 
节 范 围 宽 ， 性 能 曲线 平滑 ， 效 率 高 、 耗 能 少 。 兰 
州 石 化 高 压 比 风 机 采用 七 级 叶轮 结构 ， 在 满足 运 
行 要 求 的 前 提 下 ， 采 用 轻 质 铝 合金 材料 制造 ， 使 
叶轮 重量 和 转动 惯量 降低 ， 并 降低 了 生产 制作 成 
本 。 单 级 高 速 畜 风机 完成 13 个 标准 机 型 的 设计 ， 
完成 2 个 系列 产品 的 生产 和 测试 验证 。 在 轴 流 风 
机 研发 方面 ， 在 现 有 叶片 模型 的 基础 上 ， 增 加 叶 
片 厚度 ， 提 高 了 叶片 的 固有 频率 ， 最 大 限度 地 防 
止 了 转速 调节 过 程 中 出 现 的 频率 重 厂 ， 扩 大 了 可 
运行 范围 。 前 导 叶 片 改 为 矩形 钢 加 固 ， 导 叶片 上 
下 厚度 一 致 ， 提 高 了 装配 效率 。 低 温 升 离心 蒸汽 
压缩 机 是 公司 鼓风机 类 产品 向 高 端 装备 制造 领域 
进军 的 最 新 成 果 。2017 年 2 月 ， 公 司 首 台 “〈 套 ) 
JEV81600 低温 升 离心 莹 汽 压缩 机 用 于 鄂尔多斯 水 
处 理 项 目 ， 性 能 达标 ， 运 行 稳定 。 用 于 和 鲁 西化 工 
项 H 的 JEV23700-100/108. JEV23700-108/116 







































































































































































































































































9 件 。 公 司 完 成 了 省 科技 成 果 转 化 专项 资金 项 目 
“新 型 高 效 离心 压缩 机 研发 及 产业 化 ”、 南 通 市 
重大 科技 成 果 转 化 项 目 “MW 级 新 能 源 发 电 用 新 
型 蒸汽 轮机 研发 及 产业 化 ”的 验收 ， 完 成 了 江苏 
省 知识 产权 战略 推进 、 市 重大 科技 成 果 转 化 项 
“MVR 蒸汽 再 循环 离心 压缩 机 研发 及 产业 化 ”等 
项 目 申报 工作 。 公 司 开 发 了 6-42、6-48、6-32 离 
心 通风 机 等 模型 机 ， 满 足 了 节能 改造 项 目的 需要 ; 
完成 了 低温 升 正 V150000 模型 机 设计 ， 并 进行 了 
性 能 测试 ， 达 到 了 预期 设计 要 求 ， 为 更 好 地 满足 
产品 使 用 要 求 ， 对 主轴 、 空 心 钢管 锻件 技术 协议 
及 技术 要 求 进行 了 完善 ， 针 对 梳 齿 密封 结构 的 风 
机 壳 体 制作 误差 及 运输 过 程 中 的 变形 情况 ， 将 主 
轴 上 的 齿 槽 改 成 轴 套 带 齿 槽 结构 ， 针 对 梳 齿 密 址 
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压缩 机 ， 工 三 试验 台 运 行 稳定 可 靠 ， 各 项 技术 指 
标 均 符合 要 求 ， 该 项 目 是 公司 首 个 多 台 压 缩 机 串 
联 项 目 。 山 东 博 汇 纸 业 JEV150000 蒸汽 压缩 机 用 
于 造纸 黑 液 处 理 系统 ， 是 当前 产品 规格 中 蒸发 量 
最 大 、 叶 轮 直径 最 大 、 难 度 系 数 最 高 的 压缩 机 。 
2017 年 ， 山 东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 新 
产品 开发 取得 多 项 优秀 成 果 。 外 鼓风机 方面 。 完 
成 GL82WD 型 罗 茨 鼓风机、MRRF-300NRHZ 机 过 
夹层 风机 的 样机 试制 工作 ， 完 成 TZR7-700ARH 型 
双 级 串联 罗 茨 鼓风机 、RRC-100MS3 型 双 端 面 干 
气 密封 罗 茨 鼓风机 、3HE-140NJF3 高 压 罗 茨 鼓 风 
机 的 样机 试制 工作 ， 完 成 T3HD-127NJY 及 T3HD- 
130NJY 型 双 级 串联 氧气 罗 获 鼓风机 的 设计 工作 ; 
民 据 订货 合同 ， 完 成 ZSR3-125NJY 型 逆流 冷却 





























































































































+ 
环 在 安装 过 程 中 连接 片 容易 断裂 的 现象 ， 改 进 密 
封 环 结构 , 用 弹簧 将 剖 分 后 的 密封 环 紧 固 ; 对 4-73 
系列 高 转速 大 机 号 风机 ， 采 用 有 限 元 分 析 的 方法 
找 出 叶轮 前 盘 的 薄弱 点 ， 对 前 盘 出 口 位 置 进行 加 
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氧气 鼓风机 、ZSR5-297NJS3 型 罗 茨 鼓风机 的 设 
计 工 作 ;， 完 成 VRE-190WNJZ、VRE-200WNJZ、 
VRE-250WNJS III、VRF-300WNJS I, VM3HD- 
125WNJS I, VM3HE-150WNJs II P, VM3HE- 








行业 概况 





190WNJS II P 等 多 台 水 蒸气 压缩 机 的 样机 试制 工 
YE; 完成 ZGB-200 及 ZGB-250、ZGB-290 型 二 叶 
罗 茨 鼓风机 的 样机 试验 工作 ， 完 成 RRB、RRC、 
RRD, RRE, RRF 型 墙 板 逆流 冷却 真空 泵 的 样 
机 试制 工作 。@ 透 平 机 械 方面 。 先 后 设计 开发 了 
C75-1.3BD、C85-1.8BD、C150-1.65B、C850-1.35 
新 型 焊接 风机 ， 不 断 完善 脂 润滑 新 型 焊接 风机 ， 
满足 客户 需求 ， 根据 市 场 需 求 ， 设 计 开 发 了 C65- 
4.2/3.4NS、C140-1.3BNC、C205-1.4S 新 型 焊接 特 
殊 密封 风机 ， 主 要 完成 了 性 能 计算 、 结 构 设 计 、 
传动 装置 及 密封 部 设计 工作 ; 完成 C25-1.5Z、 
C25-1.65Z、C40-1.2ZC、C60-1.26Z、C120-2.0Z、 
C150-1.9Z、C175-1.7Z、C165-1.95Z、C215- 
1.8Z、C250-1.5Z、C310-1.5Z、C330-1.6Z 等 铸造 
结构 多 级 离心 鼓风机 的 设计 开发 ; 2017 年 自主 设 
计 开 发 了 C600 模型 机 产品 ， 在 此 基础 上 设计 了 
C500-1.5Z 型 风机 ， 该 风机 一 次 试车 成 功 且 性 能 达 
到 设计 要 求 ， 主 要 完成 气动 性 能 计算 、 叶 轮 及 密 
封 设计 、 传 动 装置 设计 等 ， 继 续 推进 C70 模型 机 
产品 延伸 设计 开发 ，2017 年 共 开 发 C45-1.85Z、 
C57-1.6Z、C60-1.7Z、C60-1.8Z、C60-1.85Z、 
C65-1.6Z、C70-1.5Z、C75-1.6Z、C70-1.7Z、C75- 
1.75Z 共 10 个 新 性 能 点 ， 设计 开发 了 B125-2.0、 
B180-1.9, B165-2.15, B200-1.5, B270-2.374, 
B770-2.01, B145-2.18, B460-2.7, BV3-90 MVR 
RIEN me GiB MPLA. ARILLA 
不 断 完 善 ， 机 号 越 来 越 大 。 对 风机 的 转速 进行 了 
改进 ， 并 完成 了 高 转速 下 、 特 殊 材 料 等 其 他 方面 
的 校 核 与 改进 。 除 了 选用 Q390、Q460 等 低 合 金 
高 强度 结构 钢 外 ， 还 选用 了 HG785 材料 ， 并 设计 
选用 了 加 强 锥 环 、 加 强 外 环 等 ， 满 足 了 不 同 用 户 
的 需求 。 根 据 用 户 需 求 ， 风 机 材料 选用 ND 钢 。 
这 种 材料 性 价 比 非常 高 , 且 完 全 可 以 代替 不 锈 钢 。 
设计 开发 了 “磁力 油封 ”风机 ， 磁 力 油封 的 密封 
效果 好 ， 寿 命 长 ， 结 构 简 单 ， 占 用 空间 小 ， 能 在 
恶劣 的 环境 下 使 用 。2017 年 ， 公 司 申 报 的 “CE 
型 脱硫 离心 通风 机 ”和 “MB45N HIRA E 
鼓风机 ”项 目 列 入 山东 省 第 二 批 技 术 创新 项 目 ， 


































































































































































































































































































“ZMBT 型 高 效 轴 承 陶 次 球磨 机 ”和 “大 型 输送 用 
旋转 供 料 器 ”项 目 列 入 山东 省 第 三 批 技术 创新 项 
AH, “MVR 蒸汽 用 高 速 离心 鼓风机 ”和 “ZGTX-T 
型 陶瓷 脱硫 泵 ”项 目 列 入 山东 省 第 四 批 技术 创新 
项 目 。 

浙江 上 风 高 科 专 风 实 业 有 限 公 司 携手 清华 大 
学 ， 研 发 出 完全 拥有 独立 自主 知识 产权 、 国 际 领 
先 的 磁悬浮 轴承 技术 ， 并 据 此 成 功 研 制 出 国内 最 
大 的 磁悬浮 高 速 离心 式 鼓 风机 ， 打 破 了 国外 企 } 
的 化 断 。 该 磁悬浮 鼓风机 采用 高 速 永 磁 同 步 电动 
机 ， 高 效 三 元 流 叶 轮 直接 耦合 驱动 ， 无 接触 、 无 
摩擦 ， 无 需 润滑 ， 彻 底 消除 了 传动 损失 ， 风 机 叶 
轮 则 采用 高 强度 铝 - 钛 合金 ， 经 100% X 射线 检测 
和 115% 超 转速 试验 ， 确 保 高 效 可 靠 运 转 ， 风 机 
能 实现 变频 智能 化 控制 ， 使 得 磁悬浮 风机 的 操作 
更 加 便捷 ;， 整 机 采用 手 装 结构 ， 布 置 紧凑 ， 安 装 
便捷 ， 节 省 了 大 量 人 工 。 

2017 年 ， 浙 江 金 盾 风 机 股份 有 限 公 司 集中 优 
势力 量 ， 不 断 优化 产品 结构 ， 提 高 产品 性 能 ， 使 
产品 更 具 市 场 竞 争 力 。 其 中 ，“ 安 全 壳 内 大 气 监 
测 系统 风机 ”及 “可 开启 风 帽 轴 流 式 屋 顶风 机” 
被 列 入 省 级 新 产品 计划 项 目 ，“ 地 铁 、 隧 道 、 核 
电 风 机 物 联网 监控 及 大 数据 采集 系统 ”“ 高 效 低 
阻 离心 式 屋 顶风 机 ”和 “数字 风机 ”被 认定 为 浙 
江 省 重点 技术 创新 专项 和 重点 高 新 技术 产品 开发 
项 目 。 数 字 风 机 成 套 设备 通过 温度 反馈 ， 对 风机 
转速 实施 PID 调节 , 可 实现 故障 自我 诊断 和 预警 。 
经 浙江 省 技术 市 场 促进 会 鉴定 ， 该 设备 填补 了 匡 
内 空白 ， 达 到 国际 先进 水 平 。 地 铁 隧道 用 风机 共 
体式 圆 形 风 阀 在 阀 片 全 关 、 风 阀 前 后 静 压 差 为 
3 000Pa 时 ， 阀 片 单位 长 度 叶 片 的 最 大 变形 量 不 应 
大 于 0.22%， 在 280C 高 温 下 连续 有 效 运 行 1h。 
经 浙江 省 技术 市 场 促 进 会 鉴定 ， 该 产品 填补 了 国 
内 室 白 ， 技 术 性 能 指标 达到 国内 领先 水 平 。 核 电 
用 可 开启 式 屋 顶风 机 可 实现 风机 风量 实时 监测 、 
运行 数据 可 视 化 及 故障 预警 功能 。 屋 顶风 机 能 承 
受 风 载荷 所 产生 的 破坏 力 的 影响 ,在 室外 风速 〈 离 
地 高 度 10m 处 ) 为 30m/s 时 能 正常 运行 ， 风 速 〈 离 
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地 高 度 10m 处 ) 为 43m/s 时 不 损坏 。 经 


国内 领先 水 平 。 安 全 这 内 大 气 监测 系统 





浙江 省 技 
术 市 场 促进 会 鉴定 ， 该 产品 技术 性 能 指标 达到 了 





风机 在 设 


计 基 准 事故 条 件 下 能 连续 运行 ， 输 送 介质 含 放射 











性 的 空气 ， 











每 天 工作 24h， 连 续 运 行 时 间 不 少 于 


6 


个 月 ， 风 机 设计 使 用 寿命 为 40 年 。 经 浙江 省 技术 
市 场 促进 会 鉴定 ， 该 产品 主要 技术 性 能 指标 达到 

















国际 先进 水 平 。2017 年 ， 




















“ 非 能 动 核电 站 安全 吝 


循环 冷却 机 组 ”被 评 为 浙江 省 装备 制造 业 重 点 领 








人 
E 


RER B) 产品 ， 








“安全 壳 再 循环 冷却 风机 ” 


获 评 省 优秀 工业 新 产品 三 等 奖 。 公 司 为 提高 产品 
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向 上 拱 起 一 定 的 角度 ， 使 得 整个 法 兰 盘 
架 的 强度 得 到 很 大 的 提升 。 由 于 钢管 表 民 
的 圆 弧 面 ， 钢 管 又 是 均匀 分 布 ， 使 得 气流 



































固定 
是 光 


经 过 


架 时 仍 保持 稳定 ， 从 而 使 风机 的 内 损耗 很 小 ， 





著 提升 了 风机 效率 。 该 产品 获得 授权 实用 
利 5 项 ， 分 别 是 一 种 轴 端 固定 结构 、 一 种 























新 型 


轴 流 





风机 的 中 空 叶片 、 一 种 风机 的 轮 载 与 叶柄 的 固定 





结 


构 、 一 种 风机 的 轮 载 、 轴 流风 机 固定 法 兰 
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品 广泛 应 














ft 


] 于 食品 冷冻 、 冶 金 设 备 、 医 药 设备 、 





力 设 备 、 通 风 制 冷 设 备 、 空 冷 器 、 冷 却 塔 、 热 
泵 机 组 冷却 装置 等 。 由 于 产品 在 强度 方面 有 很 大 













































































































































































































































































































































































加 工 制造 水 平 ， 进 行 了 工艺 及 工艺 文件 的 编制 、 提升 ， 因 此 可 以 减 小 风机 运行 振动 ， 保 证 设备 安 
新 型 工艺 技术 的 改进 、 工 装 夹具 及 模具 的 设计 与 ” 全 运行 。@ 鼓 风 式 直 联 空冷 器 风机 。 风 机 设计 成 
制造 。 利 用 丹麦 旋 压 设备 ， 全 面 运用 一 体式 防 喘 。 电动 机 轴 朝 上 的 结构 ， 不 仅 提 高 了 风机 效率 ， 而 
振 环 风 简 结 构 ，DTF-20# 风 简 已 经 成 熟 运用 于 各 且 电 动机 圳 在 空冷 器 外 面 ， 利 于 散热 。 针 对 电动 
地 铁路 线 项 目 上 。 设 计 开发 3 种 高 压铸 造 叶片 和 ”机 轴 封 处 防水 问题 ， 进 行 了 4 项 改进 : 电动 机 到 
6 种 高 压铸 造 轮 载 ， 已 应 用 到 各 民用 、 地 铁 项 目 带 甩 水 盘 ， 在 运行 过 程 中 可 以 直接 把 雨水 甩 向 四 
和 核电 军工 项 目 上 ， 大 大 降低 了 生产 成 本 和 生产 Js 电动 机 法 兰 盘 内 低 于 轴承 端 盖 处 打 放 水 孔 ， 
周期 。 防止 法 兰 盘 内 有 积 水 时 进入 电动 机 内 部 ;支架 与 

浙江 明 新 风机 有 限 公 司 每 年 投入 的 自主 研发 。 电动 机 法 兰 止 口 配合 处 设计 有 防水 圈 ， 防 止 支架 
费用 不 少 于 销售 额 的 5%，2017 年 投入 689 万 元 。 上 的 雨水 汇集 到 电动 机 法 兰 盘 内 部 ， 轮 载 上 有 封 
公司 累计 科技 成 果 转 化 项 目 共 11 项， 其 中 ,， 承 IRE, BIER LAKIN IG A HL 
担 省 级 新 产品 6 项 ， 获 授权 实用 新 型 专利 5 项 。 往 下 渗 。 昌 消 声 一 体式 变压器 用 风机 。 产 品 对 导 
2017 年 新 开发 项 目 :，Q 280 铸 铝 轮 载 冷却 用 轴 流 。 ” 风 简 作 了 改进 , 把 导 风 简 与 消声器 设计 成 一 体式 ， 
风机 。 产 品 采用 下 级 、IP55 防水 电动 机 。 风 简 采 ” 既 减 少 了 噪声 ， 又 提高 了 风机 效率 。 产 品 可 广泛 
一 次 性 旋 压 成 形 ， 根 据 用 户 要 求 进行 热 浸 锌 冷 。 应 用 于 国内 电力 、 电 网 、 冷 却 器 设备 、 大 中 型 变 
镀 锌 处 理 ， 外 形 美 观 ， 防 腐 性 能 好 。 叶 轮 采用 铝 ” 压 器 等 。@ 轴 承 外 置 离 心 式 消防 排 烟 风机 。 该 产 
合金 中 空 机 可 型 叶片 ， 防 腐 性 能 好 。 轮 载 采用 铸 = 品 相 比 于 老 产 品 , 对 其 中 一 轴承 位 置 进行 了 调整 ， 
铝 轮 载 ， 结 构 简单 ， 便 于 安装 和 调试 ， 可 实时 调 在 箱 体 外 部 增加 一 块 轴承 文 板 ， 将 原来 放置 于 内 
整 叶 片 角度 ， 满 足 不 同 运行 工 况 的 要 求 。 风 机 具 ”部 的 轴承 安装 在 箱 体 外 部 轴承 支 板 上 。 一 方面 ， 




















有 防腐 能 力 强 、 效 率 高 、 性 能 稳定 、 运 
安装 调试 方便 、 外 形 美观 等 特点 。 经 上 




















行 可 靠 、 
海宝 丰 、 


浙江 万 享 等 多 家 蒸发 式 冷凝 器 生产 三 家 配套 使 用 ， 
均 给 予 高 度 评 价 。 该 产品 获得 授权 实用 新 型 专利 2 











项 。 产 品 可 广泛 应 
风 制 冷 设备 、 冷 却 塔 等 。@ 法 兰 盘 固 定 
流风 机 。 产 品 设 计 成 法 兰 盘 固 定 结构 ， 
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于 食品 冷冻 、 电 力 设备 、 通 





冷却 用 轴 
支架 中 心 











法 兰 通过 均匀 分 布 
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的 钢管 固定 在 风 简 上 ， 


BEAR A 
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机 轴 的 受 力 力 臂 减 短 ， 防 止 风机 轴 过 度 磨 
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KK 
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一 方面 ， 由 于 轴承 的 外 置 ， 使 得 # 





























场 企业 车 间 、 楼 宇 地 下 室 、 商 场 等 通风 换 
。@@ 轴 流 式 消防 排 烟 风 机 。 该 产品 叶片 、 



































损 ; 


承 维 修 、 加 
注油 脂 非常 方便 。 产 品 可 广泛 应 用 于 民用 建筑 、 


气 排 


FE BX 














焊接 夹具 进行 定位 ， 并 使 用 CO, 自动 焊 机 














进行 





焊接 ， 确 保 叶 片 分 度 、 定 位 的 准确 性 ， 防 止 叶轮 
在 焊接 过 程 中 出 现 变形 。 并 且 增 加 了 叶片 的 厚度 ， 


行业 概况 








使 得 风机 性 能 更 加 稳定 ， 效 率 更 高 ， 提 高 了 风机 
运行 的 安全 性 和 可 靠 性 。 通 过 调整 叶片 与 风 简 的 
间隙 , 缩小 风机 叶片 与 轮 载 的 间隙 , 产品 效率 更 高 。 
产品 广泛 应 用 于 高 级 民用 建筑 、 烘 箱 、 地 下 车库 、 
隧道 等 场合 。 

2017 年 ， 威 海 克 莱 特 菲 尔 风 机 股份 有 限 公司 
开发 了 4 种 新 产品 。 册 与 北京 玻璃 钢 研究 院 联 合 研 























的 扭 叶 罗 茨 风机 具有 气流 脉动 平稳 、 节 能 、 噪 声 
低 、 使 用 寿命 长 等 特点 。 公 司 以 150 型 风机 为 样机 ， 
经 过 多 次 试验 ,在 同等 压力 、 流 量 、 转 速 条 件 下 ， 
噪声 值 比 善 通风 机 降低 6 一 10dB， 能 耗 节省 8%, 
性 能 优势 比较 明显 ， 产 品 差 异化 特点 突出 。 同 时 
设计 生产 了 高 转速 风机 ， 与 普通 风机 相 比 ， 具 有 
转速 快 、 流 量 大 的 特点 ， 在 同样 压力 、 流 量 下 ， 









































发 了 10m 真空 灌注 玻璃 钢 大 叶轮 。 采 用 风电 真空 
灌注 技术 , 叶片 一 体 成 型 , 重量 轻 、 强 度 高 、 耐 腐蚀 ， 
性 能 达到 国际 同等 水 平 ， 全 压 效率 超过 90%。 叶 
片 经 过 严格 的 流 场 优化 、 有 限 元 铺 层 优化 分 析 、 
抗震 分 析 、 超 速 测试 、 样 机 性 能 测试 、 冲 击 测试 、 
疲劳 测试 、 频 率 测试 等 ， 保 证 了 叶轮 的 气动 性 能 






























































可 以 选用 较 小 型 号 的 风机 ， 市 场 竞争 力 较 强 。 
2017 年 ， 长 沙 鼓 风机 厂 有 限 责任 公司 坚持 以 
罗 茨 鼓风机 为 主导 产业 ， 坚 持 特 、 精 、 尖 的 技术 
发 展 方向 ， 适 度 发 展 离心 风机 等 产品 。 公 司 对 大 
型 罗 菊 鼓风机 进行 了 全 面 优化 升级 ， 推 出 了 AR-II 
第 二 代 大 型 系列 罗 茨 鼓风机 , 使 其 综合 技术 性 能 、 





































































































和 可 靠 性 。@ 超 低 噪 客 深 船 船用 风机 的 开发 。 风 
机 噪声 比 常规 船用 风机 低 10dB 左右 ， 并 结合 船体 
结构 进行 了 整体 降 噪 方案 的 设计 ， 满 足 了 2015 版 
钢 制 海 船 入 级 规定 》 中 规定 的 最 高 舒适 度 要 求 。 
图 航 改 燃 LM2500、LM6000 通风 机 。 通 过 充分 消 
化 国外 技术 规范 并 进行 自主 设计 ， 叶 片 采用 后 向 、 
HS ALS ZR, ER EAR ANE. YH 
器 采用 阻 性 降 噪 设计 ， 噪 声 可 降低 20 一 254B。 风 
机 出 气 端 设置 重力 阀 ， 重 力 阀 的 开启 和 关闭 通过 
阀门 叶片 的 重力 自动 控制 。 风 机 起 动 时 ， 阀 门 自 
动 开 启 ; 停车 时 ， 在 重力 柄 的 作用 下 ， 阀 门 在 30s 
内 自动 关闭 ， 防 止 空气 倒流 。@ 电 力 机 车 辅助 变 
流 器 风机 。TJL560-2 风机 是 7200kW 电力 机 车 畏 
助 变 流 器 风机 。 当 前 客户 采用 的 是 国外 进口 风机 ， 
质量 问题 较 多 ， 存 在 高 压 易 烧毁 的 情况 。 公 司 采 
陶瓷 轴承 ， 电 动机 与 各 个 连接 部 件 间 采 用 绝缘 
板 隔离 ， 并 且 把 原 外 转子 电动 机 更 换 为 MAF 系列 
内 转子 电动 机 ， 大 幅 提 高 了 整 机 的 可 靠 性 。 

山东 海 福 德 机 械 有 限 公司 根据 市 场 需求 研发 
的 新 产品 ， 填 补 了 现 有 风机 在 性 能 上 的 空白 ， 如 
不 锈 钢 风机 、 回 转 风 机 等 ， 增 加 产品 品种 与 型 号 ， 
大 力 开 拓 特 殊 气 体 输送 和 医院 、 社 区 、 村 镇 等 小 
型 污水 处 理 领域 。 公 司 根据 水 泥 、 矿 山 、 电 厂 等 
行业 的 客户 定制 需求 ， 加 强风 机 改进 ， 提 升 风机 
性 能 ， 使 风机 流量 更 加 适合 客户 需求 。 公 司 研制 
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可 靠 性 得 到 提升 ;成 功 开发 出 国内 首 套 膜 分 离 制 
氧 专用 大 型 双 级 干 式 罗 茨 真 空 泵 ， 用 于 工业 炉 窒 
的 节能 应 用 ， 并 获 省 首 台 《〈 套 ) 重大 技术 装备 认 
定 ; 大 型 离心 通风 机 、 多 级 离心 鼓风机 也 获得 了 
重大 发 展 。 公 司 在 高 端 、 特殊 罗 茨 技术 与 应 用 领域 ， 
通过 不 断 推陈出新 ， 主 要 研发 的 产品 包括 高 温 罗 
茨 鼓风机 、 高 压 罗 茨 鼓风机 ， 有 共有 专利 的 硫黄 回 
收 专用 风机 、 和 氧气 风机 、 多 级 高 负 压 气 冷 罗 茨 真 
空 机 组 等 ，MVR KARL VOC 气体 治理 风机 
等 也 获得 了 推广 应 用 。 
2017 年 ， 中 国电 建 集团 透 平 科技 有 限 公司 完 
成 了 天 赐 理 文 项 目 第 二 台新 型 动 不 调 风 机 UA1- 
31/16 的 研发 设计 工作 ， 完 成 了 鄂州 项 目 脱 硫 废 
水 零 排放 项 目 第 三 台新 型 动 不 调 风机 UA1-28/13 
的 设计 ;完成 了 罗 源 湾 1 000MW 三 大 风机 (AP2- 
37/22 引 风 机 、AP1-28/18 送 风 机 、AP2-19/13 一 
次 风机 ) 、 兰 州 热电 送 风 机 AP1-19/10 等 共 7 个 
项 目 多 种 风机 的 变频 + 动 叶 可 调 风机 的 研发 设计 ， 
HS AN 风机 的 使 用 经 验 ， 梳 理 建立 了 轴 系 的 计 
算 标 准 ， 同 时 重新 建立 了 动 调 叶片 的 设计 标准 ; 
设计 完成 了 第 一 台 MVR 蒸发 结晶 系统 ， 并 顺利 联 
调 联 试 ， 各 项 技术 指标 达到 设计 要 求 ， 已 投入 商 
业 运 行 。 
2017 年 ， 湖 北 省 风机 广 
了 国内 
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了 限 公司 制造 完成 
台 最 大 型 号 S4500-11 二 氧化 硫 离 心 鼓 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2018 














风机 ， 流 量 达 到 4500m’/min， 配 套 电 动机 功率 
4700kW， 叶 轮 线 速 度 达到 320m/s 以 上 。 在 该 风 














件 问 题 。 四 深入 贯彻 产品 技术 标准 ， 落 实 产品 
量 要 求 , 不 断 加 强 技术 管理 质量 保障 体系 建设 。 
































机 的 设计 、 制 造 、 检 测 过 程 中 ， 公 司 在 充分 运用 
多 年 积累 的 先进 成 果 及 经 验 的 同时 ， 在 单元 技术 
基本 级 、 机 组 结构 、 选 材 及 大 型 高 速 叶 轮 焊 接 工 
艺 等 方面 进行 了 创新 及 优化 ， 保 证 风机 性 能 达到 
最 优 ， 各 项 试验 结果 符合 设计 要 求 。 

五 、 质 量 及 标准 

1. 质量 管理 

截至 2017 年 年 末 ， 风 机 分 会 222 家 企业 会 员 
H, BA 204 家 企业 通过 了 IS09000 质量 管理 体 



















































































系 认证 。 
OO 
贯彻 落实 集团 经 济 工作 会 议 要 求 ， 继 续 保 持 “ 追 











求 零 失 误 ， 一 次 干 好 ， eae 切实 降低 
质量 损失 ， 提 升 顾客 满意 度 ” 的 工作 目标 ， 通 过 
优化 制度 、 流 程 、 方 法 ， 健 全 质量 管理 体系 ， 提 
升 工作 质量 、 产 品质 量 和 企业 经 营 质 量 。 采 取 的 
具体 措施 如 下 : 

OV) H ISO9001 新 版 标准 为 契机 ， 不 断 完 
量 管理 体系 ， 保 持 质 量 体 系 有 效 运 行 。 公 司 













































































all 


建立 完善 了 产品 WO 
善 设 计 过 程 评审 卡 ;， 逐 台 产 品 开展 质量 风险 识 
| 及 应 急 预 案 ， 建立 规范 ， 在 技术 文件 上 明确 提 
产品 外 观 、 涂 装 、 操 作 维护 等 质量 标准 要 求 。 
加 严格 落实 质量 管理 责任 制 ， 继 续 关 键 工 序 优质 
优 奖 ， 促 进 质 量 管理 全 面 改 善 和 提高 。 公 司 重新 
修订 了 质量 责任 考核 办 法 ， 加 大 质量 责任 处 罚 力 
度 ， 并 对 给 企业 造成 重大 经 济 损 失 或 重大 影响 的 
责任 人 和 部 门 负责 人 给 予 行政 处 罚 。 各 职能 部 门 
设立 了 质量 责任 工资 实施 方案 ， 并 进行 质量 绩效 
考核 。@@ 固 化 长 期 以 来 的 过 程控 制 方法 ， 将 行 之 
有 效 的 过 程控 制 措施 、 过 程 检验 措施 坚决 落实 到 
位 。 公 司 继 续 实施 逐 台 编 制 检 验 计 划 ， 明 确 按 产 
品 技术 协议 识别 过 程 检 验 控 制 重点 、 特 殊 要 求 ， 
防止 漏 序 、 漏 检 转 入 装配 ; 坚持 焊 壳 、 底 座 、 转 子 、 
定子 组 部 跨 车 间 转 序 检验 项 目 确认 卡 ， 并 控制 检 
验 状 态 标 识 、 外 观 质量 ;实行 产品 出 广 放行 制 ， 
确保 按照 检验 计划 的 所 有 检验 项 目 得 以 完成 并 达 
到 标准 要 求 后 产品 才能 出 三 ; 严格 执行 不 合格 品 
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通过 美国 石油 学 会 对 APIQ1 质量 体系 的 再 认证 种 
核 、 华 信 技 术 检 验 有 限 公 司 对 IS09001 质量 体系 
2015 版 新 标准 的 换 版 换 证 审核 ， 均 取得 新 证 书 。 
@ 强 化 一 把 手 的 质量 责任 ， 牢 固 树 立 精 品 意识 ， 
促进 各 部 门 自主 开展 全 方位 的 质量 管理 。 公 司 开 
展 了 质量 现场 办 公 ， 向 职能 部 门 和 车 间 宣 贯 “ 质 
量 无 小 事 ”“ 下 序 是 上 序 用 户 ” 的 理念 ， 提 高 
工 质 量 意识 ; 每 月 现场 检查 产品 实物 质量 状态 ， 
保持 产品 实物 质量 ， 检 查 执行 工艺 纪律 和 质量 标 
准 情况 ， 提 升 工 作 质量 ;， H 
纳入 质量 线 绩效 考核 。 加 开展 精细 化 管理 ， 加 强 
质量 信息 和 质量 损失 分 析 ， 不 断 落实 质量 改进 活 
动 。 公 司 进 一 步 完 善 外 部 质量 故障 损失 统计 分 析 
的 流程 ， 细 化 统计 科目 ， 充 分 分 析 设计 、 工 艺 、 

采购 、 制 造 、 检 验 问 题 ; 每 月 统计 异常 质量 信息 、 
现场 质量 问题 、 质 量 故 障 损失 , 查找 重大 损失 问题 、 
影响 企业 信誉 问题 、 重 复 低 级 错误 问题 和 现场 缺 
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审 制度 ， 不 合格 品 未 经 过 验证 不 转 序 ; 严格 控 
| 产品 及 零 部 件 返 修 过 程 ， 业 务 联系 单 必须 随 带 
“返修 工艺 指令 单 ”， 杜 绝 以 业务 联系 单 代 替 工 
艺 指 令 单 。@ 将 过 程控 制 向 供应 商 延 促 ， 强 化 过 
程控 制 ， 落 实质 量 改进 措施 ， 提 高 配套 件 和 外 协 
件 的 质量 。 公 司 针 对 重点 产品 配套 件 、 重 点 工序 
增加 质量 控制 要 求 或 设置 见证 点 ， 实 行 现场 监 造 ; 
开展 了 重点 工序 外 委 加 工 协作 的 技术 交底 和 工艺 
确认 ; 依据 外 反馈 质量 问题 ， 开 展 三 包 质 量 责任 
认定 ， 实 施 供应 商 责任 赔偿 。 加 强化 解决 影响 企 
业 信 誉 的 质量 问题 的 措施 ， 坚 决 避免 问题 重复 发 
生 。 逐 步 将 原 有 的 整体 铸造 隔 板 改 成 分 体 铣 制 后 
把 合 或 焊接 的 形式 ， 建 立 管 路 组 立 目 视 化 规范 ， 
统一 管 路 走向 、 法 兰 方位 、 连 接 螺栓 朝向 等 安装 
要 求 ， 提 高 油管 路 外 观 质量 ;容器 公司 采取 系统 
的 整改 措施 ， 提 高 油 站 外 观 质量 、 涂 装 质量 、 内 
部 清洁 度 ， 解 决 现场 漏 油 问题 ; 增加 密封 气管 路 、 
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at 
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行业 概况 





排 凝 管 路 的 探伤 设计 要 求 ， 解 决 了 主机 密封 气 
路 不 合格 问题 。 
处 理 机 制 ， 开 展 全 员 质 量 改进 活动 。 坚 持 


常 例 


客服 现场 发 生 的 不 合格 及 品质 类 异常 ， 结 合 每 月 














@ 强 化 异常 管理 ， 






































会 制度 ， 总 结 、 分 析 生 产 现场 、 检 验 控制 、 




















异常 质量 信息 、 现 场 质 量 问题 、 质 量 故 障 损 失 ， 


查找 重大 损失 问题 、 


级 错 


组 织 实施 ， 3 





影响 企业 信誉 问题 、 重 复 低 
误 问题 、 现 场 缺 从 件 问 题 ， 立 项 QC 项 目 ， 并 
点 检 ; 分 析 优 秀 改善 提案 推广 价 




















值 , 基于 改善 提案 提出 质量 改进 计划 , 并 组 织 实施 。 
通过 一 系列 质量 措施 的 贯彻 落实 ， 取 得 了 显著 效 


四 
7N’ 


























产品 主 件 主要 项 抽查 合格 率 等 指标 高 于 计划 











要 求 ， 产 品 实物 质量 持续 保持 在 一 个 稳定 、 较 好 
的 水 平 。2017 年 产品 一 次 试车 合格 率 比 上 年 有 所 
提升 ， 产品 整 机 质量 处 于 较 好 水 平 。 








重庆 通用 工业 《集团 ) 有 限 责 任 公司 扎实 开 



























































展 质量 管理 工作 : 一 是 公司 质量 、 环 境 、 职 业 健 

康 安全 、 国 军 标 等 体系 运行 正常 有 效 。 二 是 加 强 EH 

过 程 质量 管控 ， 质 量 损失 大 幅 下 降 ， 进 一 步 提 升 ”第 一 ， 质 

了 公司 产品 质量 和 服务 质量 。 三 是 持续 开展 QC 小 “做 

组 活动 并 发 布 成 果 ; 启动 市 长 质量 管理 奖 创 奖 工 FR AH h 

作 。“ 卓 越 运 营 项 目 ” 推 进取 得 阶段 性 成 果 。 及 时 
2017 年 ， 四 平 鼓 风机 股份 有 限 公司 围绕 技术 “到 各 

和 质量 改进 ， 不 断 强化 技术 质量 管理 。 一 是 加 强 


了 风机 结构 改进 工作 。 通 过 采用 外 购 产 品 ， 对 标 





















































管 。” 度 外 部 审核 和 内 部 审核 ， 对 发 现 的 一 般 不 合格 和 
完善 异常 问题 ”相关 问题 进行 了 整改 ， 确 保质 量 管理 体系 的 符合 
月 份 异 性、 适宜 性 和 有 效 性 。 

















山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 2016 年 
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月 通过 了 山东 世 通 质量 认证 有 限 公 司 ISO 




















9001 
真空 
有 效 
2017 
先进 
满足 























: 2008 认证 ， 认 证 范围 有 罗 次 鼓风机 、 罗 区 
R VDL, 渣 浆 泵 的 设计 、 制造 和 服务 。 
期 为 2015 年 11 月 16 日 至 2018 年 11 月 15 日 ， 
年 9 月 完成 了 质量 认证 复审 。 公司 拥 有 各 类 
的 生产 设备 和 检测 设备 近 900 ARG CE) ， 

了 现 有 风机 生产 加 工 精度 、 检 测 要 求 ， 使 公 
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量 攻 











品 精度 、 可 靠 性 及 质量 安全 保持 了 相对 稳定 。 


























通过 对 先进 加 工 设备 的 定时 保养 、 检 修 ， 进 行 质 














Ry 质量 培训 等 方式 , 保持 了 风机 精度 、 效率 、 








DES 





性 的 稳定 。 公 司 长 期 坚持 全 面 质量 管理 工作 ， 

















J pets 
等 管 
= 


理工 作 细 化 到 每 一 个 步骤 和 环节 ， 及 时 发 现 




















和 解决 管理 中 存在 的 漏洞 和 问题 ， 不 断 完善 质量 


























人 体系， 塑造 质量 品牌 。 公 司 始终 坚持 “质量 














































































































准 件 轴承 箱 进行 了 改进 , 并 成 功用 于 黎 冷 机 风机 。 
根据 出 口 产品 质量 要 求 ， 结 合 企业 实际 ， 将 所 有 





长 腰 形 孔 改 为 大 圆 孔 ， 不 但 提高 了 产品 质量 ， 
解决 了 轴 


























还 
向 和 径 向 调整 的 问题 ， 针 对 售后 服务 反 



































馈 的 问题 ， 对 引进 轴承 箱 及 通 水 轴承 箱 重新 进行 


了 修改 设计 ， 基 本 上 解决 了 轴承 箱 漏 油 问 题 。 二 
是 加 强 了 三 维 软件 的 推广 应 用 和 标准 


成 了 
出 图 

















有 效 地 降低 成 本 , 减少 了 工时 。 三 是 加 强 质 量 改进 ， 
严格 质量 检验 与 控制 ， 提 高 产品 质量 。 
重点 产品 ， 组 织 成 立 了 











化 工作 ， 完 
所 有 系列 风机 三 维 设计 参数 化 、 图 样 转化 和 
， 完 成 了 方 型 调节 门 重新 标准 化 设计 ， 可 以 






































针对 出 口 
确保 了 产 





质量 攻关 小 组 ， 





县 . 





品质 








四 是 加 强 质 量 管理 体系 建设 。 完 成 了 年 











Œ o 














量 兴 企 ”的 意识 ， 在 各 项 工作 中 ， 按 照 
， 就 做 到 最 好 ”的 工作 理念 ， 并 在 公司 内 开 
“精品 工程 ”。 严 抓 进货 、 过 程 及 最 终 检 验 ， 
处 理 各 类 质量 问题 ， 并 将 质量 信息 及 时 反馈 
相关 部 门 或 供 方 。 在 过 程 检验 方面 ， 确 保 零 

































































部 件 100% 受 检 ， 将 风机 安装 、 试 验 和 发 货 作为 


检验 


工作 的 重点 ， 风 机 受 检 率 100%。 定 期 召开 质 











量 分 析 会 ， 传 递 质量 信息 ， 对 发 现 的 问题 制定 整 


改 措 


公司 


开展 ， 继 续 推 行 以 “整理 、 整 顿 、 清 


素养 
学 习 


活动 














施 ， 做 到 举一反三 ， 防 止 再 次 发 生 同 类 问题 。 
“学 莱 钢 、 创 建 学习 型 组 织 ” 活 动 继续 深入 
扫 、 清 洁 、 
”为 主题 的 “5S 管理 ”活动 ， 并 开展 “建立 
型 组 织 ”， 实 行 “ 优 质 优 价 ” 即 “优质 岗 ?” 
。 每 年 通过 80 余 项 QC 小 组 活动 、 运 用 多 种 


































































































质量 








改进 工具 和 先进 的 管理 方法 ， 对 生产 过 程 中 




















出 现 











的 质量 事故 及 时 进行 调查 , 加 强 沟通 与 协调 ， 











稳定 





提高 了 产品 质量 。 为 健全 和 规范 公司 的 管理 ， 











提供 优质 环保 产品 ， 提 升 产 品 在 国内 外 市 场 的 竞 


PJ, 
认证 。 





公司 通过 了 1S014001 : 2004 环境 管理 体系 
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浙江 金盾 风机 股份 有 

















限 公 司 顺 利通 过 了 GB/T 


19001、GJB9001B、QC31-439311 认 证 ，CCSR9001 


船 级 社 认证 和 “浙江 制造 ”产品 认证 等 一 系列 质量 

















体系 的 外 部 审查 以 及 各 核电 工程 公司 的 质保 监 查 和 


监督 检查 等 。 结 合 程序 文件 的 完善 ， 公 司 内 部 的 监 
查 、 内 审 、 监 督 检查 等 质量 体系 管理 手段 ， 为 进 
打下 了 一 定 的 基础 。 
月 ， 公 司 开展 了 安全 月 、 质 量 月 活动 。 


步 强 化 公司 
2017 年 5 



































体系 管理 、 流 程 管 







































































公司 形成 了 重视 安全 生产 、 重 视 质 量 进步 、 案 尚 质 


量 创新 、 关 注 质 量 安全 、1 














进 





步 加 强 了 安全 管理 、 












































旧 导 资源 节约 的 良好 和 氛 


围 ， 





质量 管理 控制 工作 ， 确 保 




















了 公司 的 质量 管理 体系 有 


强 产品 检验 。 





























山东 海 福 德 机 械 有 限 公司 增强 质量 意 


























严格 操作 规程 ， 严 肃 工 艺 纪律 ， 进 一 步 明 


零 人 








技术 标准 ; 在 了 





[ 序 流转 过 程 中 采 
防止 产品 摔 伤 、 划 伤 , 保证 产品 质量 ; 
量 在 我 手中 , 客户 在 我 心中 ”的 服务 到 








识 ， 


整合 所 有 工艺 文件 ,加 强 工艺 管 























确 关键 
了 防护 措施 ， 
强化 员工 “ 质 











Ras, 树立 “ 打 


造 精品 ”的 质量 观念 。 通 过 自 检 、 互 检 及 质 检 部 
门 的 专业 检查 等 手段 保证 产品 质量 ， 保 证 产品 合 
格 率 为 100%， 为 客户 提供 放心 产品 。 





HA |E] 

















全 过 程 、 
和 效益 ， 增 强 了 公司 核心 竞争 力 。 各 和 车间、 部 门 
也 将 “ 提 质 增 效 ”纳入 本 车 间 、 本 部 门 日 常生 产 中 、 


Ae EH 

















电 建 集团 透 平 科技 有 限 公 司 通过 全 员 、 


全 方位 管理 与 控制 ， 提 高 管理 运 





























仓储 等 车 间 部 门 的 交流 、 沟 通 机 制 , 及 时 完善 图 样 、 








工艺 、 流 程 ， 形 成 对 产品 质量 问题 的 封闭 。 通 过 








这 一 逆向 工程 ， 及 时 找到 了 多 起 困扰 用 户 现场 的 


质 





量 问题 根源 。 
均 下 降 20%, 
































2. 标准 化 管理 

















通过 以 上 措施 ， 公 司 外 部 损失 年 


2017 年 ， 全 国 风机 标准 化 技术 委员 会 主要 开 





展 了 标准 报批 标准 立项 、 国 际 标准 化 方面 的 工作 。 





C1) ERT CHASE UAL) (RF RE 
风机 》《 变 压 器 专用 











低 吕 声 冷却 通风 机 》《 罗 次 
































鼓风机 用 隔 声 日 》《 


机 消声器 技术 条 件 》 
用 整体 齿轮 增 速 组 装 型 离心 式 空气 压缩 机 》7 项 行 
业 标准 的 报批 工作 。 
(2) 标准 立项 工作 。 参 加 工业 和 信息 化 部 召 
， 对 行业 标准 《工业 吊扇 技 




















通风 机 叶轮 超速 试验 》《 风 
和 《石油 、 化 学 和 气体 工业 
































开 的 标准 立项 评审 会 


委员 会 参加 了 


pas 

















F》 进行 了 答辩 。 该 标准 已 通过 立项 。 























C3) 国际 标准 化 工作 。 全 国 风 机 标准 化 技术 


























等 级 》《 空 气 幕 》 和 
加 强 了 与 国际 标准 化 组 织 的 交流 与 合作 ， 加 快 了 









































AR Ha Th 
门 标准 化 作业 。 同 时 形成 质 控 、 技术 、 生 产 、 装 配 、 



































全 过 程 ， 收 到 一 定 的 实效 。 公 司 建 立 了 
根据 外 部 质量 信息 反馈 加 强 内 部 质量 控制 的 和 
反映 存在 的 问题 ， 有 针对 怕 


JE. 
地 完善 各 部 


风机 行业 与 国际 接轨 的 步伐 ， 提 高 了 我 国 风机 行 
业 实 质 参 与 国际 标准 的 能 力 。 此 外 ， 完 成 国际 标 
准 投 票 4 次 ， 完 成 《工业 通风 机 标准 实验 室 条 件 





























第 31 次 国际 标准 化 ISO/TC117 会 议 。 


会 上 分 别 讨论 了 《通风 机 性 能 试验 》《 能 源 效率 





《射流 风机 》4 项 国际 标准 ， 









































下 通风 机 声 功 率 级 的 测定 第 1 部 分 : 通用 要 求 》 























标准 及 相关 文件 的 翻译 工作 。 截 至 2017 EER, 





























风机 行业 现行 国家 标准 和 行业 标准 共 57 项 。 风 机 




















行业 现行 国 


表 7 风机 行业 现行 国家 标准 和 行业 标准 





























家 标准 和 行业 标准 见 表 7。 

















































































































序号 标准 编号 标准 名 称 

1 JB/T 2977 一 2005 工业 通风 机 、 透 平 鼓风机 和 压缩 机 名 词 术语 

2 JB/T 4113 一 2017 石油 、 化 学 和 和 气体 工业 用 整体 齿轮 增 速 组 装 型 离心 式 空气 压缩 机 
3 JB/T 4296—2011 矿井 轴 流 通风 机 

4 JB/T 4355—2004 矿井 离心 通风 机 技术 条 件 

5 JB/T 4357 一 2008 工业 锅炉 用 离心 引 风 机 

6 JB/T 4358—2008 站 锅炉 离心 通风 机 

7 JB/T 4359—2014 一 般 用 途 轴 流 式 压 缩 机 
































行业 概况 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 

序号 标准 编号 标准 名 称 

8 JB/T 4362—2011 电站 轴 流 式 通风 机 

9 JB/T 4364—2014 风机 配套 消声器 性 能 试验 方法 

10 | JB/T 6444—2004 风机 包装 通用 技术 条 件 

11 JB/T 6445—2017 通风 机 叶轮 超速 试验 

12 | JB/T 6886—2010 通风 机 涂 装 技术 条 件 

13 | JB/T 6887—2004 风机 用 铸铁 件 技术 条 件 

14 | JB/T 6888—2004 风机 用 铸 钢 件 技术 条 件 

15 | JB/T 6891—2017 风机 用 消声器 技术 条 件 

16 | JB/T 7258—2006 和 股 用 途 离心 鼓风机 

17 | JB/T 7259—2006 烧结 三 用 离心 鼓风机 

18 | JB/T 8689—2014 通风 机 振动 检测 及 其 限定 值 

19 | JB/T 8690—2014 通风 机 噪声 限 值 

20 | JB/T 8822—2013 高 温 离 心 通风 机 技术 条 件 

21 JB/T 8940—2014 通风 机 产品 型 号 编制 方法 

22 | JB/T 8941.1—2104 般 用 途 罗 茨 鼓 风机 第 1 部 分 : 技术 条 件 

23 | JB/T 8941.2—2014 BAIS EL 第 2 部 分 : 性 能 试验 

24 | JB/T 9099—2014 冷却 塔 轴 流 通风 机 

25 | JB/T 9100—2014 矿井 局 部 通风 机 技术 条 件 

26 | JB/T 9101—2014 通风 机 转子 平衡 

27 | JB/T 10213—2014 通风 机 焊接 质量 检验 技术 条 件 

28 | JB/T 10214—2014 通风 机 BEE BLAR REE 

29 | JB/T 10281—2014 消防 排 烟 通风 机 

30 | JB/T 10489—2004 隧道 用 射流 风机 技术 条 件 

31 JB/T 10533—2005 地 铁 轴 流通 风机 技术 条 件 

32 | JB/T 10562—2006 一 般 用 途 轴 流 通风 机 技术 条 件 

33 | JB/T 10563—2006 一 般 用 途 离 心 通风 机 技术 条 件 

34 | JB/T 10820—2008 斜 流通 风机 技术 条 件 

35 | JB/T 10832—2008 工业 通风 机 法 兰 

36 | JB/T 10981—2010 玻璃 纤维 增强 塑料 轴 流 通风 机 

37 | JB/T 11417—2013 烟叶 烘 烤 风机 技术 条 件 

38 | JB/T 11418 一 2013 诱导 通风 机 技术 条 件 

39 | JB/T 11419 一 2013 蒸发 式 冷 凝 器 冷却 风机 技术 条 件 

40 | JB/T 11956—2014 防爆 屋顶 通风 机 

41 GB/T 1236 一 2017 工业 通风 机 用 标准 化 风 道 进行 性 能 试验 

42 GB/T 2888—2008 风机 和 罗 茨 风机 噪声 测量 方法 

43 GB/T 3235 一 2008 通风 机 基本 型 式 、 尺 寸 参数 及 性 能 曲线 

44 | GB/T 10178—2006 工业 通风 机 现场 性 能 试验 

45 GB/T 17774—1999 工业 通风 机 尺寸 
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( 续 ) 

序号 标准 编号 标准 名 称 

46 | GB/T 19074—2003 工业 通风 机 通风 机 的 机 械 安全 装置 护 站 

47 | GB/T 19075—2003 工业 通风 机 词汇 及 种 类 定义 

48 | GB/T 19761—2009 通风 机 能 效 限定 值 及 能 效 等 级 

49 | GB/T 19843—2005 工业 通风 机 射流 风机 的 性 能 试验 

50 | GB/T 21151—2007 煤矿 用 轴 流 主 通风 机 技术 条 件 

51 | GB/T 25630—2010 透 平 压缩 机 性 能 试验 规程 

52 | GB/T 26137 一 2010 高 炉 煤 气 能 量 回收 透 平 膨胀 机 热力 性 能 试验 

53 | GB/T 26410—2011 防爆 通风 机 

54 | GB/T 28381—2012 离心 鼓风机 能 效 限定 值 和 节能 评价 值 




















55 GB/T 28246—2012 



































高 炉 煤 气 能 量 回收 透 平 膨胀 机 























56 GB/T 29542—2013 业 尾 气 能 量 回收 透 平 膨胀 机 
57 GB/T34877.3—2017 工业 风机 标准 实验 室 条 件 下 风机 声 功率 级 的 测定 第 3 部 分 


六 、 基 本 建设 及 技术 改造 

2017 年 ， 风 机 行业 153 家 企业 共 完 成 固定 资 
产 投资 130 173 万 元 ， 同 比 下 降 18.9%。 其 中 : 购 
置 设备 投资 47 103 万 元 ， 同 比 下 降 61.7%. 

2017 年 ， 沈 阳 鼓 风机 集团 股份 有 限 公司 营 
口 透 平装 备 有 限 公 司 建设 项 目 包含 大 型 透 平 压缩 
机 组 研发 (实验 ) 中 心 建设 项 目 、 国 家 能 源 大 型 
透 平 压缩 机 组 研发 (实验 ) 中 心 完 善 及 为 煤化 
工 配 套 大 型 压缩 机 组 研制 项 目 ， 完 成 了 试验 厂 
房 、 加 工装 配 厂 房 、66kV 中 央 变 电 所 、 食 堂 等 
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资 1 909 万 元 。 

上 海 电气 鼓风机 三 有 限 公 司 自 加 入 上 海 电 气 
集团 以 后 ， 得 到 了 集团 的 全 力 支持 ， 企 业 正 向 科 
技 型 和 工程 型 方向 发 展 ， 寻 求 工业 透 平 产业 链 系 
统 解决 方案 。2017 年 ， 公 司 中 标 CTW 风 洞 压缩 
机 系统 项 目 ， 该 项 目的 压缩 机 系统 是 其 中 核心 部 
分 。 为 保证 压缩 机 系统 2017 年 开始 进行 压缩 机 台 
位 改造 ， 确 保 压 缩 机 试车 电容 量 达 150MW， 公 司 
建设 了 启东 生产 基地 。 

2017 年 ， 重 庆 通 用 工业 《集团 ) 有 限 责任 公 































































































24 项 单 体 工程 建设 并 投入 使 用 ， 完 成 建筑 面积 
128 473m ; 采购 各 类 设备 123 6 (E), EWR 
备 均 已 投入 使 用 。 预 期 达到 目标 : 建成 年 产 165 
A CE) 16 124t 压缩 机 、 工 业 汽 轮机 和 燃气 轮机 
的 生产 基地 。 

2017 年 ， 陕 西 哉 风机 〈 人 集团) 有 限 公 司 利用 
国家 投资 和 自 筹资 金 8 300 多 万 元 ， 实 施 多 项 技术 
改造 工作 ， 其 中 包括 : 陕 鼓 分 布 式 能 源 智能 综合 
利用 示范 项 目 、10kV 4 000kV。A 两 用 变频 器 和 高 
压 综合 电力 控制 系统 软件 升级 、 水 蒸气 压缩 机 选 
型 计算 软件 升级 、 集 团 技术 资源 共享 平台 建设 、 
陕 鼓 资源 计划 信息 系统 改造 、 新 购 关节 臂 测 量 机 、 
新 购 微机 控制 磁粉 探伤 机 等 。 截 至 2017 FER, 
完成 固定 资产 投资 2 393 万 元 ， 其 中 设备 购置 投 























































































































T2 














a i 2s ETERA, PRL. Be 
风机 智能 测试 实验 平台 及 理化 计量 检测 中 心 已 建 
设 完成 并 顺利 投入 使 用 ;通风 机 模型 机 性 能 实验 
室 和 鼓风机 实验 室 的 CNAS 认证 在 进行 中 ;离心 
式 压 缩 机 模型 级 试验 台 建 设 在 进行 中 。 同 时 ， 三 
大 实验 室 和 透 平 检测 中 心 被 授 牌 “高 效 离心 压缩 
机 智能 化 技术 重庆 市 工业 和 信息 化 重点 实验 室 ”， 
技术 平台 建设 获得 权威 认可 。 

四 平 鼓风机 股份 有 限 公司 全 面 完成 燃 煤 锅 炉 
改造 工作 。2017 年 ， 公 司 对 2 台 10t/h 燃 煤 锅炉 
进行 了 改造 。 在 经 过 大 量 调研 、 论 证 和 实地 考察 
之 后， 最 终 确 定 利 用 原 有 两 台 旧 锅炉 进行 生物 质 
燃料 改造 的 方案 。 在 锅炉 改造 过 程 中 ， 先 后 完成 
TIAA). IB S| LASER, RE IH Hh 




















































































































































































































行业 概况 

















平整 、 基 础 制作 和 防护 棚 安 装 ， 进 行 了 锅炉 主体 、 
送料 排 渣 系统、 除尘 系统 、 电 控 系 统 、 排 烟 系统 
等 各 项 改造 和 更 新 ， 合 计 投 入 费用 110.5 万 元 。 

2017 年 ， 山 东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 为 
贯彻 落实 国家 环保 政策 ， 适 应 公司 发 展 要 求 ， 投 
资 52 万 余 元 改造 喷漆 房 等 设施 ， 提 高 了 产品 的 涂 
装 质量 ， 减 少 了 因 涂 装 而 造成 的 环境 污染 。 

浙江 明 新 风机 有 限 公 司 “ 年 产 10 万 台 工 业 配 
套 风 机 ” 技 改 项 目 建设 期 为 2017 年 4 月 至 2018 
年 12 月 ， 项 目 总 投入 9 000 万 元 ， 建 成 后 形成 年 
产 10 万 台 工 业 配 套 风 机 的 生产 能 力 。2017 年 已 完 
成 厂房 购置 ， 己 签订 基建 合同 并 在 执行 基建 及 厂 
房 装修 工作 。 项 目 达 产后 ， 每 年 可 新 增 销售 收入 
20 000 万 元 ， 创 利税 4 300 万 元 。 

2017 年 ， 湖 北 省 风机 三 有 限 公 司 投资 3 000 
多 万 元 ， 建 设 一 条 机 器 人 地 铁 风 机 焊接 生产 线 ， 
进口 了 第 二 台 五 轴 立 式 加 工 中 心 ， 大 大 提升 了 交 




















































































































诊断 和 集团 管控 模式 的 总 体 设 计 和 企业 组 织 架 构 
的 设计 。 

山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 在 产品 结构 
调整 和 企业 转型 升级 过 程 中 广泛 寻求 合资 合作 ， 
增强 公司 发 展 新 活力 。2017 年 6 月 19 日 ， 公 司 与 
中 钢 集 团 洛阳 耐火 材料 研究 院 有 限 公司 举行 战略 
合作 伙伴 签约 仪式 ， 达 成 合作 生产 耐 磨 陶 次 部 件 
的 协议 ， 实现 了 双方 优势 互补 ， 真正 实现 了 生产 、 
研发 共同 发 展 。 根 据 市 场 调研 ， 公 司 为 减少 流通 
环节 、 缩 短 交 货 期 、 提 高 合同 履行 效率 ， 与 金川 
集团 信息 与 自动 化 工程 有 限 公 司 合作 开发 酒 浆 泵 
生产 基地 ， 就 地 生产 市 场 急需 产品 ， 满 足 了 客户 
需求 ， 提 高 了 公司 的 知名 度 。 公 司 紧 跟 国家 步伐 ， 
发 挥 企业 优势 , 一 方面 根据 国内 、 国 际 市 场 的 需求 ， 
不 断 开发 罗 获 鼓风机 新 产品 ， 特 别 是 节能 、 降 耗 
的 新 产品 ， 另 一 方面 ， 积 极 稳妥 地 改进 老 产 品 ， 
改进 和 优化 加 工 工艺 ， 降 低 成 本 ， 同 时 着 力 提 高 































































































































































































货 能 力 和 加 工 能 力 。 同 时 提高 了 生产 效率 和 产品 
质量 ， 降 低 了 生产 成 本 ， 进 一 步 提 升 了 公司 的 硬 
实力 。 

七 、 企 业经 营 管理 及 改革 

2017 年 ， 沈 阳 鼓 风机 集团 股份 有 限 公 司 
了 “十 三 五 ”规划 和 实施 路 径 ， 制 定 了 高 端 

































































过 多 次 战略 规划 研讨 论证 ， 总 体 发 展 目标 更 加 坚 
定 ， 实 施 路 径 更 加 清晰 。 公 司 积极 推进 国企 改革 ， 
出 台 了 一 系列 重大 改革 方案 ， 在 重要 领域 和 关键 
环节 落实 改革 举措 工作 取得 阶段 性 进展 。《 沈 鼓 
集团 综合 创新 改革 工作 方案 》 明 确 了 公司 综合 创 
新 改革 工作 的 总 思路 、 总 体 框 架 和 实施 路 径 ， 为 
公司 改革 创新 发 展 提供 了 指引 和 主要 依据 。 公 司 
完善 了 法 人 治理 体系 和 机 制 ， 将 党 建 工 作 总 体 要 
求 纳入 公司 章程 ， 依 法 修订 相关 会 议 议事 规则 和 
“三 重 一 大 ” (重大 问题 决策 、 重 要 人 事 任 免 、 
重大 项 目 安排 和 大 额度 资金 使 用 ) 规定 ， 明 确 界 
定 “ 三 重 一 大 ”标准 、 审 批 流程 。 全 面 开展 三 项 
制度 改革 ， 聘 请 专业 咨询 公司 积极 推进 入 事 制度 
改革 、 用 工 制度 改革 和 分 配制 度 改 革 ， 完 成 管理 



























































































































































产品 质量 ， 确 保罗 次 风机 在 国内 的 领先 地 位 ，3 
不 断 扩 大 在 国际 市 场 的 份额 。 公 司 主 营 产 品 罗 次 
















































































鼓风机 是 用 于 水 处 理工 艺 中 生化 反应 和 反 冲 洗 过 
程 的 基本 设备 。 公 司 加 大 新 产品 的 研发 特别 是 高 



































速 、 高 效 罗 茨 鼓 风机 的 研发 及 市 场 推 广 ， 重 点 开 
发 了 节能 效果 显著 、 噪 声 低 的 单 级 高 速 离心 风机 、 
多 级 离心 鼓风机 等 ， 来 满足 污水 处 理 行业 不 同 客 
户 的 需求 。 公 司 专门 开发 了 高 压 空冷 罗 茨 风机 及 
通风 机 等 新 产品 ， 来 满足 脱硫 行业 不 同 用 户 的 需 
求 。 随 着 越 来 越 多 的 公司 特别 是 有 色 冶 金 、 煤 化 
工 等 行业 开始 投资 建设 制 氧 项 目 ， 公 司 有 针对 性 
地 开发 大 型 罗 茨 鼓风机 和 真空 泵 新 产品 ， 改 进 现 
有 产品 ， 完 成 了 ZSR3-125NJY 型 逆流 冷却 氧气 鼓 
风机 的 试制 工作 。 

浙江 金盾 风机 股份 有 限 公 司 专 业 生 产 离 心 风 
机 、 轴 流风 机 、 地 铁 隧 道 轴 流 风机 、 射 流风 机 和 
船用 风机 、 风 阀 等 产品 。2017 年 10 月 ， 公 司 完成 
了 对 浙江 红 相 科技 股份 有 限 公 司 和 江阴 市 中 强 科 
技 有 限 公司 的 并 购 重组 。 收 购 的 两 家 公司 分 别 主 
营 红外 、 紫 外 成 像 产品 和 隐身 技术 类 产品 ， 在 技 
术 上 形成 了 互补 , 将 推动 公司 产品 的 多 元 化 发 展 ， 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2018 





优化 产业 布局 。 


2017 年 6 月 ， 
备 厂 重组 整合 ， 


























ABIL I 





























械 厂 的 全 资 子 公司 。 
三 更 名 为 中 国电 建 集 


2017 年 12 H, 









































后 的 中 国电 建 集 








团 透 平 科技 有 限 公 司 ， 


























风机 市 场 持续 萎缩 的 不 利 局 
驱动 、 同 核 扩张 、 产 业 延 


局 面 


， 紧 紧 围绕 
申 、 投 融资 战略 、 国 




















brawd 


“e fil E] 
ay) 


成 都 电力 机 械 三 与 都 江 电力 设 
电力 设备 三成 为 成 都 电力 机 
成 都 电力 机 械 
团 透 平 科技 有 限 公司 。 改 制 
四 对 传统 








际 


化 战略 和 商业 模式 创新 ”六 大 战略 , 强化 制度 建设 ， 


推 





动 2017 年 公司 “ 





制度 建设 年 ”各 项 目标 的 实施 。 














公司 适时 调整 了 经 营 系统 的 组 织 机 构 ， 撤 销 了 市 


场 营销 部 ， 旨 


4 





Hi SH TSE AB. RR 





MÈB AFH 


订 了 客户 资产 部 的 职责 和 名 称 ， 








六 出 事业 部 和 水 处 理事 业 部 。 
建立 了 检修 4S 店 ， 
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公司 修 


来 满足 公司 转型 升级 的 发 展 和 需要 。 为 了 突破 人 


A HA, 
的 招聘 力度 ， 


快速 推动 企业 转型 ， 














基本 完成 水 处 理事 业 部 的 人 员 配 置 。 

















公司 加 大 社会 人 才 


公司 由 原来 单一 产品 、 单 一 行业 和 单一 市 场 的 发 


展 模式 正 逐 步 转型 为 产品 多 元 、 行 ; 
多 元 的 发 展 模式 。 





立 办 事 效能 、 


从 工作 职能 和 





me Se 


JU 


际 情 况 ， 




















公司 深化 三 项 制度 改革 ， 
的 管理 体系 ， 











运转 协调 、 行 为 规范 
具体 业务 事项 出 发 ， 
善 了 各 项 制度 和 流程 ， 






































分 更 加 合理 、 























制度 管 人 、 按 流程 做 事 。 
江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科 技 股份 有 
工作 中 夯 责任 、 提 











岗位 权限 更 加 明确 












































隐患 ， 安 全 生产 





。2017 年 ， 
织 签订 全 员 安全 生产 责任 











上 多 元 和 市 场 
为 建 


结合 公司 的 
Ue SRT 


限 公 司 在 经 
BAIR 





AA 
调 


素质 。 





为 适应 中 长 期 发 展 ， 


公司 在 2017 年 2 








整 了 组 织 架 构 ， 





MAE. 








> -= 
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模 季 总 为 带头 人 的 科 
安全 管理 、 
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X 
H 
kg 
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基业 部 、 军 工事 业 


了 





四 大 事业 部 : 高 端 制 








部 、 农 业 循环 经 济 创 新 发 展 
事业 部 、 工 程 建 设 事业 部 。2017 年 ， 选 举 产 生 了 





公司 


使 公司 治 
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Œ» 





新 一 届 的 董事 、 








监事 ,聘任 


E 了 高 级 管理 人 员 ， 











理 结构 更 趋 于 合理 。 



































技 创新 、 
质量 提升 、 文 明 
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H Hea 





LH 





节约 钢材 超过 
箱 进行 了 拆 解 和 利用 ， 
多 件 ， 铝 件 约 30 件 ， 
螺栓 约 2 000 件 ， 
气 风机 轴瓦 等 合 
SE MUTA ERE 
用 省 市 有 关 政 策 ， 积 极 申报 












































产 安 全 事故 专项 预案 》 
完善 了 《安全 违章 韦 


方案 》 


公司 建立 健全 安全 生产 责任 制 ， 
P, ml (ER 
司 安全 生产 总 纲 》《 生 产 安全 事故 综合 预案 》《 生 
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yi 
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\ 
题 
源 
RE 
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a> 
FAW, 

ay 
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wine) 《安全 违章 违纪 行为 
司 以 安全 月 
宣传 、 安 全 知识 系列 培训 、 
深入 开展 事故 隐患 排查 治理 工作 、 提 高 


演练 和 处 置 能 力 等 活动 ， 进 一 步 树立 红线 意 








活动 为 抓 手 ， 














力 等 











识 ， 
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《生产 安全 事故 现场 处 置 
韦 纪行 为 经 济 处 罚 考 
24 分 考核 制度 》 等 。 
通过 加 强 安全 文化 主 
强化 重点 区 域 危险 


物资 清查 盘点 工作 ， 
进行 处 理 。 


工作 目标 、 


加 强 企 业 管理 ， 
原材料 价格 的 快速 上 涨 、 
影响 ， 
工作 的 重点 放 在 节约 挖潜 、 
降 库存 ， 节 约 挖 } 
对 库存 长 期 积 
用 ， 有 效 降低 了 库存 ， 减 少 了 流动 资金 占用 ; 
间 通 过 对 复合 板 产 品 夫 
文 出 ; 通过 套 裁 下 料 和 加 强 边 角 余 料 管 理 
对 长 期 积压 的 标 件 箱 、PB 
全 年 
电阻 、 
联 轴 器 、 





Pkt 24 
E 女 AX Soh. 


和 损失 浪费 。 





目 资 
目 资 








各 劳模 工作 室 以 先 i 
攻关 重点 ， 激 活 创 








公司 建立 了 以 省 劳 
优化 设计 、 工 艺 改进 、 
生产 六 大 主题 创新 工 
工作 者 为 引领 ， 明 确 
新 思维 。 























四 平 鼓 风机 股份 有 限 公 司 以 挖潜 降 耗 为 重点 ， 











公司 经 济 效 益 面临 巨 


Hij 


努力 增加 经 济 效益 











— i 
o JE 
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> 2017 年 ， 受 
造成 本 上 升 等 因素 的 
大 压力 。 公 司 把 管理 
活化 资金 方面 ， 向 管 

蔡 ， 减 少 费 用 文 
压 的 产 成 品 


公司 












































进行 顶 
车 












































440t; 






































轴承 体 、 
计 135 套 。 











焊 ， 





大 大 减少 了 外 购 费用 
及 利用 ， 
HE 


























13K Fee pas HEE AE 12 
温度 计 131 件 ， 地 
慢 转机 构 和 煤 
二 是 积极 运作 ， 及 时 





























金 支 持 。 








次 的 倒 贷 工 





乍 。 同 时 ， 还 充分 利 
争取 银行 贷款 贴 奶 项 





三 是 加 强 各 项 管理 ， 全 面 完 成 年 终 
并 对 盘点 中 发 现 的 问题 及 时 



































行 调整 和 完 


完成 了 OA 协同 办 公 系 统 升 级 ， 并 根 
据 人 员 变 动 对 OA 系统 i 


善 。 公 司 加 





大 现场 管理 整顿 和 检查 力度 
房 进行 了 调整 。 
山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 在 市 场 需求 




















#4 
况 下 ，2017 年 继续 
合资 合作 、 做 大 做 强 ” 的 长 期 战略 | 























要 对 档案 库 








多 样 化 和 差异 化 、 市 场 竞争 日 益 
坚持 “ 拉 长 主 业 、 上 新 创新 、 





E 
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PAN GAY 


= 











落实 企业 安全 生产 主体 责任 ， 提 升 全 员 安 全 





就 做 到 最 好 ”为 工作 理念 





Ras 不 断 强 化 企业 内 部 管理 ， 





思路 ， 以 “做 ， 











行业 概况 





















































加 快 技术 创新 步伐 。 公 司 为 适应 市 场 发 展 要 求 ， 
在 全 国 各 地 40 个 销售 网 点 做 了 部 分 调整 ， 采 取 大 
区 管理 模式 。 公 司 专门 成 立 了 电子 商务 部 和 网 销 
利用 网 络 平台 资源 优势 ， 通 过 网 上 调研 、 大 
































量 搜集 市 场 信息 、 














整合 市 场 信息 ， 并 及 时 将 信息 


反馈 给 线 下 销售 网 点 ， 实 现 信息 资源 共享 。 线 下 

















ALD, 线 上 为 辅助 ， 充 分 发 挥 互 联网 渠道 优势 ， 














对 公司 产品 的 推广 和 企业 品牌 的 宣传 起 到 了 积极 














有 效 的 作用 。 












































浙江 明 新 风机 有 限 公司 结合 工作 实际 和 市 场 
多 势 ， 先 后 出 台 了 一 系列 的 规章 制度 和 政策 ， 确 


























保 企业 健康 发 展 。 








度 》《 员 工 奖惩 制 度 》 等 ， 规 章 制度 的 执行 力度 
明显 加 强 。2017 年 








公司 修订 了 《安全 生产 管理 制 























， 公 司 积极 配合 上 级 组 织 开展 











了 安全 生产 月 活动 ， 以 增强 员工 安全 意识 ;在 与 
街道 签订 安全 责任 状 的 同时 ， 企 业 与 车 间 、 班 组 






































层 层 签订 安全 生产 责任 状 ， 措施 落 实 到 位 ， 进 














步 完 善 安全 生产 台 账 ， 健 全 安全 生产 管理 组 织 网 
络 ， 定 期 召开 安全 生产 例会 ， 定 期 组 织 安全 生产 

















含 查 ， 制 定 事 故 应 急 预 案 和 安全 生产 制度 。2017 








年 安全 生产 大 检查 员工 参与 度 为 100%， 自 查 隐患 



































kA 12 项 , 上 级 检查 隐患 共 28 项 , 均 已 整改 完毕 。 
做 好 新 员工 三 级 安全 教育 ， 针 对 特种 作业 人 员 、 
特种 设备 作业 人 员 ， 做 好 在 岗 人 员 培 训 ， 确 保 其 









































持 证 作业 ; 做 好 企业 负责 人 、 安 全 管理 员 培 训 ， 
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外 保 其 持 证 上 岗 。 











八 、 企 业 节 能 、 降 耗 、 减 排 情况 


2017 年 ， 风 机 行业 参与 统计 的 企业 生产 用 钢 
材 消耗 量 554 910t， 同 比 增长 14.3%; 全 年 用 电量 


35 691 万 kW。h， 








同比 增长 9.3%; 综合 能 耗 总 量 


63 364t 标准 煤 ， 同 比 下 降 2.4%. 





2017 年 ， 沈 用 
步 强 化 能 源 管理 ， 








采取 了 以 下 节能 措施 : 中 不 断 完 善 集团 能 源 管理 
三 级 网 络 。 由 集团 领导 任 组 长 、 相 关 职 能 部 门 领 





日 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 进 一 
开展 节能 、 降 耗 、 减 排 工 作 ， 























查 、 周 公示 、 月 季 总 结 、 年 评比 ， 及 时 做 节能 提示 ， 
表扬 先进 ， 纠 正 违规 用 能 现象 。@@ 加 强 能 源 统计 
分 析 工 作 ， 细 化 每 月 各 种 能 源 消耗 量 统计 分 析 ， 
增加 各 部 门 消耗 情况 变化 与 生产 工时 动态 完成 数 
据 的 分 析 整 理 。 外 加 强 公 司 用 能 定额 管理 ， 制 定 
和 不 断 完善 各 种 用 能 定额 ， 对 生产 车 间 实 施 “ 机 
加 工时 单位 耗 能 定额 ”， 对 非 生 产 车 间 实 施 “ 限 
量 定 额 ”， 考 核 各 指标 的 执行 和 完成 情况 。 回 加 
强 对 以 热处理 车 间 为 主 的 重点 耗 能 管理 ， 提 高 热 
处 理 车 间 炉 热 利 用 率 、 装 炉 率 ， 并 对 热处理 燃气 
炉 加 装 了 二 次 流量 仪 ， 准 确 区 分 生产 用 量 和 采暖 
用 量 。 不 断 完善 能 源 计量 仪表 ， 配 齐 各 种 能 源 计 
量 仪表 。@@ 加 强 对 峰 、 谷 、 平 用 电 合 理 使 用 ， 下 
发 峰 、 谷 、 平 用 电 的 指导 意见 ， 收 到 了 一 定 效果 。 
合理 调控 用 电 设备 ， 提 高 功率 因数 ， 达 到 了 电 业 
局 要 求 的 功率 因数 95% 以 上 ， 年 节约 电费 100 万 
元 。 利 用 直 购 电 节约 电费 132 万 元 ， 向 电 业 局 报 
个 一 台 变 压 器 5 个 半月 ， 节 约 基础 电费 242 万 元 。 
@ 大 力 开 展 节 能 宣传 和 节能 技术 培训 工作 。 在 
2017 年 以 “节能 有 我 ， 绿 色 共 享 ” 为 主题 的 全 车 
节能 宣传 周期 间 ， 组 织 节能 员 参 加 经 济 技术 开发 
区 “ 低 碳 节能 活动 月 ”宣传 活动 ， 组 织 人 员 参 加 
活动 月 启动 仪式 、 论 坛 等 活动 。 同 时 利用 集团 广 
播 站 、 沈 鼓 信 息 报 、 办 公 局 域 网 、 各 车 间 宣 传 板 
等 宣传 途径 ， 传 达 和 宣传 国家 节能 法 及 节能 降 耗 
小 常识 ， 节 能 先进 事迹 、 各 种 节能 措施 ， 提 高 员 
工 节能 意识 ， 发 动员 工 为 节能 降 耗 提 合 理化 建议 
及 实施 措施 。2017 年 ， 公 司 综合 能 耗 13 616t 标准 
KE, 同比 下 降 4.87%, 万 元 产值 综合 能 耗 为 0.015 7t 
标准 煤 ， 同 比 下 降 12.28%. 

2017 E, RARAHI RH) 有限 公司 建 
成 首 个 能 源 系统 “ 九 联 供 ”的 能 源 互 联 岛 全 球 运 
营 中 心 ， 充 分 利用 太阳 能 、 地 热 、 雨 水 等 自然 资 

































































































































































































































































































































































































































































导 为 成 员 的 集团 节能 管理 领导 组 是 企业 能 源 管理 








工作 的 领导 机 构 。 














包 坚 持 巡 检 制 ， 对 广 区 能 源 使 














用 、 节 能 降 耗 情况 进行 现场 巡 检 监督 。 坚 持 日 检 








源 ， 实 现 冷 、 热 、 电 、 风 、 水 、 废 、 消 防 、 安 防 、 
监控 的 智能 化 管理 。 通 过 能 源 的 相互 转化 和 梯级 
利用 ， 实 现 了 土地 集约 、 运 营 集约 、 功 能 集约 、 
设备 集约 。 能 源 互联 岛 全 球 运营 中 心 投 运 以 来 ， 
公司 万 元 产值 能 耗 由 21.08kg 标准 煤 降 至 当前 的 
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18.09kg 标准 煤 ， 降 幅 达 14.18%， 已 经 实现 了 透 平 
行业 万 元 产值 能 耗 最 低 的 目标 , 并 且 在 持续 优化 。 
南通 大 通宝 富 风 机 有 限 公 司 利用 企业 设备 及 
管理 优势 ， 进 入 工业 废水 零 排 放 市 场 。 机 械 式 蒸 
汽 再 压缩 MVR) 技术 是 当前 国际 上 先进 的 蒸发 
技术 ， 是 奉 代 传统 蒸发 器 的 升级 换代 产品 。 其 利 
电能 将 系统 产生 的 低温 、 低 压 蒸 汽 进行 压缩 ， 
压缩 后 产生 高 温 高 压 蒸汽 再 次 进入 系统 中 进行 利 
， 实 现 废 蒸汽 能 量 回收 ， 以 达到 节能 环保 的 目 
的 。 公 司 以 透 平 机 械 的 设计 及 制造 为 基础 ， 加 大 
了 在 此 领域 的 研发 投入 ， 并 引入 了 自动 选 型 、 报 
价 、 设 计 一 体 化 软件 ， 提 高 了 设计 效率 及 可 靠 性 。 
产品 已 进入 环保 (工业 废水 浓缩 、 水 循环 再 利用 )、 
食品 发 酵 ( 氨 基 酸 等 浓缩 提取 、 糖 液 浓 缩 干燥 、 
饮料 果酱 浓缩 )、 制 药 〈 中 药 制剂 、 西 药 低温 浓缩 、 
维生素 制剂 )、 化 工 4《 有 机 物 浓缩 结晶 、 香 料 提纯 、 
化 工 原料 生产 ) 等 多 个 领域 。 

山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 根据 国家 对 
“两 高 一 低 ” 产 业 的 环保 整治 政策 ， 结 合 公司 实 
际 情况 ， 制 定 了 企业 节能 减 排 目 标 措施 。 首 先 ， 
投资 建设 了 和 危 废 仓库 和 事故 水 池 ， 对 7 个 伸缩 式 
喷漆 房 进行 了 改造 ， 制 定 了 环境 保护 应 急 预 案 并 
备案 ， 编 制 了 变更 环境 影响 分 析 报 告 ， 制 定 了 环 
境 保护 管理 制度 。 通 过 有 机 废气 VOCs 的 专项 治 
理 验 收 及 环保 部 督 查 组 的 多 次 检查 ， 于 2017 年 9 
月 通过 了 环境 保护 验收 监测 和 环境 保护 验收 工作 。 
其 次 ， 围 绕 公 司 重 点 生产 车 间 耗 电 和 排放 重点 ， 
强化 管理 培训 ， 推 动 节能 减 排 降 耗 工作 的 开展 ， 
收 到 了 一 定 效果 。 
浙江 明 新 风机 有 限 公 司 注 重 社会 责任 ， 以 绿 
色 环 保 为 己任， 重视 开发 节能 、 降 耗 、 低 噪声 及 
环保 型 新 产品 。 公 司 开发 的 烟叶 专用 烘 烤 风机 在 



























































































































































































































































































































































































































































耗 、 减 排 目 标 ， 三 年 内 水 电 消耗 逐年 递减 1%; 减 
少 了 噪声 污染 ， 保 护 了 员工 健康 ， 废 弃 物 100% 
回收 再 利用 。 节 能 降 耗 具体 措施 : 车 间 照 明灯 遵 
j 几 蔓 开 几 昔 的 原则 ， 杜 绝 开 无 用 灯 、 常 明灯 。 
各 灯 开 关 分 配 到 人 ， 负 责 按 时 开关 灯具 。 所 有 用 
有 设备 必须 做 到 人 走 机 停 ， 杜 绝 设 备 空 载运 转 。 
对 大 功率 设备 ， 合 理 安排 计划 ， 集 中 和 生产， 杜绝 
频繁 起 动 而 增加 能 耗 。 严 格 控制 下 料 尺寸 ， 严 格 
按 计划 下 料 , 杜绝 私自 增加 库存 而 造成 积压 浪费 。 
根据 使 用 情况 定量 发 放 抛光 、 磨 光 片 , 杜绝 因 乱 扔 、 
使 用 不 彻底 造成 浪费 。 拉 料 车 、 叉 车 要 停车 熄火 ， 
严禁 以 车 代步 ， 避 免 燃 油 浪 费 。 

九 、 行 业 及 企业 人 才 培 养 情况 

风机 分 会 为 了 培养 中 小 企业 的 风机 专业 技术 
人 才 ， 推 动 企业 技术 进步 ， 曾 多 次 聘请 大 学 老师 
和 企业 技术 专家 , 联合 举办 通风 机 设计 、 制 造 工艺 、 
性 能 测试 、 动 平衡 、 焊 接 等 培训 班 。 这 种 短期 培 
训 实 用 性 强 ， 有 和 针对 性 ， 能 解决 企业 的 实际 问题 ， 
很 受 企业 欢迎 。2017 年 风机 分 会 举办 了 两 期 离心 
通风 机 设计 与 工艺 制造 专业 技术 培训 , 有 95 人 ( 非 
风机 专业 大 学 毕业 生 ) 参加 学 习 。 培 训 内 容 主要 
有 : 离心 通风 机 基本 知识 、 离 心 通风 机 设计 理论 、 
通风 机 选 型 设计 、 通风 机 的 相似 设计 方法 与 实例 、 
如 何 确 定 通风 机 的 合理 工作 范围 ， 采 用 新 设备 、 
新 工艺 完善 加 工 方 法 ， 提 高 生产 效率 、 提 高 产品 
通用 性 及 通风 机 的 焊接 工艺 技术 等 ， 得 到 了 企业 
和 学 员 的 认可 。 除 此 之 外 ， 风 机 行业 有 些 企 业 也 
非常 重视 人 才 培 养 ， 自 行 开展 了 各 类 培训 工作 ， 
收 到 了 很 好 的 效果 。 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 十 分 注重 企业 
的 人 才 培 养 , 打造 有 利于 高 端 人 才 发 展 和 创新 的 
平台 ， 把 创新 精神 、 劳 模 精 神 和 工匠 精神 融入 企 
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节约 铝 合金 原料 的 同时 可 大 大 节约 用 电量 ;开发 
生产 的 防疫 风机 填补 了 国内 军用 防疫 车 防疫 风机 
的 空白 。2017 年 ， 公 司 的 新 项 目 都 进行 环评 ， 购 
置 环 保 设备 ， 用 于 废气 、 废 水 处 理 ， 对 减 排 起 到 
了 很 大 的 作用 。 
河北 赛 海 鼓 风机 有 限 公 司 制定 了 企业 节能 降 
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业 文化 中 。 AAI KA Site “AA AE” “BHR AE” 
战略 ， 逐 步 建立 和 完善 了 人 才 开 发 、 培 训 、 考 核 、 
使 用 激励 制度 ， 以 能 力 建设 为 核心 ， 不 断 加 强人 
才 引 进 、 人 才 培 养 、 人 才 使 用 等 工作 ， 及 时 满足 
了 企业 对 各 类 人 才 的 需求 。 截 至 2017 年 年 末 ， 公 
司 在 岗 员 工 6 436 人 , 其 中 , 干部 岗位 员工 3 143 人 、 

































































行业 概况 





技能 工人 岗位 3 293 A. 干部 岗位 员工 中 含 工 程 技 
术 人 员 1510 人 、 管 理 人 员 1071 人 。 公 司 重 视 人 
才 引 进 渠 道 建设 :也 积极 参加 省 、 市 人 才 “ 招 才 
引 智 ”“ 走 出 去 、 请 进来 ”等 人 才 引 进 活动 ， 借 
助 政府 提供 的 平台 ， 面 向 社会 宣传 企业 、 介 绍 企 
业 人 才 发 展 战略 , 吸纳 人 才 。@ 通 过 校 企 合作 形式 ， 
充分 发 挥 高 校 高 端 人 才 资 源 优 势 ， 为 产 、 学 、 研 
提供 技术 支持 和 保证 。 当 前 ， 公 司 与 西安 交通 大 
学 、 浙 江 大 学 、 大 连理 工大 学 、 东 北大 学 、 兰 州 
大 学 等 高 校 建立 了 校 企 合作 平台 ， 形 成 了 三 
站 三 院 五 中 心 的 产 学 研 模式 。@@ 高 起 点 引进 和 人才 。 
每 年 根据 企业 人 才 发 展 战略 ， 有 针对 性 地 选择 部 
分 重点 高 校 , 开展 人 才 招 聘 、 引 进 工作 。 近 五 年 来 ， 
通过 校园 招聘 等 方式 共 引 进入 才 1090 人 ， 其 中 ， 
本 科学 历 555 人 、 人 硕士 研究 生 学 历 118 人 、 博 士 
研究 生 学 历 2 人 人。 外 提供 社会 服务 资源 ， 将 企业 
资源 向 各 大 高 校 开 放 ， 为 高 校 相 关 专 业 在 校生 提 
供 培 训 、 实 习 、 调 研 平台 ， 为 人 才 引 进 创 造 机 会 。 
公司 完善 人 才 管 理 机 制 ， 激 励 人 才 成 长 : ORE 








































































































































































































四 平 鼓风机 股份 有 限 公司 为 满足 企业 生产 经 
营 需要 ， 进 一 步 加 强 了 人 力 资 源 管理 。2017 年 共 
参加 人 才 招 聘 会 11 次 ， 办 理 9 人 录用 手续 。 在 加 
强 劳动 合同 管理 的 同时 ， 完 成 了 2015 年 稳 岗 补 
贴 材料 上 报 和 上 级 检查 等 工作 ， 争 取 到 补贴 资金 
13.7 万 元 。 为 提高 员工 素质 ， 全 年 组 织 新 职工 入 
厂 教育 、 特 种 作业 人 员 复 审 和 会 计 人 员 继 续 教 育 
和 安全 生产 培训 等 共 8 次 , 培训 47 人 次 、152 学 时 。 

2017 年 ， 山 东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 ; 
一 步 加 强 了 高 、 精 、 尖 人 才 的 引进 和 培养 。 公 司 
把 人 才 引 进 与 培养 作为 长 期 的 战略 方针 ， 定 期 进 
行 每 周一 课 的 专业 技能 培训 ， 各 研究 所 根据 实际 
情况 ， 不 定期 单独 开展 培训 项 目 。 公 司 主要 通过 
三 种 途径 发 展 人 才 队 伍 : 一 是 “请 进来 ”。 在 国 
家 政策 的 鼓励 引导 下 , 积极 引进 高 科技 人 才 、 专 家 、 
院士 、 泰 山 学 者 、“5150” 人 才 ,， 引 “ 智 > 借 “ 力 ”， 
提升 公司 技术 和 管理 能 力 。 举 办 专家 讲座 、 培 训 ， 
驻 企 定期 工作 ， 现 场 研究 开发 技术 项 目 。 聘 请 知 
名 专家 、 教 授 为 不 同 岗位 员工 进行 专题 培训 。 二 
















































































































































































































































































人 才 职 业 生 涯 发 展 ， 从 企业 实际 出 发 ， 以 非 领导 
职务 聘任 、“ 三 优 ” 人才 评 聘 为 载体 ， 建 立 技术 、 

















是 “走出 去 ”。 到 同行 业 广 家 参观 学 习 ， 学 习 其 
优势 项 目 技术 和 先进 技术 工艺 。 派 遗 部 分 技术 肯 





























销售 、 技 能 、 管 理 四 大 类 人 员 职 业 生 涯 发 展 通道 。 
定期 组 织 职 称 评 聘 ， 鼓 励 各 类 员工 通过 职称 评 聘 
































干 到 美国 、 日 本 、 韩 国 等 国家 参观 考察 , 开阔 视野 。 


























三 是 内 部 培训 。 招 聘 大 学 毕业 生 ， 并 进行 系统 的 




















不 断 提升 自身 职业 技能 水 平 。 定 期 组 织 青年 干部 
选拔 、 测评, 组 织 成 并 青年 干部 培训 班 , 通过 拓展 、 
军训 、 沙 盘 、 管 理 提升 培训 等 形式 ， 提 高 员工 综 
合 素质 能 力 ， 为 企业 未 来 发 展 储备 战略 性 人 才 。 
包 以 人 才 发 展 为 导向 ， 调 整 薪酬 体系 。 针 对 外 部 
引进 的 高 端 人 才 ， 建 立 激 励 性 薪酬 机 制 ， 针 对 各 
领域 突出 人 才 , 建立“ 三 优 津贴 ”*” “职称 津 贴 ”“ 管 
理 责 任 津贴 ”“ 技 能 津贴 ”等 激励 机 制 ， 结 合 企 
业 发 展 需要 ， 建 立 科 研 项 目 奖励 机 制 ， 鼓 励 技术 
人 员 承 担 企业 科研 项 目 。 名 完善 人 才 考 核 体 系 ， 
以 集团 绩效 管理 体系 为 基础 ， 结 合 员工 绩效 考核 
工作 ， 对 各 领域 专家 、 科 室 主 任 、 外 部 引进 人 才 
制定 了 有 针对 性 的 人 才 考 核 办 法 ， 将 考核 关注 点 
集中 在 新 领域 开拓 、 技 术 管 理 创 新 、 重点 课题 攻关 、 
青年 人 才 培 养 等 方面 。 


















































































































































培训 。 公 司 持续 开展 各 类 专业 技术 学 习 、 班 组 建 
设 ， 组 建 青年 团员 突击 队 ， 充 分 调动 起 技术 人 员 
的 工作 热情 和 创新 积极 性 。 根 据 公司 劳动 密集 型 
的 特点 , 对 有 潜质 的 员工 进行 职业 生涯 规划 设计 ， 
建立 能 者 多 劳 、 多 劳 多 得 的 工作 机 制 。 

2017 年 ， 浙 江 金 盾 风 机 股份 有 限 公 司 继续 加 
强人 才 引 进 及 培养 工作 。 一 方面 ， 公 司 积极 配合 
和 参与 上 虞 区 政府 组 织 的 招聘 活动 ， 另 一 方面 ， 
重视 地 区 人 才 招 聘 会、 网 络 招聘 、 校 园 招聘 等 多 
种 方式 的 招聘 工作 。 全 年 始终 把 培训 工作 作为 重 
点 工作 进行 ， 进 一 步 完 善 培训 机 制 ， 全 年 组 织 各 
种 培训 30 余 次 。 培 训 内 容 包 括 公司 制 度 、 企 业 文 
化 、 三 级 安全 教育 、 特 种 岗位 上 岗 证 培训 、 核 安 
全 文化 宣 导 、 三 体系 转 版 、 焊 工 考 证 、 内 审 员 考 
证 等 。 通 过 大 量 的 培训 ， 公 司 员工 进一步 明确 了 
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自身 的 工作 职 
刻 地 领会 到 公司 的 经 营 


7 it, 





全 面 了 解 了 公司 的 政策 ， 更 深 
理念 、 aie 


值 观 。 





流程 优化 ， 


同时 完善 数据 管理 规则 ， 





属 原材料 编码 ， 不 间断 地 对 数据 








浙江 明 新 风机 有 限 公 





三 种 渠道 开展 员 


sn 








广阔 发 展 平台 。 











=! 






































双轨 制 职业 发 展 通道 ， 
机 会 。 包 建立 职业 生涯 辅导 制度 ， 
调 校 职业 阶段 性 发 展 。 为 增强 


公司 人 事 部 专门 制定 了 职 * 












































为 使 每 位 员工 都 可 以 找到 适合 自 
己 的 上 升 路 径 , 公司 明确 了 不 同 职 系 的 晋升 评 佑 、 
管理 办 法 ， 为 员工 提供 “横向 ”“ 纵 向 ”并 存 的 
充分 给 予 员工 不 断 上 升 的 


昌 员 工 职业 
生涯 规划 








TÆ 
款 、 销 











= > 





























不 断 帮 助 员 工 
规划 意识 ， 
制度 ， 并 设 















































立 专 人 管理 。 员 工 试用 期 结束 后 ， 





测评 工具 和 方法 对 员工 进行 个 人 特长 、 技 色 
同时 ， 对 员工 职 


和 职业 倾向 调查 。 

















多 种 
EE 评估 
业 生 涯 目标 实 


公司 运 

















施 定 期 跟踪 管理 ， 督 
展 , 最 终 实现 职业 生涯 目 





























标 。@@) 建 立 

















导 员 工 向 设 定 的 目标 方向 发 





多 种 培训 平台 ， 





帮助 员工 实现 职业 发 展 。 在 做 好 员工 职业 发 展 指 
引 的 基础 上 , 公司 还 积极 构建 多 种 学 习 成 长 平台 


管理 ， 
核心 信 


管控 平 

















生产 到 成 本 核 





严格 控 人 
进行 维护 ， 实 现 


il 








团 本 部 及 下 属 11 家 生产 型 子 公司 的 采购 到 付 
到 收 球 、 
构建 起 涵盖 人 财物 、 产 供销 等 业务 内 容 、 
BARA. BH ET 





算 三 条 业务 主线 





共享 的 集 





团 化 




















台 。 开 发 和 部 署 了 云端 OA 办 公 系 统 平台 ， 





构建 起 集团 级 邮箱 系统 ， 实 现 60 多 项 业务 流程 的 
开发 应 用 ， 实 现 了 OA 与 ERP 系统 的 集成 应 用 ， 


彻底 解决 了 财务 





OA 系统 的 建立 ， 
AB fi 





资金 审批 困难 等 
确保 公司 在 





























登录 和 访问 企业 内 部 应 用 和 





建设 三 维 





数字 化 协同 设计 与 管理 
各 子 公司 的 二 维 、 








任何 地 点 、 

















问题 。 通 








数据 。 














三 维 一 体 化 基 








一 存储 和 统一 管理 及 同步 更 新 ， 为 产品 研发 
的 标准 化 和 规范 化 黄 定 基础 。 
务 器 集群 构成 了 完备 、 
了 效 实现 从 硬件 设备 到 软 








>, 可 




















如 公司 三 级 培训 、 员 工 换 
初步 形成 了 职 
循环 的 职业 教育 体系 。 

2017 年 ， 
公司 秉持 “适度 从 紧 ， 内 部 调配 ? 
160 A. 
的 内 训 ; 












































礼仪 ” 


专 合 办 的 中 德 合 作 “ 金 通 灵 ” 











岗 、 后 备 人 才 培 养 计划 等 ， 
前 培养 、 职 后 发 展 与 培训 提升 良性 





江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科 技 股份 有 限 








的 原则 ， 全 年 


公司 开展 了 “管理 者 基础 与 商务 
利用 周末 对 数控 操作 人 员 进 行 高 
级 工 鉴定 的 考 前 培训 ，46 人 通过 考试 ， 与 南通 
班 有 序 推进 。 公 到 


al $ 


在 保持 新 酬 体系 大 框架 不 变 的 基础 上 ， 遵循 按 劳 

















分 配 的 原则 ， 
平 性 。 
十 、 信 息 化 建设 情况 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 
业 化 深度 融合 为 指引 , 全 面 
公司 确 
PEASE ASE ET AE 


体现 效率 优先 、 















































推进 企业 
并 了 “数字 化 企业 ”总 体 建设 


兼顾 内 部 分 配 的 公 Ly 


以 信息 化 和 工 
言 息 化 建设 。 
目标 ， 全 面 
、 数 字 化 生产 、 














数字 化 服务 、 数 字 化 决策 ， 持 续 完善 


持续 完善 信 


EMA: 





优化 各 项 业务 流程 。 
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公司 通过 深化 应 用 “财务 业 
务 一 体 化 ”ERP 系统 ， 对 财务 、 人 





资源 等 进行 





应 用 系统 提供 
化 
运 维 团 
存储 、 








队 通 过 








公 


高 效 的 集 











平台 ， 通 
础 环境 ， 9 




















司 近 百 台 高 端 有 
团 信息 化 数据 中 
件 应 用 的 技术 融 














合 。IBM P 系列 服务 器 集群 为 ERP、PDM 等 核心 
稳定 的 运行 环境 ， 通 过 服务 





器 虚拟 





技术 实现 了 云 OA 系统 等 多 项 应 
多 角度 、 全 方 
访问 、 备 份 、 


Dard 
恢复 等 各 个 




















的 集中 管理 。 
术 手 段 ， 在 数据 
环节 ， 配 合 续 密 











的 计算 机 备份 策略 与 人 工 巡 检 制 度 ， 有 效 保证 了 





集团 信息 
络 、 运 行 
线 产品 、 
运 维 


ay 


高 效 运 维 。 




















| wi 





印 机 等 涉及 集 
设备 建立 了 











a 

















EWR 
制度 标准 体系 ， 








术 信 息 在 产生 、 


重点 关注 管理 和 技术 两 个 方面 ， 





过 程 中 的 机 密 性 、 

















公 














和 可 用 性 。 
本 系 ， 
上 而 下 的 














建立 目 


统一 建设 ， 
体制 四 个 要 素 为 抓 手 ， 
相 结合 ， 








化 数据 安全 。 同 时 对 终端 PC、 内 外 部 网 
软件 、 打 
所 有 IT 办 公 
管理 制度 和 体系 ， 不 断 提 
公司 以 科技 信息 
持 统一 规划 、 统 一 部 署 、 
制度 标准 、 保障 力量 和 管理 
坚持 “人 防 ” 和 “ 技 防 ” 
的 机 密 性 、 完 整 性 
的 技术 防护 


团 内 部 运营 的 全 
规范 化 的 信息 化 
高 运 维 质量 ， 实 现 
保密 为 核心 ， 坚 
以 技术 手段 、 











保证 科技 信息 
司 当 前 正在 构建 
制定 严格 有 效 的 
分 级 管理 体系 。 



































着 力 保护 产品 技 





存储 、 传 输 、 
完整 性 和 可 追 


人 


ska, 





使 用 和 复制 
溯 性 ， 提 升 科 技 








行业 概况 





言 息 系 统 的 安全 水 平 ， 全 面 提高 企业 信息 安全 防 
护 能 
2017 年 ， 威 海 克 莱特 菲 尔 风 机 股份 有 限 公司 


进行 新 旧 动 能 转化 ， 




















加 快 自主 创新 , 进行 智能 升级 。 














克 莱 特 公司 与 电子 信息 技术 公司 签订 了 “精益 次 
推进 精准 生产 及 智能 化 工厂 建设 。 





询 ” 协议 ， 全 夯 
































2016 年 ERP 应 收 














及 资金 管理 





项 目的 基础 上 ， 完 成 














了 组 织 建 设 、 项 目 调研 、 实 施 计 划 编 制 、 新 版 本 





软件 安装 调试 ， 并 稳步 推进 PLM 项 目 。2017 年 ， 
公司 将 高 邮 林 源 公 司 











立 于 界 首 的 工厂 连 入 ， 并 入 





ERP 账 套 ， 更 利于 集中 管理 。 











2017 年 ， 中 国电 建 集团 透 平 科技 有 限 公司 大 






































8 月 份 又 局 动 了 “两 化 副 
































别 预 警 智能 化 、 产 品 服务 智能 化 ”为 建设 主线 ， 




















搭建 














从 营销 、 
































生 、 共 享 的 云 计算 存储 平 
散 制 造 业 相对 固化 的 生产 线 及 生产 体系 ， 使 企业 
研发 、 工 艺 、 制 造 、 仓 储 、 运 维 全 环节 


更 加 紧密 、 和 柔性 和 智能 ， 着 力 打造 数字 化 的 企业 


















































运营 平台 , 实现 商业 模式 和 和 鳃 利 模 式 的 创新 转变 。 


浙江 明 新 风机 有 限 公司 
不 断 强化 信息 管理 系统 的 建 
设 ， 分 步 实施 拓展 信息 化 工作 ， 实 现 管理 效益 最 
营销 网 络 化 及 办 公 自 动 化 。 公 司 本 着 “ 低 
高 产 出 ”和 “经 济 、 高 效 ” 的 原则 来 配置 
硬件 网 络 设施 。 根 据 信息 化 工作 总 体 规 划 ， 分 步 
实施 的 指导 思想 和 按照 经 济 、 可 靠 、 


通过 信息 总 体 规划 ， 


大 化 、 
投入 、 











围绕 公司 发 展 战略 ， 

















La” KAD. ZA 
以 “客户 体验 智能 化 、 研 发 设计 智能 化 、 生 产 过 
程 管理 智能 化 、 车 间 底 层 控 制 智能 化 、 和 危险 源 识 


台 ， 改 变 原 来 离 





























实现 了 公司 与 用 户 企业 








客户 平台 框架 搭建 完毕 ， 















































的 
产品 监测 管理 。 同 时 ， 公 司 的 ERP 软件 逐步 完善 ， 
提高 了 公司 的 管理 水 平 ， CAXA 


了 风机 运行 维护 水 平 ， 加 强 了 

















图 文档 用 于 信息 








化 管理 ， 增 强 了 安全 规范 。 
2017 年 





实现 信息 化 管理 ， 
年 增加 了 41 台 ， 


司 在 上 年 实现 采购 计划 、 采 购 管理 、 








算 化 的 基础 上 ，2 








， 河 北 蹇 海 鼓 风机 有 限 公司 为 更 好 地 


共 配 备 了 123 台 计 算 机 ， 比 上 
公司 办 公 基 本 实现 了 电 算 化 。 公 
库存 管理 电 
017 年 实现 了 计算 机 记 账 、 打 印 





























凭证 、 
提高 了 工作 效率 。 
术 进 行 产品 设计 ， 
推动 了 技术 进步 。 
软件 ， 





























的 原则 ， 针 对 公司 订单 式 生产 、 生 产 
工艺 复杂 的 业务 流程 特点 ，] 
管理 需要 的 信息 管理 系统 ; 引进 通 














序 繁多 、 









































的 成 熟 软件 。 

















OA 及 局 部 ERP 等 。 


江苏 金 通 灵 流 


当前 公司 在 信息 化 方 攻 























体 机 械 科 技 股份 有 限 公司 在 








高 效 、 适 用 


于 发 一 系列 适合 内 部 


的 投入 主要 是 财务 软件 〈 金 
We) 、 技 术 设计 软件 〈 浩 展 CAD) 、 三 维 软件 、 





备份 该 加 密 文 件 。 
操 











财务 管理 等 ， 大 大 简化 了 财务 结 名 

















工作 ， 
公司 采用 CAD 及 CAXA 制图 技 
大 大 增强 了 公司 的 技术 力量 ， 
公司 使 用 凤凰 卫士 反 商 业 泄密 











绘制 的 图 样 及 技术 资料 均 通过 服务 器 端 平 
台 自 动 加 密 形成 加 密 文 件 ， 未 经 授权 无 法 打印 及 








该 软件 通过 自动 加 密 、 权 限 控 制 、 


生日 志 、 端 口 封锁 、 自 动 备份 系统 等 措施 ， 为 


公司 提供 了 全 方位 一 体 化 的 反 商业 泄密 解决 方案 。 
CHA: 中 国 通用 机 械 工业 协会 风机 分 会 








an 
机 分 会 郭 绍 华 ] 





BHR RRA: 中 国 通用 机 械 工业 协会 风 


2017 年 阀门 行业 概况 


2017 年 ， 据 国家 统计 局 统计 ， 全 国 1714 家 





阀门 生产 企业 实现 3 








E 营 业务 收入 2 486.3 亿 元 ， 同 


比 增 长 8.17%; F 


11.27%; 主 营 业务 利润 率 6.75%, 较 上 年 略 


1 润 总 额 167.93 亿 元 ， 同 比 增长 
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根据 中 国 通 月 





机 械 工 业 协会 间 门 分 会 统计 ， 
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2017 年 参与 统计 的 企业 有 142 家 ， 完 成 











值 410 亿 元 ， 同 比 下 降 2.7%。 其 中 ， 工 业 总 产值 





超过 5 亿 元 的 企业 有 27 家 ， 工 业 总 产 
的 企业 有 93 家 。 完 成 工业 销售 产值 




















上 年 基本 持平 。 其 中 ， 工 程 技 术 人 员 变 动 较 小 ， 
同比 下 降 0.49%， 工 人 与 学 徒 数量 增长 13%， 管 























值 超过 亿 元 
392 亿 元 ， 








同比 下 降 1.31%， 出 口交 货 值 同比 略 有 增长 ， 主 
营业 务 收入 同比 下 降 2.13%， 利 润 总 额 同 比 增长 
13.67%。 人 年末 从 业 人 员 人 数 同比 增长 0.82%， 与 














管 

理 人 员 数 量 明显 减少 。 科 研 开发 经 费 总 额 有 显著 
增加 ， 同 比 增长 31.17%。 

2017 年 阀门 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 见 表 

1。2017 年 阀门 行业 工业 销售 产值 前 20 名 企业 见 

表 2。2017 年 阀门 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 见 表 3。 





























表 1 2017 年 阀门 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































序号 企业 名 称 gang 序号 企业 名 称 grat 入 
1 苏州 纽 威 阀 门 股份 有 限 公司 239 517 1 | 上 海 凯 科 阀 门 制造 有 限 公 司 80 331 
2 | 江苏 苏 盐 阀门 机 械 有 限 公 司 157 685 2 | 浙江 石化 阀门 有 限 公司 67 223 
3 | 吴忠 仪表 有 限 责任 公司 150 000 3 | 北京 航天 石化 技术 装备 工程 有 限 公 司 66 116 
4 | 河南 通海 流体 设备 有 限 公司 147 635 4 | 上 海 双 高 阀门 (集团 ) 有 限 公 司 66 032 
5 | 远大 阀门 集团 有 限 公司 112 848 5 | 陕西 航天 有 泵 阀 科 技 集团 有 限 公司 65 254 
6 | 江苏 神通 阀门 股份 有 限 公 司 92 660 6 | 江苏 翰 电 阀门 有 限 公 司 64 483 
7 | 山东 益 都 阀门 集团 股份 有 限 公 司 91 998 7 | 上海 冠 龙 阀 门 机 械 有 限 公司 63 089 
8 | 河南 省 高 山 阀 门 有 限 公司 89 950 8 | 北京 市 阀门 总 三股 份 有 限 公司 63 013 
9 | 浙江 盾 安 智 控 科技 股份 有 限 公 司 87 013 9 | 慎 江 阀门 有 限 公司 60 369 
10 | 中核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公 司 85 692 20 | 上海 美 科 阀 门 有 限 公司 54 560 

表 2 2017 年 阀门 行业 工业 销售 产值 前 20 名 企业 
序号 企业 名 称 me ge 企业 名 称 PARME 

(万 元 ) (万 元 ) 
1 苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公司 204 898 1 | 北京 航天 石化 技术 装备 工程 有 限 公 司 68 832 
2 | 江苏 苏 盐 阀门 机 械 有 限 公司 157 149 2 | 陕西 航天 泵 阀 科技 集团 有 限 公 司 65 254 
3 | 河南 通海 流体 设备 有 限 公 司 139 862 3 | 浙江 石化 阀门 有 限 公 司 64 056 
4 | 远大 阀门 集团 有 限 公司 101 320 4 | 北京 市 阀门 总 三 股份 有 限 公司 60 002 
5 | 江苏 神通 阀门 股份 有 限 公 司 91 907 5 | 上海 双 高 阀门 (集团 ) ARAS 59 752 
6 | 山东 益 都 阀门 集团 股份 有 限 公司 91 899 16 | 江苏 盐 电 阀门 有 限 公司 58 032 
7 河南 省 高 山 阀门 有 限 公 司 87 261 17 | 慎 江 阀门 有 限 公司 56 459 
8 | 中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 有 限 公司 85 946 18 | 上海 美 科 阀 门 有 限 公 司 51 159 
9 | 浙江 盾 安 智 控 科技 股份 有 限 公司 85 541 19 | 宣 达 实业 集团 有 限 公 局 49 105 
10 | 上海 凯 科 阀 门 制造 有 限 公司 77 369 20 | 环球 阀门 集团 有 限 公 局 48 977 
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表 3 2017 年 阀门 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 
序号 企业 名 称 pis 序号 企业 名 称 o 
1 | 苏州 纽 威 阀 门 股份 有 限 公司 25 769 11 | 凯 喜 姆 阀门 有 限 公司 4729 
2 | MCAT ERT UC BR ZS 17 874 12 | 江苏 盐 电 阀门 有 限 公 司 4 490 
3 | 河南 通海 流体 设备 有 限 公 司 11 139 13 | 慎 江 阀门 有 限 公司 4 388 
4 | 上 海 凯 科 阀 门 制造 有 限 公司 7419 14 | 中核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公 司 4119 
5 | 江苏 神通 阀门 股份 有 限 公 司 7 366 15 | 潍坊 裕 川 机 械 有 限 公司 3 980 
6 | 浙江 盾 安 智 控 科 技 股份 有 限 公 司 7 216 16 | 成 都 乘 风 流 体 科 技 集团 有 限 公 司 3 839 
7 | 河南 省 高 山 阅 门 有 限 公 司 6 819 17 | 环球 阀门 集团 有 限 公司 3 809 
8 | 北京 航天 石化 技术 装备 工程 有 限 公 司 6 528 18 | 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公 司 3 683 
9 | 浙江 石化 阀门 有 限 公 司 6 256 19 | 宣 达 实业 集团 有 限 公 司 3 570 
10 | 远大 阀门 集团 有 限 公 司 5 828 20 | 北京 市 阀门 总 三股 份 有 限 公司 3 535 
在 我 国 经 济 由 高 速 增长 阶段 转向 高 质量 发 展 ” 整体 搬迁 协议 ， 申 报 四 川 机 械 工 业 50 强 企业 ， 通 











阶段 的 大 背景 下 ， 作 为 传统 制造 商 的 上 海 阀门 ) 
股份 有 限 公司 ， 紧 紧 跟 随 国家 战略 发 展 规划 ， 以 
高 端 科技 技术 发 展 为 企业 发 展 前 进 方针 ，2017 年 
实现 了 较为 稳健 的 增长 。 公 司 于 2016 年 登陆 新 三 
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WY CE 证 书 年 度 审核 ， 荣 获 自贡 市 2016 ETEN 
成 长 型 十 佳 企业 称号 。 公 司 积极 参与 中 石化 2017 
年 框架 投标 ， 并 顺利 通过 中 石化 资格 审查 现场 复 
核 工作 。 
























































板 ， 注 册 资 本 1 亿 元 ,拥有 员工 近 300 名 。2017 
年 公司 总 资产 约 3.4 亿 元 ， 实 现 订 单 承接 约 3.1 亿 



































苏州 纽 威 阀 门 股份 有 限 公 司 实施 基础 建设 及 
技术 改造 项 目 , 其 中 核 级 阀门 热 态 鉴定 试验 台 架 




















To, ERP MES. BRAS IERIE iz A 
在 石油 、 化 工 、 电 力 、 核 电 以 及 军工 等 重要 领域 。 
公司 在 发 展业 务 的 同时 ， 积 极 研 制 新 产品 30 多 种 
规格 , 涉及 核电 、 火 电 以 及 军工 等 多 个 工业 领域 。 
2017 年 ， 公 司 继续 被 认定 为 上 海 市 “ 专 精 特 新 ” 
企业 、 上 海 市 劳动 关系 和 谐 企 业 等 ， 通 过 嘉定 区 
非 公 企业 社会 责任 标准 认证 。 

扬州 电力 设备 修造 三 有 限 公 司 隶 属于 中 国 能 
源 建设 集团 ， 现 有 职工 392 人 ， 注 册 资本 1.2 亿 
元 。 企 业主 导 产 品 有 阀门 驱动 装置 、 电 站 辅 机 备 
品 及 高 中 低压 成 套 设 备 。 其 中 ,阀门 电动 装置 ( 电 
动 执行 机 构 〉 在 国内 电动 装置 行业 名 列 前 茅 ， 在 
全 国 同行 业 中 具有 明显 的 优势 。 公 司 现 有 资产 
36 766 万 元 ，2017 年 实现 营业 收入 40 049 万 元 ， 
利润 总 额 为 1 158 万 元 。 

2017 Æ, WJI KER (集团 ) 有 限 责 任 公司 完 
成 工业 总 产值 31 956 万 元 ， 同 比 增 长 21%; 完成 
订货 33 014 万 元 ， 同 比 增长 6%; 实现 销售 收入 
36 993 万 元 ， 同 比 增长 20%。 公 司 与 市 政府 签订 



























































































































































































































































三 代 核 电 阀 门 鉴定 的 高 温 高 压 鉴定 试验 台 架 ， 完 
成 寿命 试验 、 热 循环 试验 〈 关 上 断 类 阀 ) 、 方 向 回 
流 试验 ( 止 回 阀 ) 、 冷 热 交 变 试验 ， 己 投入 使 用 。 
投资 255 万 元 进行 车 间 照 明智 能 LED 灯 改 造 ， 车 
间 使 用 的 1984 Fee pa AT eK LED 节能 灯 ， 已 
投入 使 用 。 工 厂 MES 泵 验 系统 上 线 ， 资 金 总 额 达 
100 万 元 ， 已 投入 使 用 。 投 资 105 万 元 的 焊接 机 器 
人 堆 烛 工作站, 其 中 的 机 器 人 是 弧 焊 专用 机 器 人 ， 
焊 机 是 数字 逆 变 控制 的 多 功能 自动 脉冲 焊接 电源 ， 
可 以 实现 CO, 气体 保护 焊 、MIG 焊 及 MAG 焊 ， 适 
合 于 普通 碳 钢 、 不 锈 钢 及 铝 材 的 焊接 , 已 投入 使 用 。 

保 一 集团 有 限 公 司 创 建 于 1983 年 ，1999 年 改 
制 为 浙江 保 一 阀门 集团 有 限 公 司 。2003 年 ， 保 一 
集团 有 限 公 司 成 立 , 业务 涉及 阀门 、 泵 、 机电 设备 、 
新 能 源 、 安 全 防护 、 房 地 产 等 领域 ,， 全力 打造 “ 保 
证 质量 、 信誉 第 一 ”的 品牌 文化 。2015 年 ,“ 保 一 ” 
商号 被 认定 为 浙江 省 知名 商号 。2016 年 ， 保 一 集 
团 技术 中 心 被 浙江 省 经 信 委 认定 为 省 级 企业 技术 
中 心 。2017 年 ， 保 一 集团 品牌 商标 荣获 浙江 省 著 
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名 商标 称号 ， 代 表 企 业 集 团 形象 的 集团 标识 获得 
省 著名 商标 称号 。 保 一 阀门 工程 技术 研究 院 被 认 
定 为 浙江 省 企业 研究 院 ， 对 于 进一步 突破 制约 产 
业 发 展 的 核心 关键 技术 、 瓶 颈 问题 ， 补 齐 企业 创 
新 链 方面 的 短 板 ， 增 强 产业 创新 能 力 和 核心 竞争 
力 起 到 了 强大 的 推动 作用 。 












































BP AT ABT IB] CW 型 ) 公称 通 径 为 300mm， 公 称 
压力 为 150Lb， 设 计 温 度 为 190C， 设 计 压 力 为 
1.0MPa, ITEWE < 120s。 该 产品 填补 了 国内 
空白 ， 主 要 技术 参数 和 性 能 指标 达到 国际 同类 产 
品 先进 水 平 。 研 发 的 HI-2” JW16WR2R-Q3KU13 
(YJ) 核 一 级 气动 截止 阔 公 称 通 径 为 50mm， 公 称 












































上 海 凯 科 阀 门 制造 有 限 公 司 主要 产品 为 闸阀、 
RIERS JENA). BRI. ERARE (UIST. 
FE WE CHE ARG Ui BL] E Fey Hs WO) Se R Fad Pt FY BE 
础 上 ， 增 加 多 品种 型 号 球阀 的 研发 ，2017 年 申 
报 8 项 专利 ， 已 通过 初审 受理 。2017 年 生产 阀门 
42 887t( 含 新 品 开发 ) ， 同 比 稍 有 增长 。 公 司 为 
适应 市 场 需求 ， 对 产品 结构 进行 较 大 的 调整 ， 本 
着 “在 量 上 减少 ， 在 质 价 上 提高 ”的 经 营 方针 ， 
在 充分 保证 机 器 设备 完好 率 的 同时 ， 增 加 设备 和 
人 力 投 入 ， 改 造 现 有 设备 ， 研 发 新 品 。2017 年 公 
司 实现 主 营业 务 收 入 77 369 万 元 , 同比 增长 1.4% ; 
实现 利润 总 额 7 419 万 元 ， 同 比 下 降 2.1%。 


























































































































压力 为 1690Lb， 设 计 压 力 为 17.13MPa， 设 计 温度 
为 343C， 全 行程 时 间 科 15s。 该 产品 主要 技术 参 
数 和 性 能 指标 达到 国际 同类 产品 先进 水 平 。 研 发 
的 H2-3” JWIWR2R-Q3KU13A (YJ) 核 二 级 气 
动 截止 阀 公 称 通 径 为 89mm， 公 称 压力 为 150Lb， 
设计 压力 为 1.6MPa， 设 计 温 度 为 60C， 全 行程 时 
EJS 10s。 该 产品 主要 技术 参数 和 性 能 指标 达到 国 
际 同类 产品 先进 水 平 。 研发 的 Hl-4”Z16WR22R- 
D4ABK (YJ) 核 一 级 快速 启 闭 隔离 阀 (闸阀 ) 公 
称 通 径 为 100mm， 公 称 压力 为 1525Lb， 设 计 温 
EH 343°C, Wit AA 17.2MPa, 4247 FER I 
< 10s。 该 产品 主要 技术 参数 和 性 能 指标 达到 国际 





































































































2017 年 ， 远 大 阀门 集团 有 限 公 司 继 续 推进 精 
益 化 管理 ， 产 品 销量 有 所 增加 ， 平 稳 完成 了 既定 
目标 。 公 司 产品 产量 59 722t， 同 比 增长 24.5%; 
完成 营业 收入 88 744 万 元 ， 同 比 增长 34.7%; 实 
MANH 5828 万 元 ， 同 比 增长 23.6%; 原材料 消耗 
35 258 万 元 ,同比 增长 18.8%; 成 本 71 582 万 元 ， 
同比 增长 48.8%。 

二 、 科 研 成 果 及 新 产品 开发 情况 

2017 年 ， 中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 研 
发 的 H3-6” ZB3WR22C-Q3U13 (YJ) 核 三 级 气 
动 闸阀 公称 通 径 为 150mm， 公 称 压力 为 300Lh， 
设计 温度 为 195'C， 设计 压力 为 4.0MPa， 全 行程 
时 间 科 25s。 该 产品 填补 了 国内 空白 ， 主 要 技术 
参数 和 性 能 指标 达到 国际 同类 产品 先进 水 平 。 丰 
发 的 H2-3”ZB9WR22C-Q4U13 (YJ) 核 二 级 气 
动 闸阀 公称 通 径 为 80mm， 公 称 压力 为 900Lb， 设 
计 温 度 为 316'C， 设 计 压 力 为 8.5MPa， 全 行程 时 
HS 20s。 该 产品 填补 了 国内 空白 ， 主 要 技术 参 
数 和 性 能 指标 达到 国际 同类 产品 先进 水 平 。 研 发 









































































































































同类 产品 先进 水 平 。 

2017 年 ， 上 海 阀 门 三 股份 有 限 公司 有 3 种 产 
品 研制 成 功 并 通过 专家 鉴定 ， 分 别 是 CAP1400 低 
压 差 止 回 阀 、CAP1400 主 给 水 止 回 阀 和 三 代 压 水 
堆 核 电站 安全 一 级 弹 往 式 稳 压 器 安全 闪 。 这 些 产 
品 都 具有 自主 知识 产权 ， 且 所 具备 的 技术 科技 含 
量 均 已 经 达到 国际 先进 水 平 ， 其 中 CAP1400 主 给 
水 止 回 阀 属 于 国内 首创 。 

江苏 神通 阀门 股份 有 限 公 司 研 发 的 非 能 
动 型 核电 站 用 气动 蝶阀 公称 通 径 为 2 ~ 40in 
Clin=25.4mm) ， 工 作 压 力 为 2.0MPa， 适 用 温度 
< 320C， 设 计 寿 命 为 60 年 ， 研 发 的 耐 磨 浆 液 专 
用 阀 公 称 通 径 为 250mm， 公 称 压力 为 150Lb， 工 
作 压 力 为 0.8 ~ 1.0MPa， 工 作 温度 为 40 ~ 80°C; 
研发 的 特种 下 料 阀 公称 尺寸 为 NPS4 ~ 24， 压 力 
等 级 为 Class150 ~ 600, 适用 温度 为 -29 ~ 425°C, 
设计 寿命 过 15 年; 研发 的 “华龙 一 号 ”安全 过 
隔离 阀 公 称 通 径 为 350mm、850mm， 设 计 压 力 为 
2.0MPa， 适 用 温度 三 156'C， 设 计 寿 命 为 60 年 。 




































































































































































的 CH2-12”ZAl1WR22R-D5U13BK (YJ) 直流电 











其中 :， 非 能 动 型 核电 站 用 气动 蝶阀 、 耐 磨 浆 液 专 
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行业 概况 

















JR 
领先 、 








特种 下 料 阀 均 已 完成 样机 鉴定 ， 

















达到 国内 


EGE» ss 











国际 同类 产品 先进 水 平 ; 





全 壳 隔 


河南 通海 流体 设备 
参数 智能 控制 阀 达到 
高 压 差 多 级 消 能 淹没 式 i 
蝶阀 、 双 向 动 水 关闭 重 锤 
封 全 通 径 半 球阀 均 达 到 


EN 
ii 
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D He 
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“华龙 一 号 ” 安 














A [Aha E 


















































际 同类 产品 先进 水 平 。 

了 限 公 司 研制 完成 的 大 口 
国际 先进 水 平 ，TS811 
周 节 阀 、 














DN4 000 424% 























式 液 控 





WR ERIR 
国内 领先 水 平 。 



































径 闸阀 








温度 为 -29 一 425C， 适 用 


O Ay 
品 等 。 


口 紧急 切断 阀 适 月 
质 为 天 然 气 。 





性 介质 


18" 带 





ABE <570C, if 
技术 水 平 处 于 国 








川 高 压 阀 门 有 限 公 司 




















该 产品 技术 处 于 国 
























































研制 的 DN1 100 KA 
压力 为 150Lb， 公 称 通 径 为 1 100mm， 适 用 
介质 为 水 、 
内 领先 水 平 。 
日 温度 为 -29 ~ 120C, EMT 
该 产品 技术 处 于 国内 领先 水 平 。 
制 的 特殊 合金 阀门 压力 为 600Lb、900Lb， 适 
度 为 -29 ~ 315°C, if 




















aan 


油 
研制 的 井 









































qi 








介质 为 黑 水 、 灰 水 、 腐 蚀 


。 该 产品 技术 处 于 国内 领先 水 平 。2 500Lb 


袖 管 闻 阀 压力 为 2 500Lb, 


























径 为 NPS18, 





称 通 径 为 4n， 压 力 等 级 为 Class600， 适 用 温度 








为 -29 一 425C 。 该 产品 可 在 高 压 差 下 使 用 ， 处 于 





国 
成 了 内 销 轴 





















































内 领先 水 平 ， 当 前 处 于 样机 试验 阶段 。 公 司 完 
RHEE 


阀 的 研发 ， 该 阀门 的 公称 


通 径 为 8 ~ 14in， 压 力 等 级 为 Class150 ~ 600、 
Class2 500。 该 产品 采用 内 销 划 











设计 ， 减 少 外 漏 点 ， 











处 于 国 














内 领先 水 平 。 此 外 ， 公 司 i 























行 了 核电 阀门 





密封 面 堆 焊 镍 基 硬 质 合金 工艺 研究 ， 高 耐 磨 性 、 
低 摩 控 系 数 新 型 硬化 涂 层 技术 及 应 用 可 行 性 研究 ， 

















适用 于 所 有 规格 的 硬 密封 球阀 。 














北京 航天 石化 技术 装备 工程 有 限 公司 研制 的 














电气 系统 控制 式 氮气 水 ; 
| 等 备 稠 液态 介质 的 输送 管道 。 
通 能 力 强 、 动 作 性 能 稳定 、 有 具备 水 击 保护 能 力 的 











原 ; 




















iil 


tts Pd SE 2 Fy 











然 料 油 、 














特点 。 产 品 设 定 压力 











遍 差 三 土 2%， 响 应 时 间 
100ms， 动 作 及 密封 性 能 、 响 应 时 间 等 达到 国 
流水 平 。 当 前 已 完成 样品 到 产品 的 转化 。 


























LAT 


该 产品 




















小 于 
内 一 














大 连 享 利 测控 仪表 工程 有 限 公司 研制 完成 的 









































j 介 质 为 高 遏 蒸 气 。 





该 产品 

















内 领先 水 平 。 























研制 的 硬 密封 氧气 








球阀 压力 为 300Lb， 公 称 通 径 为 100mm， 适 用 温 
E< 200C， 适 用 介质 为 氧气 。 该 产品 技术 达到 国 





际 先 进 水 平 。 


Hp Pb) ZL BK ITT A Od A OBL ZS S E 
球阀 公称 通 径 为 1/2 ~ 2 1/2in, 





























发 的 电站 
压力 等 级 为 








Class900 一 4500， 适 用 温度 为 -29 ~ 620°C. & 


产品 处 于 国 


研发 的 




















内 领先 水 平 ， 当 前 已 完成 样机 试制 。 

















球 


全 焊接 球阀 公称 通 径 为 24in， 压 力 等 


级 为 Class600。 该 产品 采用 球面 支撑 设计 结构 ， 
内 领先 水 平 ， 当 前 已 完成 样机 试制 。 研 发 
的 火灾 安全 型 模式 闸阀 公称 通 径 为 6in、10in， 
压力 等 级 为 Class600。 该 产品 采用 软 密封 阀 座 和 
体 盖 结 构 ， 处 于 国内 领先 水 平 ， 当 前 已 完 


处 于 国 


紧凑 型 


成 样机 试制 。 五 
称 通 径 为 50mm， 



























































发 的 核 级 Y 形 波纹 管 截止 阀 公 
公称 压力 为 2500Lb， 设 计 压 


力 为 25MPa， 设 计 温 度 为 360'C， 安 全 等 级 为 1 
级 。 该 产品 处 于 国内 领先 水 平 ， 当 前 处 于 装配 阶 

















Eto A 








高 温 三 偏心 金属 硬 密封 蝶阀 公称 通 径 为 1 800mm, 


压力 等 级 为 Class300， 适 月 





质 为 再 生 空 气 。 





H 
研制 完成 的 笼 式 导向 型 单 座 调节 





温度 为 800'C， 适 用 介 


RAREN 600mm， 压 力 等 级 为 Class300， 适 

















用 温度 为 常温 ， 适 
品 均 填补 国内 空 














长 杆 全 焊接 球阀 ， 中 石油 








濡 备 中 心 大 











介质 为 热气 体 旁 路 。 两 种 产 
白 ， 达 到 同类 产品 国 

2017 年 ， 四 川 飞 球 (集团 ) 有 限 
满 完 成 了 中 石化 南京 阀门 














际 水 平 。 























BAEZ wy A 
口径 电动 加 



































三线 全 焊接 缩 径 锻 钢 














球阀 ， 湖 北 天 然 气 发 展 公司 全 焊接 加 长 杆 气 液 联 
动 锻 钢 球阀 ， 董 家 口 液化 工 气动 、 电 动 便 密 封 球 


阀 等 重点 项 目 。 


慎 江 阀门 有 限 公司 研制 完成 的 可 在 线 维 
板 闻 阀 公 称 通 径 为 50 ~ 2 000mm, 
1.6 ~ 42.0MPa。 该 产品 达到 国际 先进 水 平 ， 供 
3 000 余万元 ， 已 申报 发 




















明 专 利 。 





ey 
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江南 阀门 有 限 公司 研发 的 高 温 高 压 Y E it 7K 





i] (DN600 ~ 2500mm) 、 
ii} (DN 
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100 ~ 600mm) 、 
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核电 站 








j 快速 关闭 气 








高 精度 单 导 杆 双 锥 面 金属 密封 调 压 阀 (DN200mm) 
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中 国 通 用 机 械 工业 年 鉴 2018 











处 于 国内 领先 水 平 。 产 品 当前 处 于 小 试 阶段 。 

上 海 凯 科 阀 门 制造 有 限 公 司 研发 的 双 气 饶 
摆动 式 双 盘 阀 公 称 压力 为 2.5 ~ 6.4MPa， 公 称 
通 径 为 3 ~ 2000mm， 适 用 温度 三 427°C, EH 
































口径 绝缘 接头 ”新 产品 鉴定 会 召开 。2016 年 12 月 
至 2017 年 4 月 ， 公 司 分 三 批 为 锦 郑 线 项 目 提供 了 
同类 结构 的 PN10MPa DN600 和 PN10MPa DN650 
等 规格 绝缘 接头 ， 该 管线 已 陆续 投入 使 用 ，2017 












































介质 为 油 、 水 、 气 等 多 种 非 腐蚀 性 或 腐蚀 性 介 
质 ; 研发 的 超 耐 磨 型 软 密封 针 型 阀 公 称 压力 为 
2.5 ~ 4.0MPa， 公 称 通 径 为 3 ~ 2 000mm， 适 用 温 
度 为 -20 ~ 440C， 适 用 介质 为 油 、 水 、 气 等 多 种 
非 腐蚀 性 或 腐蚀 性 介质 。 产 品 均 处 于 国内 先进 水 
平 ， 当 前 在 评审 阶段 。 

扬州 电力 设备 修造 三 有 限 公司 承 担 的 重点 科 
技 项 目 包 括 : 下 一 代 核 电 核 级 阀门 驱动 装置 研发 
及 其 产业 化 ， 为 江苏 省 科技 厅 的 江苏 省 科技 成 果 
转化 项 目 ， 核 级 气动 执行 机 构 ， 为 江苏 省 经 信 委 
的 江苏 省 重点 技术 创新 导向 项 目 〈 质 量 攻关 类 ) ; 
现场 总 线 宛 余 控制 CFCS) 配套 电动 执行 机 构 ， 为 
江苏 省 经 信 委 的 江苏 省 重点 技术 创新 导向 项 目 (新 
技术 新 产品 类 ) 。 产 品 获奖 情况 : 2017 年 2 月， 
E GED 临界 发 电机 组 配套 非 侵入 式 电 动 执 行 机 
构 获 江苏 省 科技 厅 科 学 技术 奖 三 等 奖 ，2017 年 11 
月 ， 下 一 代 核 电 核 级 阀门 驱动 装置 研发 获 中 国电 
力 企 业 联合 会 中 国电 力 创新 奖 三 等 奖 ;，2017 年 10 
A, F-DZB 石化 系统 用 隔 爆 型 电动 装置 获 中 国 能 
源 建设 集团 有 限 公司 科 学 技术 奖 三 等 奖 ，2017 年 

















































































































































































































































































































年 3 月 ， 公 司 为 西 气 东 输 三 线 中 靖 线 工程 提供 了 
同类 结构 的 PN12MPa DN1 200 绝缘 接头 ， 所 有 
性 能 完全 满足 技术 协议 和 新 的 产品 标准 要 求 。 鉴 
定 委员 会 认为 ， 该 产品 的 研制 成 功 ， 为 PN12MPa 
DN1 400 绝缘 接头 国产 化 提供 了 强 有 力 的 技术 文 
持 ， 其 产品 总 体 技术 达到 国际 领先 水 平 ， 同 意 通 
过 鉴定 ， 建 议 加 快 推广 应 用 。 

2017 年 12 月 2 H, WHH ik R TIRA NZA 
司 研制 的 LZ943WF-900LB-24” 5 ASP A A 
24" FLJ941H900LB 节 流 截止 放空 间 、 井 口 用 暗 
杆 式 平板 闸阀 3 台新 产品 样机 鉴定 会 召开 。 鉴 定 
委员 会 听取 了 研制 总 结汇 报 , 专家 现场 见证 报告 ， 
查阅 了 有 关 设 计 、 制 造 、 试 验 、 检 验 等 文件 资料 ， 
考察 了 制造 和 试验 现场 ， 一 致 认为 这 些 新 产品 主 
要 技术 性 能 指标 达到 国内 外 先进 水 平 ， 可 以 批量 
投产 。 

2017 F 12 H 22 H, 精工 阀门 有 限 公 司 研制 
的 轨道 式 强制 密封 阀 通 过 鉴定 。 与 会 专家 一 致 同 
意 通 过 鉴定 ， 认 为 该 强制 密封 阀 具 有 自主 知识 产 
权 ， 填 补 国内 空白 ， 主 要 技术 性 能 指标 达到 国外 
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11 H, 2SA9 系列 电动 执行 机 构 获 全 国电 力 职工 技 
术 成 果 奖 二 等 奖 。 产 品 认定 情况 : 2017 年 获得 高 
新 技术 产品 认定 3 项 ，1 个 产品 被 认定 为 江苏 省 首 
A CE) 重大 装备 及 关键 部 件 。 其 中 HQ 核 级 气 
动 执 行 机 构 被 江苏 省 经 济 和 信息 化 委员 会 认定 为 
江苏 省 首 台 〈( 套 ) 重大 装备 及 关键 部 件 ; 2HA 1E 
级 核 级 电动 装置 、F-DZW 电动 装置 及 F-2SA3 系 
列 电动 执行 机 构 被 江苏 省 科学 技术 厅 认 定 为 高 新 
技术 产品 。2017 年 申请 专利 18 项 ， 其 中 发 明 专 利 
10 项 ;授权 专利 5 项， 其 中 发 明 专利 4 项 。 截 至 
2017 年 年 底 ， 企 业 拥 有 各 类 知识 产权 累计 78 项 ， 
其 中 发 明 专 利 16 项 。 

2017 Æ 10 H 31 A, RABE) ARAK 
完成 的 “JYGA-120 型 PN12MPa DN1 400 新 型 大 






















































































































































































84 


同类 产品 先进 水 平 。 

博 纳 斯 威 阀门 股份 有 限 公 司 开发 了 大 量 新 产 
品 。 中 微量 排 气 闪 的 研究 与 开发 。 该 阀门 主要 技 
KBR: 公称 通 径 为 15 ~ 50mm， 公 称 压力 为 
1.0 一 40MPa， 介 质 温度 为 -29 一 65C。 产 品 特 
点 : 在 阀 盖 上 增设 两 个 或 多 个 微量 排 气 阀 阀 座 前 
件 ， 与 浮 球 上 的 密封 柱 共同 构成 微量 排 气 阅 ， 阀 
门 的 整体 体积 减 小 ， 占 用 安装 空间 也 相应 减少 ， 
两 个 或 多 个 微量 排 气 阀 的 设计 使 排 气 效果 更 好 。 
通过 滚动 启 闭 的 原理 ， 规 避 了 介质 压力 对 阀门 启 
闭 件 的 作用 力 ， 从 而 突破 了 微量 排 气孔 的 面积 受 
浮 体重 力 的 限制 ， 大 大 提高 了 排 气 孔 面积 。 包 有 具 
有 轴 套 防 泥 沙 阀门 的 研究 与 开发 。 该 阀门 技术 
参数 : 公称 通 径 为 500 ~ 2 000mm， 公 称 压力 为 































































































































































































行业 概况 





1.0 一 40MPa， 介 质 温 度 为 -29 一 65C。 产 品 特 
点 : 在 阀 体 上 增设 两 道 密封 圈 或 安装 两 个 油封 ， 
密封 圈 与 阀 体 、 阀 轴 形 成 可 靠 的 密封 副 ， 可 将 水 
中 的 泥 沙 与 轴 套 、 阀 轴 有 效 隔离 。 通 过 隔绝 法 的 
原理 ， 规 避 了 介质 进入 轴 套 与 阀 轴 之 间 的 间隙 ， 
防止 了 泥 沙 对 阀 轴 、 轴 套 的 磨损 ， 从 而 大 大 减少 
了 阀门 的 故障 率 ， 提 高 了 阀门 的 使 用 寿命 。@) 过 
流 绥 冲 型 静音 止 回 阀 的 研究 与 开发 。 该 阀门 技 
术 参 数 : 公称 通 径 为 50 ~ 200mm， 公 称 压力 为 
1.0 ~ 4.0MPa, 介质 温度 为 -29 ~ 65°C 。 产 品 特点 : 
阀门 采用 软 密封 的 密封 形式 ， 可 以 应 用 在 大 部 分 
循环 水 系统 中 ， 适 用 范围 广 ， 节 省 成 本 ; 密封 结 
构 用 压板 压 住 密封 圈 ， 使 得 更 换 密封 圈 方 便 ， 省 
时 省 力 ， 延 长 了 阀门 的 使 用 寿命 ， 阀 门 密封 可 以 
实现 软 密封 和 金属 硬 密封 两 种 密封 效果 ， 拆 下 压 
板 密 封 圈 即 可 ， 扩 大 了 阀门 的 使 用 环境 ， 提 高 
阀门 的 使 用 价值 ， 阔 门 密封 圈 压 板 为 缓冲 型 压板 ， 



























































































































































































































































调 压 阀门 的 研究 与 开发 。 该 阀门 技术 参数 : 公称 
通 径 为 500 ~ 1 400mm, 公称 压力 为 1.0 ~ 4.0MPa。 
产品 特点 : 阀 体 设计 为 一 体 复合 式 ， 阀 体 两 体 简 
由 几 根 筋 连接 为 一 整体 ， 强 度 高 ， 且 高 能 量 的 水 
流 经 中 间 的 体 简 ， 体 简 将 消耗 部 分 能 量 ， 流 经 体 
简 后 的 水 再 流 经 周边 布 满 小 孔 的 活塞 ， 因 活塞 上 
的 小 孔 是 均匀 对 称 布置 的 ， 故 通过 活塞 后 的 水 流 
将 在 活塞 腔 内 相互 碰撞 ， 碰 撞 后 的 水 流 能 量 将 被 
大 大 削弱， 从 而 达到 降 压 消 能 的 作用 ; 阀门 通过 
蜗轮 蜗杆 、 活 塞 、 曲 柄 连 杆 等 机 构 可 靠 连 接 ， 转 
动 平 稳 ， 在 运转 过 程 中 不 会 产生 振动 、 噪 声 。@ 
在 线 更 换 阀 杆 密封 圈 闸 阀 的 研究 与 开发 。 该 阀门 
技术 参数 : 公称 通 径 为 50 ~ 400mm， 公 称 压力 为 
1.0 一 40MPa, 介质 温度 为 -29 一 65'C 。 产 品 特点 : 
解决 了 阀门 更 换 阀 杆 密封 圈 需 将 整 条 管线 系统 停 
止 运行 的 这 一 实际 问题 ， 大 大 减少 了 维修 成 本 ， 
以 及 因 停 水 造成 的 社会 负面 影响 ， 消 除了 因 漏 水 































































































































































































在 阀门 正常 过 流 工作 时 ， 能 减少 由 于 流体 压 差 过 
大 而 产生 的 水 锤 ， 而 且 可 避免 阀门 由 于 冲击 力 过 
大 受到 损坏 ， 实 现 了 静音 止 回 与 缓冲 塞 的 双重 作 
Ho 由 能 防 浮 球 旋 转 高 速 进 排 气 阀 的 研究 与 开发 。 
该 阀门 技术 参数 ， 公称 通 径 为 50 ~ 300mm， 公 称 
压力 为 1.0 ~ 4.0MPa， 介 质 温度 为 -29 ~ 65°C. 
产品 特点 : 将 设置 在 阀 体 体 简 的 导向 筋 取 消 ， 使 
进 排 气 阀 体 腔 面 积 更 大 ， 流 经 的 气流 更 顺畅 ， 对 
进 排 气 量 的 影响 也 更 小 ; 通过 导向 杆 控 制 浮 球 定 
位 在 一 定 范围 内 ， 导 向 杆 截 面 为 非 圆 形 截面 ， 结 
合 导向 支架 上 同样 形状 的 中 心 孔 ， 有 效 防止 球体 
的 旋转 和 与 阀 体 体 简 的 碰撞 ， 彻 底 解决 了 浮 球 密 
封 受 损 这 一 难题 。@ 通 过 多 级 降 压 防水 锤 高 速 进 
排 气 阀 的 研究 与 开发 。 该 阀门 技术 参数 ， 公 称 通 
径 为 50 ~ 300mm， 公 称 压 力 为 1.0 ~ 4.0MPa， 介 
质 温度 为 -29 ~ 65C。 产 品 特点 : 将 阀 体 进口 端 
设计 为 文 丘 里 管 式 的 结构 ， 使 得 介质 压力 大 大 降 
低 ; 在 进口 端 内 部 设 有 多 层 的 缓冲 板 ， 形 成 了 多 
级 降 压 ， 有 效 减少 介质 对 浮 球 的 冲击 ， 避 免 介 质 
压力 过 大 对 浮 球 冲击 ， 从 而 造成 阀门 过 早 或 突然 
关闭 产生 水 锤 。@@ 具 有 多 级 调 流 调 压 功 能 的 调 流 































































































































































































































































































产生 的 阀 杆 锈蚀 问题 ， 阀 杆 更 换 密封 圈 时 只 需 将 
阀门 开 到 全 开 位 置 ， 拆 下 手 轮 ， 取 下 压 盖 中 的 损 
坏 密封 圈 并 更 换 新 的 密封 图 ， 整 个 过 程 仅 需 10min 
左右 即 可 完成 ， 大 大 缩短 了 维修 工期 。@) 上 装 式 
排 气球 阀 的 研究 与 开发 。 该 阀门 技术 参数 :公称 
通 径 为 200 ~ 1 200mm, 公称 压力 为 1.0 ~ 4.0MPa, 
介质 温度 为 -29 一 65C。 产 品 特点 : EERI K 
盖 上 端 加 装 一 套 微量 排 气 阀 组 ， 一 旦 管 网 中 的 气 
泡 经 过 具有 排 气 功能 的 偏心 半球 阀 时 ， 气 泡 将 通 
过 微量 排 气 阀 将 气体 排出 管 网 ， 这 有 效 解决 了 因 
管 网 在 运行 过 程 中 产生 气泡 而 影响 输送 效率 、 破 
坏 管 网 等 一 系列 问题 。 当 偏心 半球 阀 用 于 含有 粉 
尘 、 泥 浆 或 煤 灰 等 介质 中 时 ， 经 常 由 于 泥浆 、 粉 尘 、 
煤 灰 聚 集 于 球 芯 密 封面 而 导致 阀门 不 能 开启 或 关 
闭 等 故障 。 为 了 解决 这 一 难题 ， 只 需 将 微量 排 气 
阀 组 当中 的 小 球阀 接 一 气管 或 水 管 ， 然 后 对 阀 芒 
密封 面 处 进行 吹 扫 或 冲洗 ， 这 大 大 减少 了 阀门 的 
故障 率 ， 保 证 管 网 的 正常 运行 。 

湖北 高 中 压 阀 门 有 限 责任 公司 研制 了 特种 高 
压 水 止 回 阀 组 (高 压气 动 闸阀 + 高 压 止 回 阀 》， 
其 主要 技术 参数 : 公称 通 径 为 40 ~ 300mm， 公 称 
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压力 为 32.0MPa， 适 用 温度 三 80C 。 该 特种 高 压 





紧 竣 ， 动 作 灵 敏 ， 换 向 频率 高 ， 抗 污 能 力 强 。 公 

















水 止 回 阀 组 安装 在 高 压 水 除 磷 泵 的 出 口 管 道 ， 
于 控制 介质 的 输出 并 起 防止 介质 倒流 从 而 保护 泵 
不 致 损坏 的 作用 。 所 研发 的 高 压 止 回 阀 关 键 技术 
和 创新 点 : (安全 性 。 阀 体 采 用 不 锈 钢 锻件 一 体 




































































成 形 ， 强 度 高 ， 致 密 性 好 ， 安 全 性 高 ， 降 低 坯料 
预制 尺寸 ， 减 少 物料 损耗 。@@ 合 理性 。 阀 门 采用 






































MAARI EGE, PAB), Mov) GR 
升降 式 止 回 阀 属 Z I, RBA AK, HRE 
垂直 回落 时 的 冲击 大 ) o OTE. THER 
损坏 ， 冲 击 小 ， 因 而 内 件 故 障 率 低 。 多 高 品质 。 
阀门 的 关键 零 部 件 均 采 用 特殊 不 锈 钢 材料 ， 经 表 
面 镀 履 耐 磨 层 处 理 ， 具 有 了 耐 磨 性 能 好 、 抗 腐蚀 性 
能 强 等 优异 性 能 ;， 硬 质 合金 密封 面 耐 磨 层 可 承受 
高 于 30.0MPa 以 上 除 磷 水 压力 , 提高 了 钢板 质量 ， 
延长 了 止 回 阀 组 使 用 寿命 。 所 有 密封 件 均 采 用 进 
口 产品 ， 性 能 稳定 可 靠 ， 使 用 寿命 长 。 回 节能 、 
环保 、 绿 色 。 自 力 式 驱动 ， 阀 门 响 应 快 ， 开 关 平 
稳 迅 速 ， 维 修 简 便 , 无 污染 ; 结构 紧凑 ,动作 灵敏 ， 
抗 污 能 力 强 .。 @ 方 便 性 。 阀门 结构 紧凑 , 拆 装 方便 ， 

于 维修 保养 。 所 研发 的 气动 闸阀 关键 技术 和 创 












































































































































点 : 员 安 全 性 。 冰 体 采用 不 锈 钢 锻件 一 体 成 形 ， 
强度 高 ， 致 密 性 好 ， 安 全 可 靠 性 高 。 包 合理 性 。 
AZ RH H FERRE, JAE OR) 
在 介质 中 间 运 动 ， 基 本 处 于 平衡 状态 ， 使 阀门 的 
局 闭 力 大 大 减 小 ;传动 部 分 采用 螺旋 + 轴承 传动 
结构 ， 进 一 步 减 小 阀门 的 局 财 力 。 加 可靠 性 。 手 
动 关 闭 可 靠 , 克服 原液 动 曾 阀 靠 电 磁 分 配器 控制 、 
控制 环节 多 且 电 磁 分 配器 极 易 损坏 的 缺点 。 外 高 
品质 。 密 封面 堆 爆 销 基 硬 质 合金 ， 便 度 高 、 耐 磨 
性 好 、 抗 冲刷 能 力 强 ， 阀 门 的 关键 零 部 件 均 采用 
特种 合金 材料 , 经 特殊 工艺 处 理 , 具有 了 耐 磨 性 能 好 、 
抗 腐蚀 性 能 强 等 优异 性 能 ， 阀 门 所 有 密封 件 均 采 
JE OP an, PERERA TSE, HEA APA. OF 
便 性 。 阀 门 的 气动 驱动 部 分 、 阀 芯 部 分 独立 设置 ， 
可 独立 拆 装 或 整体 拆 装 ， 维 修 、 保 养 和 备件 方便 。 
@ 节 能 、 环 保 、 绿 色 。 气 动 控制 ， 阀 门 响应 快 ， 
切换 迅速 ， 控 制 简单 ， 维 修 简便 ， 无 污染 ， 结构 
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司 研发 的 Z773Ms 型 液 动 高 压 耐 磨 闸阀 的 公称 通 4 
为 80 ~ 600mm， 公 称 压力 为 0.6 ~ 2.5MPa， 适 用 
温度 为 -29 ~ 425°C, 适用 介质 为 纸浆 、 机 制 木 浆 、 
废 纸 、 碎 布 片 ， 冶 金 采矿 中 的 炉 酒水 、 煤 水 混合 
物 及 煤 粉 等 , 化 学 工业 中 的 糊 剂 、 胶 质 体 、 粒状 物 、 
膨胀 物 及 化 学 污水 、 废 水 等 ， 制 糖 工 业 中 的 糖浆 、 
果汁 等 ， 污 水 处 理 厂 中 的 污水 、 泥 浆 、 带 有 浮 物 
的 水 等 。 产 品 核心 技术 及 创新 点 : 液 动 耐 磨 闻 阀 
E FE TA E E R E R A IA S S A E RJ E R KS A E L 
组 件 。 阀 座 的 表面 包 禾 有 了 而 磨 高 分 子 材料 层 ， 阀 
体 的 中 部 设 有 进出 口 ， 闻 板 上 开设 有 导 流 孔 。 阀 
杆 与 阀 盖 的 上 端口 之 间 设 有 0 形 密封 图 。 阀 体 的 
下 端 固定 连接 有 带 密封 填料 的 填料 压 盖 ， 填 料 压 
盖 的 下 端 固定 连接 有 填料 压板 ， 密 封 填 料 的 下 表 
面 低 于 填料 压 盖 的 下 表面 。 液 动 耐 磨 闻 阀 的 阀 座 
FA SUR ADM, H A H SR till BSL, 
不 会 造成 阀门 中 腔 积 灰 和 堵塞 ， 使 阀门 启 闭 不 发 
生 卡 阻 ， 使 用 较 长 时 间 发 现 密封 面 磨损 时 ， 只 需 
松动 闪 座 两 侧 的 调节 螺钉 和 弹 壬 ,关闭 时 再 转动 
少许 , 可 实现 自动 补偿 和 可 靠 密封 , 延长 使 用 寿命 。 

天 津 百 利 二 通 机 械 有 限 公 司 研制 的 IMC AR 
门 电 动 装置 共计 5 个 机 座 号 、14 个 规格 。 产 品 转 
EX 100 ~ 一 3 000N。m， 转 速 为 18 ~ 48rvmin， 防 
护 等 级 可 达 IP68。 该 产品 处 于 国内 领先 水 平 。 研 
制 的 双 电 源 式 隔 爆 型 阀门 驱动 装置 共计 13 个 机 座 
号 、22 个 规格 。 产 品 转 矩 为 100 ~ 10 000N。m， 
转速 为 12 ~ 48r/min， 防 护 等 级 IP67。 该 产品 具 
备 电源 紧急 转换 、 快 换 备 用 电源 接口 、 智 能 控制 
等 功能 ， 处 于 国际 先进 水 平 。 
安徽 方 兴 实 业 股 份 有 限 公 司 研制 的 地 埋 加 长 
杆 闸 阀 、 中 线 蝶阀 等 产品 处 于 国内 领先 水 平 。 

三 、 行 业 面 临 的 形势 

从 2017 年 度 会 员 企业 统计 数据 及 部 分 阀门 生 
产 企业 的 情况 来 看 ， 阀 门 行业 整体 形势 比 2016 年 
好 ， 市 场 有 所 好 转 。 但 是 发 展 面临 的 困难 依然 很 
多 ， 其 中 招工 难 是 很 多 企业 的 共识 。 尤 其 是 近年 
来 随 着 生产 技术 的 升级 , 对 工人 的 技术 要 求 增加 ， 
























































































































































































































































































































































































































































行业 概况 





如 何 培养 技术 型 工人 以 及 如 何 留 住人 才 是 很 多 企 
业 面 临 的 挑战 。 此 外 ， 普 遍 存在 铸件 采购 困难 和 
应 收 款 居 高 不 下 的 困难 ;小 企业 融资 困难 ， 科 技 



























































人 才 缺 乏 也 是 共性 问题 。 
GERRA: 中国 通用 机 械 工业 协会 阀门 分 会 
BF. RRM) 
































2017 年 压缩 机 行业 概况 

















2017 年 ， 压 缩 机 行业 企业 面 对 国 内 外 复杂 的 
经 济 形势 , 在 国家 “ 调 结构 、 去 产能 ”和 “一 带 一 路 ” 
倡议 的 大 背景 下 ， 积 极 进行 适应 性 调整 和 战略 性 
调整 ， 克 服 了 资金 紧张 、 市 场 竞争 激烈 等 诸多 不 
利 影 响 ， 深 入 挖潜 ， 提 质 增 效 ， 全 年 实现 了 经 营 
履 益 改善 、 出 口 回升 、 经 济 运行 稳 中 向 好 的 良好 
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一 、 生 产 发 展 情况 

2017 年 ， 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 压缩 机 分 会 
k 有 会 员 单位 178 家 ， 其 中 ， 压 缩 机 企业 88 家 、 
配套 企业 84 家 、 研 究 院 所 3 家 、 地 方 协会 1 家 、 
媒体 2 家 。 压 缩 机 分 会 178 家 会 员 单位 中 ， 有 
有 企业 11 家 、 混 合 所 有 制 企业 1 家、 外商 独资 
业 16 家 、 台 资 企 业 4 家 、 股 份 制 企业 39 家 、 民 
营 企 业 107 家 。 

2017 年 ， 压 缩 机 分 会 参与 统计 的 会 员 企业 共 
63 家 ， 其 中 ， 一 般 动 力 用 空 压 机 生产 企业 23 家 ， 
主要 生产 石油 天 然 气 用 压缩 机 企业 11 家 ， 主 要 生 
产 工 艺 用 压缩 机 及 特殊 气体 压缩 机 企业 27 家 ， 配 
套 企业 2 家 〈 不 含 螺 杆 空 压 机 主机 ) 。 

2017 年 ， 根 据 63 家 会 员 企业 上 报 数据 统计 : 
完成 工业 总 产值 153.52 亿 元 ， 同 比 增长 13.41%. 
工业 总 产值 同比 增长 的 企业 有 42 家 ， 同 比 下 降 的 
企业 有 20 家 ， 持 平 的 企业 有 1 家 。 全 年 从 业 人 员 
平均 人 数 23 085 人 ， 同 比 增长 1.75%。 产 品 累计 
订货 143.63 亿 元 ， 同 比 增长 21.89%。 其 中 ，37 
家 企业 累计 订货 同比 增长 ，12 家 企业 累计 订货 额 
同比 下 降 。 流 动 资产 合计 177.66 亿 元 ， 同 比 增长 
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2.2%， 较 上 年 提高 28.24 个 百分点 。 应 收 账 款 为 
51.73 亿 元 ， 同 比 增长 1.35%， 较 上 年 提高 9.19 个 
百分点 。 存 货 58.16 亿 元 ， 同 比 增长 18%， 较 上 
年 提高 9.15 个 百分点 ; 其 中 产 成 品 库 存 为 19.9 亿 
元 ,同比 下 降 4.15%， 较 上 年 回落 25.41 个 百分点 。 

2017 年 ， 参 与 统计 的 63 家 企业 共生 产 各 类 
型 压缩 机 142.82 万 台 ， 同 比 下 降 5.81%。 生 产 一 
般 动 力 用 空 压 机 140.9 万 台 ， 同 比 下 降 6.26%, 
主要 是 由 于 微小 型 空 压 机 产量 下 降 导 致 。 其 
中 ， 生 产 各 类 型 螺杆 空 压 机 37.63 万 台 ， 同 比 增 
长 36.11%。 生 产 各 类 工艺 用 及 特殊 气体 压缩 机 
11 246 台 ， 同 比 下 降 2.19%。 其 中 ， 生 产 各 类 往 
复式 活塞 压缩 机 9 625 台 ， 同 比 下 降 0.17%; 生产 
隔膜 式 压缩 机 574 台 ， 同 比 增长 30.16%; 生产 迷 
宫 式 压缩 机 18 台 ， 同 比 下 降 28%; 生产 螺杆 压缩 
机 433 台 ， 同 比 增长 16.09%; 生产 离心 压缩 机 57 
台 ， 同 比 下 降 12.6%. 




















































































































按压 缩 气 体 类 别 分 ，2017 年 生产 氧气 压缩 机 
442 台 ， 同 比 增长 574%; 生产 氮 氧 压缩 机 230 





台 ， 同 比 增长 155.56%; 生产 氮气 压缩 机 189 台 ， 
同比 增长 18.13%; 生产 石油 天 然 气 压缩 机 1 138 
台 ， 同 比 增长 21.6%; 生产 氧气 压缩 机 183 台 
同比 增长 39.69%; 生产 煤气 压缩 机 83 台 ， 同 比 
增长 53.7%; 生产 二 氧化 碳 压缩 机 91 台 ， 同 比 增 
K 49.18%; 生产 其 他 气体 压缩 机 8 856 台 ， 同 比 
下 降 4.66%。 

二 、 市 场 及 销售 情况 

2017 年 ， 根 据 63 家 会 员 企 业 上 报 数据 统 
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tt: 实现 主 营业 务 收入 148.46 亿 





16.08%， 高 于 上 年 同期 19.68 个 百分点 。 主 营业 
务 收入 同比 增长 的 企业 有 42 家 ， 同 比 下 降 的 企业 

















有 20 家 ， 持 平 的 企业 有 1 家 。 














元 ， 同 比 增长 


























在 63 家 会 员 企业 中 ，23 家 一 般 动 力 用 空 压 机 



































生产 企业 共 实 现 主 营 业务 收入 94.13 亿 元 ， 同 比 增 


长 的 企业 有 17 家， 同比 下 降 的 企业 有 5 家， 同比 























持平 的 企业 有 1 家 ; 11 RA KARA MIE 

















产 企 


V 共 实现 主 营 业务 收入 16.39 亿 元 ， 同 比 增长 








的 企 





上 有 6 家 ， 同 比 下 降 的 企业 有 5 家 ; 27 RT 

















艺 用 压缩 机 及 特殊 气体 压缩 机 生产 企业 共 实 现 主 
营业 务 收 入 37.5 亿 元 ， 同 比 增长 的 企业 有 17 家 ， 
同比 下 降 的 企业 有 10 家 。2017 年 压缩 机 行业 主 营 
业务 收入 前 20 名 企业 见 表 1。 











R1 2017 年 压缩 机 行业 主 营业 务 收入 前 20 名 企业 


























































































































































































































序号 企业 名 称 序号 企业 名 称 

1 浙江 开山 压缩 机 股份 有 限 公司 11 | 沈阳 透 平 机 械 股份 有 限 公 司 往复 机 事业 部 
2 | 红 五 环 集团 12 “| 中 国 石油 集团 济 柴 动力 总 厂 成 都 压缩 机 厂 
3 “| 上 海 汉 钟 精 机 股份 有 限 公司 13 “| 浙江 志高 机 械 股份 有 限 公 司 

4 “| 苏州 通 润 驱动 设备 股份 有 限 公司 14 “| 温州 固 耐 化 机 制造 有 限 公 司 

5 沈阳 远大 压缩 机 股份 有 限 公司 15 | 上海 优 耐 特 斯 压缩 机 有 限 公司 

6 “| 温岭 市 先 春 空 于 机 有 限 公 司 16 “| 山东 省 潍坊 生 建 集团 

7 宁波 鲍 斯 能 源 装备 股份 有 限 公 司 17 “| 上 海 齐 耀 螺杆 机 械 有 限 公 司 

8 厦门 东亚 机 械 有 限 公 司 18 ”| 上海 斯 可 络 压 缩 机 有 限 公 司 

9 | 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 19 “| 中 车 北京 南口 机 械 有 限 公司 压缩 机 公司 
10 “| 四川 金星 清洁 能 源 装 备 股份 有 限 公 司 20 “| 苏州 鸿 本 机 械 制造 有 限 公 司 



































2017 年 ，63 家 企业 共 实 现 利润 8.12 亿 元 ， 同 
比 增长 110.24% 〈 若 剔除 非 经 常 性 损益 ， 实 现 利 
润 7.25 亿 元 ， 同 比 增长 12%) 。 在 63 家 企业 中 ， 














亏损 企业 有 14 家 ， 亏 损 额 为 3.73 1 
面 为 22.2%. 






























































企业 有 13 家， 同比 下 降 的 企业 有 10 家; 11 XA 





























油 天 然 气 用 压缩 机 生产 企业 共 实 现 利润 12 638 万 


元 ， 同 比 增长 的 企业 有 4 家， 同比 下 降 的 企业 有 7 














CC 元 ， 企 业 亏 损 


从 不 同 应 用 领域 来 看 ，23 家 一 般 动 力 用 空 压 
机 生产 企业 共 实 现 利润 57 955 万 元 ， 同 比 增长 的 











家 ; 27 家 工艺 用 压缩 机 及 特殊 气体 压缩 机 生产 企 
业 共 实现 利润 10 656 万 元 ， 同 比 增 长 的 企业 有 15 
家 ， 同 比 下 降 的 企业 有 10 家 ， 同 比 持平 的 企业 有 


2 家 。 



































2017 年 压缩 机 行业 利润 前 20 名 企业 见 表 2。 


表 2 2017 年 压缩 机 行业 利润 前 20 名 企业 
















































































































































































































































































序号 企业 名 称 序号 企业 名 称 

1 宁波 鲍 斯 能 源 装 备 股份 有 限 公司 11 “| 沈阳 远大 压缩 机 股份 有 限 公 司 

2 上 海 汉 钟 精 机 股份 有 限 公司 12 | 上海 优 耐 特 斯 压缩 机 有 限 公 司 

3 浙江 开山 压缩 机 股份 有 限 公 司 13 | HEIR TERS CEE) 股份 有 限 公 司 
4 厦门 东亚 机 械 有 限 公 司 14 “| 中 国 石油 集团 济 柴 动力 总 三 成 都 压缩 机 三 
5 苏州 通 润 驱动 设备 股份 有 限 公 司 15 |] RRRA RARAN] 

6 大 丰 丰 泰 流体 机 械 科技 有 限 公司 16 “| 红 五 环 集团 

7 温岭 市 移 大 空 于 机 有 限 公司 17 “| 常熟 明 翔 特种 压缩 机 有 限 公 司 

8 沈阳 透 平 机 械 股份 有 限 公 司 往复 机 事业 部 18 “| 温州 固 耐 化 机 制造 有 限 公司 

9 ! 川 金星 清洁 能 源 装 备 股份 有 限 公 司 19 “| 诺 曼 艾 索 机 械 技术 《北京 ) 有限 公司 
10 浙江 志高 机 械 股份 有 限 公 司 20 “| 上 海 斯 可 络 压 缩 机 有 限 公司 
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行业 概况 








2017 年， 压缩 机 行业 企业 积极 拓展 海外 市 
场 ， 特 别 是 东南 亚 市 场 取得 了 较 快 的 增长 。63 家 
会 员 企业 完成 出 口交 货 值 16.24 亿 元 ， 同 比 增长 
15.76%。 产 品 出 口交 货 值 占 全 行业 销售 产值 的 
10.89%。2017 年 压缩 机 行业 出 口交 货 值 前 10 名 
企业 见 表 3。 















































表 3 2017 年 压缩 机 行业 出 口交 货 值 前 10 名 企业 
序号 企业 名 称 
1 “浙江 开山 压缩 机 股份 有 限 公司 
2 | 苏州 通 润 驱动 设备 股份 有 限 公司 


















































3 温岭 市 奢 舌 空 压 机 有 限 公 司 
4 苏州 鸿 本 机 械 制 造 有 限 公司 
5 上 海 汉 钟 精 机 股份 有 限 公 司 
6 无 锡 压缩 机 股份 有 限 公 司 

7 上 海 斯 可 络 压缩 机 有 限 公 司 
































8 四 川 金星 清洁 能 源 装 备 股 份 有 限 公司 
9 上 海 大 隆 机 器 三 有 限 公司 
10 厦门 东亚 机 械 有 限 公 司 
































2017 年 ， 根 据 63 家 会 员 企业 上 报 数据 统计 : 
行业 经 济 效益 综合 指数 为 189.62%， 较 上 年 提高 
34.79 个 百分点 。 从 经 济 效益 综合 指数 所 反映 的 7 
项 指标 来 看 : 反映 企业 全 部 资产 的 获 利 能 力 和 企 
业经 营业 绩 和 管理 水 平 ， 评 价 和 考核 企业 盔 利 能 
力 的 核心 指标 总 资产 贡献 率 为 5.39%， 较 上 年 提 
高 1.36 个 百分点 ， 低 于 国家 标准 值 (10.7%) 5.31 
个 百分点 ; 反映 企业 的 资本 完整 性 和 保全 性 及 增 
值 情况 的 指标 资本 保值 增值 率 为 104.92%， 较 上 
年 回落 7.66 个 百分点 ， 低 于 国家 标准 值 (120%) 
15.08 个 百分点 ; 反应 企业 经 营 风 险 的 指标 资产 负 
债 率 为 53.24%， 比 上 年 提高 1.58 个 百分点 ， 低 于 
国家 标准 值 (60%) 6.76 个 百分点 ， 资 产 负 债 率 
是 逆 指 标 ， 数 值 越 低 ， 说 明 企 业经 营 风险 越 低 ; 
反映 企业 经 营 状况 、 资 金利 用 效果 ， 衔 量 企 业 流 
动 资金 周转 快慢 的 指标 流动 资产 周转 率 为 0.9 次 ， 
较 上 年 回落 0.2 次 , 低 于 国家 标准 值 (1.52 次 ) 0.62 
次 ; 反映 企业 投入 的 生产 成 本 及 费用 的 经 济 效益 
的 指标 成 本 费用 利润 率 为 5.37%， 较 上 年 提高 2.14 

















































































































个 百分点 ,高 于 国家 标准 值 (4.51%)0.86 个 百分点 ; 
反映 企业 生产 技术 水 平 、 经 营 管理 水 平 、 职 工 技 
术 熟 练 程度 和 劳动 积极 性 的 综合 指标 全 员 劳 动 生 
产 率 为 18.36 万 元 /人 ; 反映 企业 产品 产 、 销 衔接 
状况 的 指标 产品 销售 率 为 97.05%, 较 上 年 提高 0.51 
个 百分点 , 高 于 国家 标准 值 (96%) 1.05 个 百分点 。 

2017 年 10 月 1 日 江苏 杰 尔 科技 股份 有 限 
公司 为 新 加 坡 Ulu Pandan 项 目 提供 的 2 台 GL 
TURBO 单 级 高 速 离 心机 (GL8/630KW/6.6KV) 
发 往 用 户 。 此 前 ， 经 过 各 项 性 能 测试 ， 杰 尔 CL- 
TURBO 离心 机 经 受 住 了 新 加 坡 专家 的 严 苛 评估 ， 
全 部 测试 项 目 均一 次 顺利 通过 验收 ， 并 以 其 卓越 
的 性 能 获得 验收 专家 的 肯定 。 
四 川 金 星 清 洁 能 源 装 备 股份 公司 通过 参加 乌 
兹 别克 斯 坦 国际 石油 天 然 气 展览 会 ， 成 功 签订 5 
台 CNG 压缩 机 及 其 配套 设备 。2017 年 6 月， 公司 
与 乌 效 别克 斯 坦 某 气田 地 面 工程 客户 签订 16 台 抑 
制剂 加 注 插 、10 台 组 蚀 剂 加 注 手 、1 台 移 动 式 单 
井 分 离 计 量 援 项 目 合同 。 公 司 克 服 项 目 设计 工作 
量 巨大 且 交 货 期 短 的 困难 ， 于 当年 9 月 份 首 批 产 
品 顺 利通 过 工厂 验收 ， 按 期 发 往 乌兹别克 斯 坦 的 
用 户 现 场 。 

三 、 产 品 研发 及 应 用 情况 
压缩 机 行业 企业 在 “中 国 制造 2025” 战 略 等 
相关 产业 政策 的 引导 下 ， 在 市 场 倒 逼 机 制 的 推动 
下 ， 自 主创 新 ， 寻 求 新 的 经 济 增长 点 ， 积 极 探索 
转型 发 展 的 新 路 径 。2017 年 ，63 家 会 员 企业 科技 
研发 费用 投入 6.42 亿 元 ， 同 比 增 长 34.63% 。 
. 永 磁 变频 两 级 压缩 螺杆 空 压 机 
温岭 市 完 磊 空 压 机 有 限 公 司 研 制 的 永 磁 变 频 
两 级 压缩 螺杆 式 空 压 机 主要 创新 点 是 : 双 同 轴 一 
体式 设计 ， 双 永 磁 同步 电动 机 设计 ， 主 电动 机 采 
用 双 变 频 控制 ， 采 用 两 级 压缩 主机 。 该 产品 技术 
的 主要 优点 是 在 终端 压力 不 变 的 条 件 下 ， 采 用 分 
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级 驱动 、 分 级 控制 、 分 级 压缩 ;压力 和 排 量 调整 
灵活 , 各 级 均 利用 无 级 变速 功能 , 且 相 互 协调 控制 。 






































2017 年 1 月 18 日 ， 由 中 国 通用 机 械 工业 协 
会 组 织 的 “ 永 磁 变 频 两 级 压缩 螺杆 空 压 机 ”项 目 
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合肥 通 
会 的 7 
为 ， 项 目 产 
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督 检 验 中 心 检测 ， 其 性 





国标 准 化 研究 院 资源 
石化 洛阳 石油 化 工 工程 公司 、 
工 工 程 公司 、 中 国 纺织 机 械 协 会 、9 
电 产品 检测 院 和 中 
位 专家 组 成 了 鉴定 委员 会 。 
品 设计 理念 
果 显 著 。 产 品 样机 经 国家 压缩 机 制冷 设备 质量 监 
E 能 和 能 效 指标 均 符合 JB/T 
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压 机 有 限 公司 
与 环境 分 院 、 
华 煤 制 油 化 
P 国 水 泥 协 会 、 
国 通用 机 械 工 业 协 


my 






































， 结 构 合 理 ， 




















6430 一 2014《 一 般 用 喷 ; 




















专家 人 
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SS 


| 螺杆 空气 压缩 机 》 和 GB 











19153 一 2009《 容 积 


式 空 气压 缩 机 能 效 限 











定 值 及 

















能 效 等 级 》 标 准 要 求 。XLPM150A-ID 永 磁 变频 
两 级 压缩 螺杆 空 压 机 组 经 实测 机 组 输入 比 功 率 为 
6.01kW/ (m/min) ， 优 于 国家 1 级 能 效 规定 的 机 
组 输入 比 功率 6.3kW/ (m/min〉 的 标准 要 求 ， 所 




















求 ， 达 到 国 














研制 的 样机 技术 性 能 满足 设备 规范 和 
际 同类 产品 先进 水 平 ， 建 议 ; 








0 相关 标准 要 























步 加 











大 推广 应 





] 。 鉴 定 委员 会 














致 同意 通过 鉴定 。 
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磁 变 频 两 级 压缩 螺杆 空 压 机 荣获 2017 年 中 国 机 械 
工业 科学 技术 奖 二 等 奖 。 


2. 核 














电站 中 压 空 气压 缩 机 
核电 站 中 压 空 气压 缩 机 系统 是 核 


电站 运行 的 


重要 安全 保障 设备 之 一 ， 当 核电 站 发 生 紧急 情况 








时 ， 空 气压 缩 机 系统 输出 压缩 空气 ， 
ERK LIYE Bl R 




















急 发 电 系 统 发 





E, mi 


















































防止 核反应 堆 过 热 了 





14] 
由 南京 尚 爱 机 械 制 造 有 限 公司 


发 灾难 性 事故 。 





于 启动 应 























JE, 




















“84SHS-2260N 核 

















列 S 型 结构 布 








aE 





ae 
ay, 上 











int a) A E SS BY 


dae 








的 流 道 


























设计 ， 降 低 了 整 机 的 振 色 
比 功率 和 振动 烈 级 达到 
主要 性 能 指标 满足 核电 装备 要 。 该 产 
专利 5 项 ， 其 中 发 明 专 利 2 项 。 











E| 
































a Fr SEH A 








集团 4 





阿尔 




















已 在 福建 宁德 核电 站 正式 投 用 ， 蔡 代 进 

















E 产 的 核电 站 中 压 空气 





自主 研发 的 
电站 空气 压缩 机 ”采用 三 级 四 
SHAS AK. i eK A 
设计 ， 通 过 结构 参数 的 优化 
J 和 流动 阻力 ， 使 得 产品 
际 同类 产品 的 先进 水 平 ; 





























品 已 获 授权 
公司 当前 为 法 国 


压缩 机 ， 
































为 其 在 亚洲 地 区 的 合格 供应 商 。 








2017 Œ 4 
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H 9H, 





江苏 省 经 济 和 信和 ， 


电化 委员 





成 








会 组 织 压 缩 机 和 核电 行业 专家 ， 在 南京 召开 了 由 


南京 尚 爱 机 械 制 造 有 限 公司 自 
2260N 核电 站 空气 压缩 机 ”新 技术 鉴定 会 。 
鉴定 ， 品 主要 性 能 指标 满足 核电 装备 要 求 ， 
首次 实现 了 我 





化 ， 


际 先进 水 平 。 
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该 产 





国 核 








主 研发 的 “84SHS- 
经 过 









































电站 用 中 压 空气 压缩 机 的 国产 




















填补 了 国内 空 











A, 属国 内 首创 ， 整 机 达到 国 























3. 260 万 t/a 沸腾 床 渣 油 加 氧 压缩 机 


2017 年 ， 沈 鼓 








集团 





往复 机 事业 部 与 中 石化 镇 











海 分 公司 合作 ， 承 担 了 国产 化 首 台 首创 里 程 碑 意 


义 的 260 万 t/a YE RSPR A TH A 


针对 该 项 




















项 目 。 














1 加 








SRE 














家 反复 论证 ， 
现 工 艺 要 求 。 该 工艺 方法 的 实现 将 大 大 降 
炼 化 行业 成 本 ， 未 来 市 场 潜力 巨大 ， 对 我 
炼 化 技术 具有 重要 的 指导 意义 和 标杆 作用 

















项 目 ， 
由 新 氧 压缩 机 组 和 循环 所 压缩 机 组 


新 工艺 在 国内 并 无 业绩 。 为 确 





RJE 

















该 项 目 是 当前 
项 目 总 投资 

















化 工 领 域 的 新 工艺 。 


£ 三 N 
AZA 





目的 特点 ， 在 设计 选 型 过 程 中 ， 经 过 专 





全 部 采用 往复 式 压缩 机 组 来 实 
KAT 
FE] AG yH 













































































国 首 套 沸腾 床 酒 油 加 氧 工程 
联 床 渣 油 加 氧 机 组 
构成 ， 而 此 项 
保 项 目 万 无 一 失 ， 


我 
36 亿 元 。 沸 


















































沈 鼓 集团 往复 机 事业 部 成 立 攻 关 团队 ， 先 后 攻 死 


了 关键 部 件 的 结构 性 优化 ， 
载 力 ， 
关键 技术 难题 ， 使 
平 ， 首 次 实现 了 世界 最 大 吨位 系列 的 新 气压 缩 机 
组 和 循环 氧 压缩 机 组 的 全 部 国产 化 制造 。 

4. 大 功率 高 速 压 缩 机 

2017 年 5 月 15 日 ， 中 

















了 效 降低 了 机 组 的 承 














突破 了 往复 




















式 压缩 机 应 用 于 循环 氧 工艺 的 
纪 组 达到 同类 产品 国际 先进 水 



































E] 





石油 集团 济 柴 动力 
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EE 
CEG 


RABIE HAWL) 


| 。 该 机 组 额定 





自主 研发 的 6CFB 压缩 机 发 运 
功率 为 6000kW， 额 定 转速 为 





1 000r/min， 最 大 工作 压力 为 48MPa， 最 高 排 量 可 
达 每 天 153 万 m’, 
缩 机 ， 填 补 了 国内 空白 ， 蔡 代 进 口 ， 改 变 了 同类 


2 
ve: 0O 
yan 


依赖 进口 的 被 动 局 

















是 国产 最 大 功率 高 速 往复 式 压 
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该 机 组 运 














Hay 





气 藏 型 储 气 库 











子 课题 “天 然 气压 缩 机 组 下 





j 于 集团 公司 重大 现场 试验 项 目 “ 枯 





固 井 技术 与 压缩 机 组 现场 试验 ” 
制 与 现场 试验 ”， 应 

















行业 概况 

















17 项 关键 技术 ， 机 组 国产 化 率 超 过 90%。 首 次 
将 电动 调节 余 隙 装置 成 功 应 用 在 国内 压缩 机 组 上 ， 
并 且 在 储 气 库 原 进口 机 组 的 基础 上 ， 优 化 解决 了 
以 往 进 口 机 存在 的 问题 。 机 组 主要 性 能 指标 达到 
























































TRLPM 永 磁 电动 机 驱动 螺杆 压缩 机 主机 ， 电 动机 


























转子 与 压缩 机 头 采用 一 体 共 轴 式 结构 ， 无 传动 效 
率 损失 。 该 机 结构 简单 紧凑 ， 比 传统 的 压缩 机 体 

















肉 减 小 40% 一 50%， 易 于 安装 维护 ， 大 大 降低 了 

















国际 先进 水 平 ， 在 连续 负荷 能 力 、 机 组 振动 、 易 
损 件 寿命 等 方面 优 于 当前 在 用 的 国外 进口 机 组 。 
该 机 组 的 成 功 运用 ， 有 效 扼 制 了 进口 机 组 价格 ， 
降低 了 运行 成 本 ， 提 高 了 我 国 能 源 重 大 装备 领域 
的 技术 水 平和 生产 能 力 ， 对 国家 天 然 气 调 峰 及 能 
源 储备 具有 战略 意义 。 

5. 高 含 碳 天 然 气 处 理 示 范 工 程 

2017 年 11 月 27 日 ,四 川 金 星 清洁 能 源 装备 
股份 有 限 公 司 的 高 含 碳 天 然 气 处 理 示 范 工 程 在 大 
庆 油 田 徐 深 9 项 目 二 期 工程 正式 进 气 投产 成 功 。 
该 项 目 是 公司 在 推进 EPC 项 目 上 的 一 次 探索 ， 也 
是 公司 在 工程 项 目 EPC 中 承上启下 的 一 次 重要 转 
折 点 。2014 年 3 月 ， 公 司 参与 了 徐 深 9 项 目 二 期 
扩建 的 可 行 性 研究 工作 ， 并 在 规划 阶段 提出 切实 
可 行 的 擂 装 化 方案 设计 。2016 年 3 月 ， 在 该 项 目 
立项 后 的 初步 设计 中 ， 公 司 全 程 指导 该 项 目的 成 
援 方案 和 工艺 方案 ， 突 破 了 徐 深 9 二 期 扩建 项 目 
中 生产 工艺 参数 不 能 达标 的 瓶 贷 。 该 项 目 主要 包 
括 天 然 气 脱 碳 装置 、 三 甘 醇 脱水 装置 和 二 氧化 碳 
尾气 回收 单元 〈 包 括 二 氧化 碳 增 压 和 分 子 得 脱水 
两 部 分 ) 。 该 项 目 工 程 主要 为 净化 商品 天 然 气 和 
二 氧化 碳 。 按 2015 年 预测 气量 计算 ， 该 工程 扩建 






































































































































































































































































































































电动 机 运转 噪声 。 该 产品 荣获 2017 年 度 中 国 机 械 
工业 科学 技术 奖 二 等 奖 。 

8. 新 型 移动 式 空 压 站 

国营 安庆 海燕 机 械 三 研制 了 一 款 集 制造 、 干 
燥 、 冷 却 和 存储 于 一 体 的 移动 式 高 压 、 大 排 量 、 
高 洁净 度 压缩 空气 设备 ， 解 决 了 不 宜 建 立 固定 空 
压 站 而 又 需要 高 压气 源 的 矛盾 问题 。 该 产品 是 
种 高 压 、 大 排 量 移动 式 供 气 系统 ， 特 别 适用 于 海 
洋 开 发 、 海 外 保障 、 偏 远 地 区 的 矿产 开掘 等 领域 。 

该 移动 式 空 压 站 采用 集装箱 式 结构 设计 ， 所 
有 组 成 设备 集中 安装 在 标准 集装箱 内 。 该 系统 是 
以 CW-480/40A 型 船用 空气 压缩 机 为 主机 ， 结 构 
紧凑 ， 集 成 压缩 空气 系统 、 冷 却 循环 水 系统 、 排 
污 系统 、 控 制 系统 和 辅助 系统 等 于 一 体 。 空 压 机 
的 监测 和 控制 通过 空 压 机 控制 系统 来 完成 。 空 气 
通过 空气 过 滤器 进入 压缩 机 , ARAL. ARS 
油水 分 离 器 进行 压缩 、 冷 却 、 分 离 后 至 40MPa， 
安全 输出 。 该 设备 移动 灵活 ， 可 直接 对 高 压 空气 
使 用 现场 进行 供 气 ， 还 可 以 作为 气 源 对 高 压气 瓶 
进行 充 装 。 
9. 热泵 产品 
2017 年 ， 上 海 汉 钟 精 机 股份 有 限 公 司 在 北 
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后 ， 商 品 天 然 气 产量 为 191.6X10ms/d， 副 产 
氧化 碳 产量 为 22.9X 10'm’/d. 

6. 大 型 葵 乙 烯 尾气 螺杆 压缩 机 

2017 年 8 月 14 日 ,七 一 一 所 大 隆 公司 承 接 的 
国内 首 台 816 大 型 茶 乙 烯 尾气 螺杆 压缩 机 一 次 试 
车 成 功 ， 各 项 性 能 均 达 到 设计 指标 ， 获 得 了 业主 





















































京 海淀 区 成 功 完成 首 例 大 型 集中 采暖 项 目 。 通 过 
2017 年 供暖 季 的 运行 监控 ， 热 泵 产品 运行 情况 良 
好 ,为 满足 更 多 市 场 需 求 , 公司 不 断 强化 产品 性 能 ， 
成 功 完成 LT 空气 源 热泵 专用 双 级 系列 产品 开发 ， 
并 实现 批量 市 场 应 有 用。 同时， 成 功 完成 R134a T 
业 高 温 泵 产品 应 用 推广 ， 并 开始 在 R245fa TAS 

































































的 高 度 评价 。 此 次 816 大 型 茶 乙 烯 尾气 螺杆 压缩 
机 试车 成 功 ， 打 破 了 欧美 及 日 本 长 期 在 该 领域 的 
垄断 ， 填 补 了 国内 空白 ,为 开拓 大 型 茶 乙 烯 装置 
避 用 领域 莫 定 了 坚实 的 基础 。 
7.TRLPM 永 磁 电机 驱动 螺杆 压缩 机 主机 
苏州 通 润 驱动 设备 股份 有 限 公 司 研 制 的 































































































气 热泵 产品 进行 推广 。 
四 、 入 选 目 录 情 况 
工业 和 信息 化 部 发 布 的 《节能 机 电 设 备 ( 产 品 ) 

推荐 目录 (第 八 批 )》 共 涉及 12 大 类 、432 个 型 

号 产品 ， 压 缩 机 行业 一 般 用 喷 油 螺杆 空气 压缩 机 

的 31 个 型 号 产品 列 入 其 中 。 入 选 企业 产品 分 别 是 : 
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中 国 通 用 机 械 工业 年 鉴 2018 








厦门 东亚 机 械 有 限 公司 9 个 型 号 产品 、 奢 磊 压 缩 
机 股份 有 限 公 司 7 个 型 号 产品 、 上 海 斯 可 洛 压缩 
机 有 限 公 司 1 个 型 号 产品 、 复 盛 实 业 《〈 上 海 ) 
限 公司 2 个 型 号 产品 、 宁 波 德 曼 压缩 机 有 限 公 司 1 
个 型 号 产品 、 阿 特 拉 斯 。 科普 柯 (无 锡 ) 压缩 机 
1 个 型 号 产品 、 宁 波 鲍 斯 能 源 装 备 股 份 
产品 、 苏 州 牧 风 压缩 机 设备 有 





































































































Ol EME (RE EY BATERA 
类 、24 个 型 号 产品 ， 其 中 6 家 压缩 机 企业 的 8 个 
型 号 产品 机 组 输入 比 功 率 优 于 能 效 1 级 。 入 选 产 
品 型 号 分 别 是 : 温岭 市 讲 磊 空 压 机 有 限 公 司 的 
XLPM60A-ID、XLPM200A-IID， 苏 州 牧 风 压 缩 机 
设备 有 限 公 司 的 MDE75A、MDE90A， 宁 波 鲍 斯 能 
源 装备 股份 有 限 公 司 的 ZMF37、GMFTII22-8， 复 
SEY CEH) 有 限 公 司 的 SA90A-7T， 宁 波 德 曼 
压缩 机 有 限 公司 的 EV22B。 

2017 年 度 装备 系统 节能 技术 目录 共 17 项 ， 其 
中 压缩 机 行业 3 项 ， 分 别 为 基于 智能 控制 的 节能 
必 压 站 系统 技术 、 空 压 机 节能 驱动 一 体 机 技术 、 
a me 被 列 入 《国家 

业 节 能 技术 应 用 指南 与 案例 》。 

五 、 知 识 产 权 申 请 和 保护 情况 

2017 年 3 月 13 日 ， 四 川 金星 清洁 能 源 装备 股 
份 有 限 公 司 的 “一 种 利用 废气 余热 为 热源 的 LNG 
液化 装置 ”获得 国家 知识 产权 局 授权 ， 专 利 号 为 
ZL201621046189.9。 该 专利 是 关于 分 布 式 能 源 创 
新 技术 ， 是 为 了 解决 地 处 偏远 、 零 星 、 小 型 油气 
田 开 采 过 程 中 因 基 础 设施 不 完善 ， 没 有 相关 配套 
设施 导致 配套 的 燃气 发 电机 组 产生 的 废气 得 不 到 
有 效 利用 ( 约 有 30% 被 白白 浪费 排放 掉 ) 的 问题 ， 
而 提供 一 种 利用 燃气 发 电机 组 废气 余热 为 热源 、 
采用 和 氨 吸 收 式 预 冷 MRC 工艺 、 为 中 小 型 播 装 液压 
装置 提供 预 冷 的 LNG 液化 装置 。 

2017 年 9 月 29 日， 四川 金星 清洁 能 源 装 备 股 
份 有 限 公 司 发 明 专 利 “ 用 于 往复 活塞 式 压缩 机 的 
空冷 结构 ”获得 国家 知识 产权 局 授权 ， 专 利 号 为 
ZL201610257613.2。 该 发 明 公开 了 一 种 冷却 结构 ， 
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尤其 是 一 种 用 于 往复 活塞 式 压 缩 机 的 空冷 结构 。 
提供 了 一 种 无 需 增 加 额外 动力 源 的 用 于 往复 活塞 
式 压 缩 机 的 空冷 结构 ， 包 括 气 人 缸 、 活 塞 村 和 填料 。 
该 发 明 的 有 益 效果 是 : 通过 在 活塞 杆 上 设置 扫 风 
部 件 ， 可 以 在 活塞 往复 运动 的 时 候 ， 使 得 空气 经 
过 填料 ， 从 而 带 走 填料 的 热量 。 这 种 结构 仅 需 增 
加 扫 风 部 件 ， 而 扫 风 部 件 不 需要 额外 的 动力 源 进 
行 驱动 ， 而 扫 风 部 件 与 活塞 杆 的 运动 频率 相同 ， 
这 样 就 可 以 根据 往复 活塞 式 压 缩 机 本 身 的 功率 自 
动 调整 风量 ， 达 到 自动 调节 温度 的 目的 。 截 至 
2017 年 年 底 ， 公 司 拥有 专利 88 项 ， 其 中 发 明 专 利 
8 项 。 
2017 年 ， 宁 波 鲍 斯 能 源 装备 股份 有 限 公司 获 
得 1 项 发 明 专 利和 1 项 外 观 设计 专利 。 发 明 专 不 
为 “一 种 制冷 压缩 机 的 电机 冷却 装置 ”， 专 利 号 
为 ZL201310366685.7。 该 发 明 公 开 了 一 种 制冷 压 
缩 机 的 电动 机 冷却 装置 。 该 冷却 装置 主要 应 用 于 
公司 制冷 螺杆 压缩 机 主机 ， 采 用 独立 的 冷却 电动 
机 ， 同 时 也 应 用 “ 补 气 增 烩 ”的 方式 提高 压缩 机 
的 性 能 。 实 用 新 型 专利 “移动 式 螺 杆 空气 压缩 机 
外 观 设计 ”应 用 于 公司 新 开发 的 双 级 节能 移动 式 
螺杆 压缩 机 系列 产品 , 产品 设计 简洁 、 新 颖 、 美观。 
截至 2017 年 年 底 ， 公 司 ( 不 含 全 资 子 公司 及 控股 
子 公司 ) 共有 发 明 专利 11 项 、 实 用 新 型 专利 20 项 、 
外 观 设计 专利 3 项 。 
2017 年 3 月 29 日 ， 无 锡 五 洋 赛 德 压缩 机 有 限 
公司 获得 1 项 国家 知识 产权 局 授权 的 发 明 专 利 。 
专利 名 称 是 应 用 于 空 压 机 转子 的 去 毛刺 旋转 平台 ， 
专利 号 为 ZL201410583891.8。 截 至 2017 年 年 底 ， 
公司 共有 发 明 专 利 4 项 、 实 用 新 型 专利 8 项 。 
2017 年 ， 上 海 汉 钟 精 机 股份 有 限 公 司 获得 
3 项 实用 新 型 专利 。 其 中 ， 实 用 新 型 专利 “ 双 螺 
杆 无 油 干 式 空气 压缩 机 的 密封 结构 ”， 专 利 号 为 
ZL201720704786.4。 该 专利 公开 了 一 种 双 螺 杆 无 
油 干 式 空 气压 缩 机 的 密封 结构 ， 迷 宫 环 密封 低压 
气体 效果 较 好 , 层 形 密封 件 密封 润滑 油 效 果 较 好 。 
通过 简化 密封 结构 ， 以 达到 干 式 空气 压缩 机 的 功 
能 性 。 实 用 新 型 专利 “ 喷 水 式 无 油 螺杆 压缩 机 ”， 
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行业 概况 








专利 号 为 ZL201720704181.5。 该 专利 是 为 了 克服 
现 有 技术 的 喷 水 式 无 油 空气 压缩 机 结构 复杂 且 材 
料 成 本 很 高 的 缺陷 ， 提 供 一 种 喷 水 式 无 油 螺 杆 压 
缩 机 。 实 用 新 型 专利 “ 双 电 机 驱动 空气 压缩 机 ”， 
专利 号 为 ZL201720100368.4。 该 专利 提供 了 一 种 
双 电 动机 驱动 空气 压缩 机 ， 由 在 解决 齿轮 速 比 
定 而 无 法 调 速 的 问题 。 

六 、 基 础 建设 情况 

2017 年 3 月 20 日 ， 上 海 优 耐 特 斯 压缩 机 有 限 
公司 与 日 立 产 机 常熟 压缩 机 项 目 落户 签约 仪式 在 
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来 发 展 的 产能 需求 提供 了 有 效 保障 ， 为 智能 化 制 
造 打下 了 基础 

七 、 标 准 化 工作 

1. 行业 团体 标准 工作 启动 

随 着 行业 的 不 断 发 展 ， 尤 其 是 新 技术 、 新 产 
品 和 新 业态 的 出 现 ， 不 论 是 用 户 行 业 还 是 生产 
企业 对 标准 的 需求 不 断 增 大 ， 团 体 标 准 越 来 越 
为 企业 所 关注 ， 大 力 培 育 发 展 团体 标准 成 为 加 
快 构筑 行业 新 型 标准 体系 的 重要 手段 。 为 发 挥 
行业 协会 通过 制订 先进 标准 引领 行业 创新 发 展 
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江苏 常熟 举行 。 该 项 目 实施 主体 是 上 海 优 耐 特 斯 
压缩 机 有 限 公 司 与 日 立 产 机 成 立 的 合资 公司 ， 其 
中 ， 优 耐 特 斯 持 股 30%、 日 立 产 机 持 股 70%。 该 












































的 作用 ， 弥 补 现 行 国 家 及 行业 标准 未 能 履 盖 领 
域 的 不 足 ， 及 时 反映 市 场 需求 和 技术 创新 发 展 ， 
加 快 科 技 创新 成 果 的 规范 性 推广 应 用 ， 并 与 现行 























项 目 总 投资 6 000 万 美元 , 注册 资本 2 000 万 美元 ， 
首 期 建设 3 万 m 厂房 主要 从 事 空 气压 缩 机 的 研发 
与 生产 ， 达 产后 预计 年 销售 额 可 达 10 亿 元 。 
2017 年 10 月 16 日， 宁波 鲍 斯 能 源 装 备 股 份 
限 公司 召开 第 三 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 ， 会 议 
审议 通过 了 《关于 投资 设立 苏州 鲍 斯 智能 工厂 技 
术 有 限 公 司 的 议案 》。 为 了 加 快 推 进 智能 制造 进展 ， 
促进 工业 智能 化 项 目 实施 ， 提 升 生产 自动 化 ， 同 
时 推进 公司 现 有 装备 及 零 部 件 向 自动 化 产业 下 游 
延伸 ， 公 司 拟 筹资 1 亿 元 设立 全 资 子 公司 苏州 鲍 
斯 智能 工厂 技术 有 限 公 司 〈 暂 定名 ， 最 终 名 称 以 
工商 部 门 核准 的 公司 名 称 为 准 ) ， 公 司 持 有 100% 
股权 。 
上 海 汉 钟 精 机 股份 有 限 公 司 位 于 上 海 金 山 栅 
泾 工业 园区 内 的 新 建 兴 塔 三 项 目 于 2017 年 年 底 全 
部 建设 完毕 。 新 建 兴 塔 厂 项 目 是 2015 年 通过 非 公 
开发 行 募集 资金 投资 项 目 ， 共 投入 1.98 亿 元， 项 
目 规划 总 建筑 面积 58 427m*， 规 划 建 筑 物 总 占 地 
面积 25 184m 。 当 前 ， 涡 旋 压 缩 机 、 空 气压 缩 机 、 
离心 热泵 机 组 产品 等 生产 线 都 已 投入 使 用 。“ 压 
缩 机 零 部 件 自动 化 生产 线 项 目 ”“ 企 业 技 术 中 心 
项 目 ”“ 机 械 零 部 件 精 加 工 生产 线 技 改 项 目 ” 相 
关 设 备 及 各 项 硬 软 件 都 已 投入 建设 中 ， 为 公司 未 


































































































































































































































































































国家 标准 、 行 业 标准 的 制 修订 工作 形成 互补 和 相 
互 支撑 ， 压 缩 机 分 会 积极 探索 建立 团体 标准 应 
用 示范 工作 机 制 ， 大 力 推进 开展 团体 标准 工作 。 
根据 压缩 机 行业 发 展 的 需要 ， 通 过 征询 行业 企 
业 意见 ， 经 过 充分 研讨 ， 最 终 确定 3 个 主题 : 《 压 
缩 空气 站 能 效 分 级 指南 》《 压 缩 空气 站 节能 设 
计 指 南 》 和 《一 般 用 离心 空气 压缩 机 》。2017 年 ， 
《压缩 空气 站 能 效 分 级 指南 》 开 展 了 实质 性 的 
推进 工作 。 

2017 年 8 月， 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 压缩 机 
分 会 与 气体 净化 设备 分 会 申请 立项 《压缩 空气 站 
能 效 分 级 指南 》。 该 标准 由 合肥 通用 机 电 产 品 检 
测 院 有 限 公 司 和 阿 特 拉 斯 。 科普 柯 (上海 ) 贸 
有 限 公司 作为 主 起 草 单位 ， 十 余 家 企业 共同 参与 
编写 。 

2017 年 11 月 4 日 ， 召 开 压 缩 机 行业 第 一 个 团 
体 标准 《压缩 空气 站 能 效 分 级 指南 》 启 动 会 。12 
月 14 日 召开 《压缩 空气 站 能 效 分 级 指南 》 团 体 
标准 初稿 评议 会 。 

2.5 项 国家 标准 和 12 项 行业 标准 批准 发 布 

2017 年 12 月 ， 由 全 国 压缩 机 标准 化 技术 委员 
会 归口 的 5 项 国家 标准 和 12 项 行业 标准 批准 发 布 。 
2017 年 发 布 的 压缩 机 国家 标准 和 行业 标准 见 表 4。 
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表 4 2017 年 发 布 的 压缩 机 国家 标准 和 行业 标准 



























































































































































































































































序号 标准 编号 标准 名 称 代 蔡 标准 实施 日 期 
1 |GB/T 4976—2017 压缩 机 分 类 GB/T 4976—1985 2017.12.1 
2 | GB/T 33625—2017 “| 机 车 、 动 车 用 全 无 油 润滑 往复 活塞 空气 压缩 机 2017.12.1 
3 |GB/T 30475.4 一 2017 | 压缩 空气 过 滤器 试验 方法 第 4 部 分 : 水 2018.4.1 
4 |GB/T 3853—2017 容积 式 压缩 机 验收 试验 GB/T 3853 一 1998 2018.5.1 
5 |GB/T 30475.3 一 2017 | 压缩 空气 过 滤器 试验 方法 第 3 部 分 :颗粒 2018.5.1 
6 |JB/T 5439—2017 容积 式 压缩 机 球墨 铸铁 零件 的 超声 检测 JB/T 5439—1991 2018.4.1 
7 |JB/T 5440—2017 容积 式 压 缩 机 锻 钢 零件 的 超声 检测 JB/T 5440—1991 2018.4.1 
8 |JB/T 5441—2017 容积 式 压 缩 机 铸 钢 零件 的 超声 检测 JB/T 5441—1991 2018.4.1 
9 | JB/T 5442—2017 容积 式 压 缩 机 重要 零件 的 磁粉 检测 JB/T 5442—1991 2018.4.1 
10 | JB/T 13341—2017 螺杆 空气 压缩 机 机 头 技术 条 件 2018.4.1 
11 | JB/T 13342—2017 螺杆 空气 压缩 机 机 头 ”试验 方法 2018.4.1 
12 | JB/T 13343—2017 容积 式 压 缩 机 用 铸 钢 件 技术 条 件 2018.4.1 
13 | JB/T 13344—2017 往复 活塞 压缩 机 主要 零 部 件 曲轴 2018.4.1 
14 | JB/T 13345—2017 一 体式 永 磁 变频 螺杆 空气 压缩 机 2018.4.1 
15 |JB/T10526—2017 ”| 一 般 用 冷冻 式 压 缩 空 气 干燥 器 JB/T 10526—2005 2018.4.1 
16 | JB/T 10532—2017 一 般 用 吸附 式 压 缩 空气 干燥 器 JB/T 10532—2005 2018.4.1 
17 | JB/T 13346—2017 一 般 用 压缩 空气 过 滤器 2018.4.1 
3. 地 区 性 团体 标准 随 着 各 个 国家 对 噪声 污染 、 节 能 技术 、 废 气 污染 、 























2017 年 11 月 12 日 ， 由 浙江 省 标准 化 研究 所 
牵头 组 织 、 温 岭 市 讲 舌 空 压 机 有 限 公司 起 草 的 《一 
体式 永 磁 同 步 两 级 压缩 螺杆 空气 压缩 机 》 团 体 标 
评审 会 召开 。 

八 、 行 业 发 展 面临 的 形势 及 任务 
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热 排放 、 漏 油 等 因素 的 限制 标准 不 断 提 高 ， 国 际 
贸易 门槛 也 相对 提高 ， 要 使 产品 参与 国际 竞争 ， 
就 必须 满足 国内 、 国 际 双 重 标准 要 求 。 

(2) 信息 化 技术 加 深 。 电 子 技术 、 微 电脑 、 
传感器 与 控制 系统 集成 化 正在 改变 传统 的 压缩 机 





















































压缩 机 行业 经 过 前 几 年 的 高 速 发 展 其 露出 








产品 ， 互 联网 、 大 数据 、 云 计算 等 信息 化 技术 的 




















诸多 问题 。 压 缩 机 市 场 早 已 进入 微利 时 代 ， 与 十 
年 前 相 比 ， 压 缩 机 行业 的 竞争 性 质 已 经 发 生 了 根 
本 性 变化 。 这 意味 着 低 价 销售 、 成 本 削减 的 粗放 
式 发 展 老路 已 经 走 不 通 了 。 面 对 原材料 涨 价 、 节 
能 环保 政策 等 影响 企业 发 展 的 外 部 因素 ， 必 须 改 
变 陈旧 思维 , 重新 定位 , 创造 新 的 价值 空间 。 因 此 ， 
实施 转型 升级 ， 增 强 竞 争 实力 ， 是 压缩 机 行业 企 
业 自 我 改革 的 需要 、 经 济 形势 的 需要 ， 也 是 可 持 
续 发 展 的 需要 。 

(1) 创新、 协调、 绿色、 开放、 共享 的 五 大 
发 展 理念 ， 不 仅 是 对 钢铁 、 汽 车 、 造 纸 、 化 工 等 
重点 行业 提出 的 要 求 ， 同 时 也 是 对 压缩 机 行业 提 
出 的 要 求 。 要 研发 生产 科技 含量 高 、 附 加 值 高 、 
智能 化 程度 高 而 碳 排 放 少 的 新 型 装备 ， 同 时 还 要 
调整 产业 结构 ， 转 变 发 展 方式 ， 实 现 转型 升级 。 
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应 用 将 向 纵深 发 展 。 压 缩 机 行业 的 智能 化 、 人 性 
化 的 “两 化 ”融合 程度 正在 进一步 加 深 ， 产品 技 
术 要 不 断 向 信息 化 、 智 能 化 、 人 性 化 方向 发 展 才 
能 适应 未 来 市 场 的 需求 。 

(3) 大 、 中 小 型 化 同步 发 展 。 一 方面 ， 工 艺 
流程 用 压缩 机 将 朝 着 大 型 化 发 展 ， 而 集 输 用 石油 
天 然 气 压缩 机 将 朝 着 更 高 压力 、 高 转速 、 集 成 化 、 
可 移动 方向 发 展 ， 男 一 方面 ， 一 般 动 力 用 空气 
缩 机 将 朝 着 更 节能 、 智 能 化 、 人 性 化 方向 发 展 。 

当前 ， 传 统 的 机 械 制 造 业 受 经 济 大 环境 的 影 
响 发 展 速度 放 缓 ， 面 临 着 巨大 的 压力 和 挑战 ， 但 
仍然 面临 一 定 的 发 展 机 过: 

(1) 新 型 城镇 化 建设 为 转型 升级 带 来 机 过。 
《国家 新 型 城镇 化 规划 (2014 一 2020 年 ) 》 表 明 ， 
在 基础 设施 方面 ， 到 2020 年 我 国 普通 铁路 网 要 履 
















































































































































































行业 概况 





盖 20 万 以 上 人 口 城 





万 以 上 人 口 城市 ， 普 ; 


高 速 公 路 基本 覆盖 20 万 以 上 人 口 城市 ; 
国 90% 左右 的 人 
订 服 务 等 领域 的 


AR A: BOA ah, 
面 ， 国 家 对 基本 公共 医 ; 



































生 ， 快 速 铁路 网 基本 有 覆盖 50 
BE 


国家 





















































航空 
< 服务 方 
巨大 投资 


将 带动 交通 运输 、 供 水 、 污 水 处 理 、 城 市 生活 垃 



































圾 处 理 、 
施 的 投资 需 
升级 提供 了 难得 的 机 遇 。 











(2) “一 带 一 w” 1 
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对 于 我 国 压缩 机 行业 而 言 ， 积 极 向 东南 亚 、 中 亚 及 
东北 亚 方向 挺进 , 有 利于 打破 当前 行业 低迷 的 状况 。 

(3) 科技 的 投入 为 转型 升级 带 来 活力 。 近 年 
来 ， 一 些 企 业 通 过 增加 科技 投入 、 提 高 产品 科技 
含量 的 方式 提升 产品 性 能 和 质量 ， 摆 脱 同 质 化 的 
困境 ， 以 期 在 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争 中 占据 主动 。 

































































议 为 行业 带 来 机 遇 。 
带 一 路 ”涉及 大 量 设施 建设 ， 会 对 压缩 机 行业 产生 








言 息 化 基础 设施 、 城 市 社区 综合 服务 设 
求 。 这 些 均 为 压缩 机 产品 结构 的 转型 
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这 客观 地 推动 了 我 国 压缩 机 技术 水 平 的 提升 ， 自 
主 品牌 企业 竞争 力 得 到 增强 。 

当前 ， 我 国 经 济 发 展 新 常态 仍 将 持续 。 只 要 
遵从 创新 、 协 调 、 绿 色 、 开 放 、 共 享 的 五 大 发 展 
里 念 ， 坚 持 可 持续 的 发 展 方向 ， 走 转型 升级 的 发 
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和 三- fits At 











电厂 、 工 
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WEY dat 






































线 天 然 气 管道 ; 














直接 拉动 。 如 东南 亚 的 铁路 、 公 路 、 港 口 、 电 网 、 
油气 管线 等 建设 项 目 ; 
路 二 期 以 及 中 亚 天 然 
中 俄 东 线 、 西 


HA 
C 线 、D 线 ， 东 北 亚 的 
亚 的 中 巴 公路 、 核 














x 等 ， 都 有 大 量 的 压缩 机 产品 需求 。 


2017 年 ， 据 中 国 通 用 机 械 工业 协会 干燥 设备 分 


会 统计 : 22 家 重点 企业 



































完成 工业 总 产值 251 295 














展 道路 ， 我 国 压缩 机 行业 就 一 定 能 够 实现 由 生产 
型 向 生产 服务 型 转变 、 由 粗放 式 管理 向 精益 化 管 
转变 、 由 低 端 制造 向 高 端 制造 转 变 。 

(BRA: 中 国 通 用 机 械 工业 协会 压缩 机 分 
BH HEH 
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2017 年 干燥 设备 行业 概况 


万 元 ， 实 现 主 营业 务 收入 214176 万 元 。2017 年 干 
BARIT 22 家 重点 企业 工业 总 产值 见 表 1。2017 
年 干燥 设备 行业 22 家 重点 企业 主 营业 务 收入 见 表 2。 






































表 1 2017 年 干燥 设备 行业 22 家 重点 企业 工业 总 产值 





























































































































































































































序 [ 业 总 产值 | 序 工业 总 产值 
号 人 (万 元 ) 号 er (万 元 ) 
1 | 天 华 化 工 机 械 及 自动 化 研究 设 62 900 12 | 无 锡 市 林 洲 干燥 设备 有 限 公 司 5 285 
2 家 庄 工 大 化 工 设备 有 限 公 局 54 999 13 | 漆 阳 正 昌 干 燥 设 备 有 限 公司 5 050 
3 | 常州 市 范 群 干燥 设备 有 限 公司 23 840 14 | 上海 千 山 远 东 制 药 机 械 有 限 公司 4 000 
4 | 常州 一 步 干 燥 设 备 有 限 公司 16 196 15 | 常州 金陵 干燥 设备 有 限 公司 3 673 
5 | 山东 天 力 能 源 股 份 有 限 公司 13 055 16 | 哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公司 2 950 
6 | 江苏 省 范 群 干燥 设备 厂 有 限 10 715 17 | 成 都 望 昌 干 燥 设 备 有 限 公司 2750 
7 | 江苏 先锋 干燥 工程 有 限 公司 9 890 18 | 三门峡 天 吴 干 燥 设 备 有 限 公司 2 156 
8 | 江苏 宇通 干燥 工程 有 限 公 司 8 520 19 | 青海 三 四 一 九 干燥 设备 有 限 公 司 2 100 
9 | 浙江 尔 乐 干燥 设备 有 限 公 司 7655 20 | 临沂 金铭 机 械 有 限 公 司 1 300 
10 | 东台 市 食品 机 械 厂 有 限 公司 7 060 21 | 成 都 倍 力 干燥 设备 有 限 公司 1 035 
11 | 辽宁 金谷 干燥 设备 有 限 公 司 5 600 22 | 常州 普兰 达 王 燥 设备 有 限 公司 688 
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表 2 2017 年 干燥 设备 行业 22 家 重点 企业 主 营业 务 收入 






















































































































































































































































































































































































主 营 业务 主 营业 务 

序号 企业 名 称 收入 序号 企业 名 称 收入 
CAG) (万 元 ) 

1 | 石家庄 工大 化 工 设 备 有 限 公司 47 008 12 | 漆 阳 正 昌 干燥 设备 有 限 公司 4 800 
2 | 天 华 化 工 机 械 及 自动 化 研究 设计 院 有 限 公 司 | 44 633 13 | 无 锡 市 林 洲 干燥 设备 有 限 公 司 4587 
3 | 常州 市 范 群 干燥 设备 有 限 公司 23 840 14 | 上 海 千 山 远 东 制 药 机 械 有 限 公 司 3 800 
4 “常州 一 步 干燥 设备 有 限 公司 16 080 15 | 哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公司 2 582 
5 | 江苏 省 范 群 干燥 设备 厂 有 限 公司 10 900 16 | 成 都 望 昌 干燥 设备 有 限 公 司 2 234 
6 | 山东 天 力 干 燥 股份 有 限 公司 8 658 17 海 三 四 一 九 干 燥 设备 有 限 公司 2 100 
7 | 江苏 宇通 干燥 工程 有 限 公 司 8 500 18 | 三门峡 天 吴 干 燥 设 备 有 限 公 司 1 982 
8 | 江苏 先锋 干燥 工程 有 限 公司 7 800 19 | 临沂 金铭 机 械 有 限 公 司 1 800 
9 | 浙江 尔 乐 干燥 设备 有 限 公司 7 249 20 | 常州 金陵 干燥 设备 有 限 公 司 1 450 
10 | 东台 市 食品 机 械 厂 有 限 公 司 6 728 21 | 成 都 倍 力 干燥 设备 有 限 公 司 983 
11 | 辽宁 金谷 干燥 设备 有 限 公司 5 600 22 | 常州 普兰 达 干 燥 设 备 有 限 公司 587 
2017 年 ， 天 华 化 工 机 械 及 自动 化 研究 设计 院 燥 机 15 台 ， 振 动 流 化 床 18 台 ， 提 升 机 27 台 ， 滚 

















有 限 公 司 受 装备 制造 行业 整体 低迷 、 市 场 需求 严 
重 不 足 、 钢 材 价 格 大 幅 波动 等 因素 影响 ， 发 展 压 
力 仍 然 较 大 。 面 对 严峻 复杂 的 国内 外 经 济 形势 和 
艰难 的 市 场 环境 , 公司 紧 紧 围绕 2017 年 工作 部 署 ， 











































































































以 提 质 增 效 为 中 心 ， 以 转 思路 、 抓 创新 、 强 管理 
为 重点 ， 深 化 管理 提升 ， 优 化 营销 策略 ， 完 善 体 
制 机 制 ， 实 施 创新 驱动 ， 狠 抓 降 本 增 效 ， 强 化 风 





险 防 控 。 在 生产 经 营 、 市 场 开 拓 、 技 术 创 新 、 安 
全 环保 等 各 项 工作 中 真 抓 实干 ， 攻 坚 克 难 ， 较 好 
地 抵御 了 经 济 下 行 压力 ， 经 济 运行 总 体 保 持 了 平 

2017 年 ， 石 家 庄 工 大 化 工 设 备 有 限 公司 完成 
工业 总 产值 54 999 万 元 ， 比 上 年 增加 7 173 万 元 ; 
实现 销售 收入 47 008 万 元 ， 比 上 年 增加 4133 万 
元 ; 利润 总 额 5 285 万 元 ， 较 上 年 增加 299 万 元 。 






























































台 
简 刊 板 干燥 机 25 台 ， 空 心 桨 叶 干 燥 机 10 A, F 
法 制 粒 机 30 台 ， 闭 路 循环 喷雾 干燥 机 4 套 ， 卧 式 
沸腾 干燥 机 9 台 ， 热 风 炉 8 台 ， 方 锥 、V 型 、 料 
斗 混合 机 以 及 料 斗 共 21 台 。 在 新 常态 的 经 济 形势 
下 ， 公 司 工业 总 产值 创 历史 新 高 ， 而 且 再 次 获 批 
国家 高 新 技术 企业 ， 获 得 常州 市 名 牌 产品 、 常 州 
市 放心 消费 创建 活动 先进 单位 、 郑 陆 镇 工业 经 济 
科技 创新 奖 等 荣誉 ， 通 过 了 安全 标准 化 三 级 单位 
的 复审 。 公 司 在 车 间 各 班组 推行 生产 现场 6S 管理 
制度 ， 记 录 数 据 形成 生产 周报 ， 完 善 一 线 员工 绩 
效 考 核 细则 ， 把 考核 落 到 实处 ;实行 新 员工 “ 传 、 
帮 、 带 ”激励 制度 , 形成 你 追 我 赶 的 良好 工作 氛围 ， 
大 幅 提高 了 工作 效率 。 公 司 为 了 更 好 地 推广 气 保 
焊接 工艺 ， 提 高 设备 焊接 质量 ， 新 购 入 多 台 自 动 
气 保 烛 机。 围绕 “管理 创新 、 技 术 创 新 、 服 务 创 





































































































































































































2017 年 ， 常 州 一 步 干 燥 设 备 有 限 公 司 继续 转 
绕 “ 面 向 客户 、 服 务 客 户 ， 面 向 一 线 员 工 、 服 务 
一 线 员 工 ， 管 理 创 新 、 技 术 创 新 、 服 务 创 新 ， 提 
高 经 济 效益 为 中 心 ” 开 展 工 作 。 全 年 共 完 成 产品 
430 & CE), Hp: 喷雾 干燥 机 55 台 ， 湿 法 制 
粒 机 25 台 ， 热 风 循环 烘箱 52 台 ， 制 粒 机 34 台 ， 
空 友 式 干燥 机 20 台 ， 双 锥 回转 真空 干燥 机 46 
台 ， 闪 蒸 干 燥 机 25 台 ， 气 流 干 燥 机 6 台 ， 带 式 干 
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新 ”的 目标 ， 公 司 在 信息 化 建设 方面 进行 了 大 规 
模 投 入 。 为 了 加 强 技术 信息 安全 的 保护 ， 新 添 了 
绿 盾 加 密 软 件 , 对 公司 文件 资料 的 收发 进行 监控 ， 
保证 公司 知识 产权 的 安全 ， 文 件 资料 管理 更 加 规 
范 化 。 公 司 通过 实施 ERP 项 目 ， 提 高 了 管理 效率 ， 
并 不 断 向 精细 化 方向 发 展 。 

2017 年 ， 哈 尔 滨 东 宇 农 业 工 程 机 械 有 限 公司 
对 6.2 万 m 的 生产 基地 进行 了 进一步 的 建设 和 完 




















































































































行业 概况 





善 ， 购 进 了 立 式 升 降 铣 床 、 动 平衡 机 等 设备 ， 完 
成 了 3 项 技术 改造 项 目 。 生 产 谷物 干燥 机 、 装 配 
式 金属 简 仓 、 提 升 机 、 输 送 机 、 清 选 机 等 产品 199 
台 【〈 和 套 ) ， 完 成 工业 总 产值 2 950 万 元 、 工 业 增 加 
值 1779 万 元 ， 高 新 技术 产品 收入 1 637 万 元 。 

2017 年 ， 江 苏 宇通 干燥 工程 有 限 公 司 在 稳定 
和 做 大 现 有 市 场 的 基础 上 ， 开 发 新 市 场 ， 同 时 加 
强 公司 内 部 管理 ， 提 高 产品 质量 ， 以 质量 保 市 场 ， 
向 管理 要 效益 。 公 司 完成 工业 总 产值 8 520 万 元 ， 
净 增 资产 1000 多 万 元 ， 承 建制 药 、 化 工 及 环保 等 
项 目 50 多 个 。 

二 、 市 场 及 销售 情况 

2017 年 ， 天 华 化 工 机 械 及 自动 化 研究 设计 院 
本 限 公司 紧 抓 国家 节能 环保 产品 市 场 需求 旺盛 的 
发 展 机 遇 ， 大 力 开发 废水 、 废 洽 、 污 泥 及 VOC 废 
气 处 理 技术 及 装备 在 石油 化 工 、 治 炼 、 环 保 、 新 
材料 等 领域 的 市 场 应 用 。 同 时 ， 优 化 电 商 流程 ， 
丰富 现 有 营销 体系 。 以 跨 境 电 商 为 突破 ， 加 大 产 
品 海外 推广 和 销售 力度 加 大 专业 展会 、 专 业 期 
刊 、 行 业 会 议 等 宣传 投入 ， 有 效 提升 公司 形象 ， 
拓展 营销 渠道 ， 加 强 战略 协同 合作 ， 充 分 发 挥 比 
较 优势 。 公 司 紧 密 结合 市 场 发 展 需 求 ， 着 眼 于 新 
型 先进 干燥 装备 并 优化 传统 工艺 设备 ， 推 进 干燥 
技术 向 自动 化 、 大 型 化 、 成 套 化 、 节 能 化 方向 发 
展 ， 产 品 实现 专业 化 、 专 有 化 以 及 产品 类 型 的 多 
元 化 。 公 司 用 高 质量 的 国产 化 产品 替代 进口 产品 ， 
j 节能 装置 蔡 代 高 能 耗 装置 ， 进 而 实现 技术 成 果 
的 工业 应 用 和 推广 ， 实 现 技 术 成 果 的 辐射 和 扩散 : 
污 泥 无 害 化 密闭 处 理 成 套 技 术 实 现 了 蒸汽 凝 液 热 
量 综 合 利 用 、 废 水 循环 利用 ;， 乙 葵 脱 氧 催化 剂 新 
型 高 温 焙烧 炉 技术 开发 改善 了 催化 剂 的 焙烧 效果 ， 
大 幅度 提高 了 催化 剂 的 强度 、 活 性 ， 应 用 于 乙 茶 
脱氧 制 茶 乙 烯 工业 装置 后 ， 将 大 大 减少 催化 剂 在 
反应 过 程 中 的 破碎 率 , 避免 催化 剂 粉 末 堵 塞 床 层 ， 
由 此 可 以 确保 长 周期 稳定 运行 ， 从 能 耗 和 设备 运 
行 等 各 方面 都 产生 较 大 的 效益 。 

2017 年 ， 石 家 庄 工 大 化 工 设备 有 限 公司 在 巩 
固 现 有 销售 领域 的 基础 上 ， 深 入 分 析 相 关 行 业 市 
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场 , 积极 拓展 细 化 行业 市 场 , 推进 行业 产品 标准 化 。 
通过 网 络 营销 及 行业 技术 会 议 宣传 ， 为 公司 的 销 
售 业绩 增加 了 新 的 增长 点 。 当 前 ， 公 司 的 盘 式 连 
续 干 燥 机 已 拥有 1 000 多 个 固定 客户 ， 在 碳酸 钙 、 
宽 精 矿 、 杀 虫 剂 、 百 菌 清 、 三 元 材料 等 领域 已 占 
据 主导 市 场 。 在 城市 生活 污 泥 、 工 业 污 泥 、 制 药 
厂 废 酒 、 糖 厂 废 漆 、 和 餐 厨 垃圾 等 行业 成 功 经 验 的 
基础 上 , 总 结 出 一 套 完整 的 处 理工 艺 , 并 独立 设计 、 
开发 出 相应 的 污 泥 干 化 成 套 设备 ( 双 桨 叶 干 燥 机 、 
卧 式 转盘 干燥 机 、 盘 式 干燥 机 、 薄 膜 干 燥 机 ) ， 
研发 了 一 系列 的 污 泥 干 燥 技 术 ， 有 效 解决 了 污 泥 
粘 壁 和 动能 消耗 过 大 等 关键 技术 难题 。 

2017 年 ， 常 州 一 步 干燥 设备 有 限 公 司 坚持 开 
拓 新 市 场 ， 加 强 优势 产品 在 网 络 及 报纸 杂志 上 的 
推广 ， 参 加 全 国 制药 机 械 博览 会 、 深 圳 电池 展 、 
生物 发 酵 会 、 原 料 药 展 、 固 废气 展 、 污 泥 展 以 及 
德国 阿 赫 玛 、 印 度 尼 西 亚 包 装 展 等 ， 加 大 产品 推 
广 力度 ， 取 得 了 不 错 的 效果 。 通 过 前 期 市 场 调 查 ， 
把 握 行业 发 展 方向 ， 捕 捉 行 业 前 沿 信息 ， 提 高 产 
品 市 场 占有 率 ， 不 断 巩固 在 中 药 配 方 颗粒 、 中 药 
饮片 、 新 材料 、 新 能 源 等 行业 的 地 位 ， 提 高 特色 
产品 质量 水 平 。 喷 筋 干 燥 机 、 制 粒 机 、 热 风 循环 
烘箱 等 产品 仍 保持 强劲 的 增长 势头 。 其 中 ， 中 药 
配方 颗粒 专用 喷雾 干燥 机 、 中 药材 带 式 干燥 机 、 
钛 白粉 专用 闪 燕 干燥 机 的 订单 源源 不 断 ， 贵 州 振 
华 义 龙 新 材料 有 限 公 司 、 束 庄市 杰 诺 生物 酶 有 限 
公司 、 江 苏 丰 源 环保 科技 有 限 公 司 等 陆续 订购 公 
司 的 内 莹 干燥 机 。 公 司 的 拳头 产品 喷雾 干燥 机 在 
公司 市 场 销 售 中 一 直 遥 遥 领 先 ， 尤 其 在 中 药 配 方 
颗粒 生产 领域 占据 一 席 之 地 。 内 蒙古 常 盛 制药 有 
限 公司 订 购 一 套 LPG-5500 大 型 离心 喷雾 干燥 机 ， 
该 项 目 大 部 分 是 室外 施工 ， 公 司 克服 恶劣 的 冰雪 
天 气 、 紧 张 的 工期 等 不 利 因素 , 保质 保 量 完成 交付 ， 
并 达到 客户 预期 效果 。2017 年 公司 在 中 药 配方 颗 
粒 生 产 领 域 实 施 的 项 目 有 : 广东 康美 药 业 、 安 徽 
华润 金 购 药 业 、 江 西 百 神 、 浙 江 佐 力 、 修 正 药 业 、 
仲 景 宛 西 、 河 南 辅 仁 堂 、 上 海 远 跃 、 贵 阳新 天 、 
苏州 共 仁 进出 口 、 江 西天 施 康 中 药 等 企业 的 项 目 。 


















































































































































































































































































































































































































































97 


中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2018 





公司 的 喷雾 干燥 机 产品 在 化 


展 ， 


战略 。2017 年 公司 完成 工业 总 六 
新 产品 产值 4364 万 元 ， 实 现 工 业 销 售 产值 15 870 





逐步 实现 了 公 
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1 药 行业 不 断 发 


司 专业 化 和 多 元 化 的 经 营 发 展 








产值 














万 元 、 利 润 总 额 1 602 万 元 。 



























































16 196 万 元 、 

















11.88 万 t/a, 污 泥 产品 可 直接 代 莹 煤 作为 燃料 使 用 ， 


节约 了 能 源 ， 降 低 了 焚烧 费用 ; 
可 以 成 为 优 展 的 建筑 材料 。 当 前 已 


约 0.44 万 t/a, 
推广 应 用 于 印染 


干 化 工程 中 ， 经 济 和 社会 
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效益 显著 。2017 年 ， 公 
































































































































































































































































































































2017 年 ， 哈 尔 滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公 司 HRA 11 项 科技 项 目 列 入 中 石化 科技 开发 项 目 ; 
承建 粮食 干燥 、 种 子 加 工 及 粮食 仓储 项 目 20 余 项 。 “通过 中 石化 、 省 科技 厅 组 织 的 技术 鉴定 、 验 收 、 
公司 实现 销售 收入 2 582 万 元 、 利 润 总 额 65 万 元 。 ”评议 项 目 8 项 ， 完 成 成 果 推 广 31 项 ; “ 褐 煤 蒸汽 
产品 已 覆盖 新 疆 、 甘 肃 、 贵 州 、 四 川 、 湖 南 、 湖 北 、，” 管 回转 干燥 技术 及 装备 ” 获 甘肃 省 科技 进步 奖 二 
As 等 奖 。 公 司 自主 研发 、 设 计 制 造 的 首 套 220 万 t/a 
浙江 、 内 蒙古 、 广 东 、 海 南 、 吉 林 、 黑龙 PTA 装置 CTA 溶剂 交换 组 技术 水 平 达 世界 领先 水 
江 等 地 。 公 司 研发 的 玉米 大 缓 苏 烘 ee 平 ， 己 具备 大 规模 工业 化 应 用 和 推广 能 力 ; 大 型 
型 专利 产品 已 应 用 于 工程 项 目 中 , 使 用 效果 良好 。 制 氢 装置 废 热 锅炉 打破 国外 垄断 。“ 精 对 茶 二 甲 

2017 年 ， 江 苏 宇 通 干 燥 工程 有 限 公 司 产 量 增 。 酸 装 置 氧化 单元 粗 对 茶 二 甲酸 的 “过 滤 、 洗 涤 、 
长 30% 以 上 ， 实 现 销售 总 收入 8 520 万 元 、 利 润 分离 ”的 方法 ”荣获 2017 年 度 中 国 化 工 专利 奖 。 
总 额 580 万 元 。 产 品 畅销 全 国 28 个 省 、 市 、 区 ， 2017 年 ， 石 家 庄 工大 化 工 设备 有 限 公司 为 提 
并 出 口 到 美国 、 土耳其 、 希腊、 英国 及 东南 亚 等 地 。 ”高 企业 自主 创新 能 力 ， 继 续 推 动 企业 与 高 等 院 校 

三 、 科 技 成 果 及 新 产品 产 学 研 用 的 有 机 结合 ， 加 快 科技 成 果 转 化 。 公 司 

天 华 化 工 机 械 及 自动 化 研究 设计 院 有 限 公 司 ”为 某 公 司 设计 制造 的 高 真空 型 双 桨 时 干燥 机 ， 干 
的 “ 污 泥 无 害 化 密闭 处 理 成 套 技术 ”为 甘肃 省 科 MIR 150m ， 真 空 度 达 到 -0.095MPa。 为 湖南 
技 重大 专项 计划 项 目 ， 于 2017 年 7 月 通过 专家 某 公司 制造 的 高 真空 型 盘 式 干燥 机 ， 打 破 了 之 前 
组 验收 。 该 技术 利用 干燥 蒸发 的 水 蒸气 作为 惰性 ”断断续续 进出 料 的 工艺 缺陷 ， 实 现 了 高 真空 密闭 
保护 气 控制 湿 含 量 和 和 氧 含 量 ， 风 机 采用 变频 操 ” 连续 进出 料 ， Res) ODMR) tet ae 
作 ， 控 制 载 气 系统 湿 含 量 ， 通 过 控制 污 泥 王 化 产 ”性 极 高 的 物料 。 这 一 工艺 达到 国际 先进 水 平 。 公 
品 湿 含量 ， 避 免 粉 尘 的 产生 ;， 同 时 应 用 先进 的 自 nea ee 
动 化 控制 系统 ， 对 主要 的 监测 点 实现 在 线 检 测 、 法 、 算 法 提取 粉 煤 灰 中 氧化 铝 的 溶 析 结晶 工艺 ; 
实时 记录 和 可 靠 报 警 ， 从 而 解决 污 泥 粉 尘 爆炸 、 获 授权 发 明 专 利 2 项 ， 内 容 为 一 种 高 盐 废 水 的 下 
含油 污 泥 易 燃 的 技术 难题 。 项 目 创新 提出 了 污 泥 。 收 处理 方 法 、 甲 醇 痰 基 法 合成 乙酸 的 废 酸 母 液 下 














干 化 尾气 密闭 循环 





了 污 泥 无 害 化 密闭 处 理 
液 热量 综合 利用 、 废 水 循环 利用 。 
台 润 达 垃 圾 处 理 运 
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无 害 化 、 


了 现场 操作 环境 。 
由 80% 降 至 40%、 


原 开 放 式 工艺 
同时 可 节约 了 
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程 化 应 用 ， 














回收 以 及 除 自 工 艺 ， 研 制 
装备 ， 实 现 了 蒸汽 凝 








该 技术 产品 在 


营 有 限 公 司 污 泥 处 理 项 目 中 
实现 了 污 泥 的 稳定 化 、 减 量 
资源 化 ， 减 少 废水 废气 排放 ， 改 善 
以 湿 基 处 理 量 400t/d、 
蒸汽 压力 0.5MPa 为 例 ， 
艺 ee 
资源 3.96 万 t/a、 节 








含水 率 
相 比 





盐水 约 








收 方法 。 














2017 年 ， 常 州 一 步 干 燥 设备 有 限 公司 继续 完 











善 和 改进 现 有 产 





准 化 、 
公司 对 


系列 化 设计 ， 保 i 
现 有 带 式 干燥 机 内 部 结构 i 


























品 ， 对 常规 产品 进行 通用 





日 化、 标 











E 产 品 的 不 断 创 




















行 改 





新 换代 。 
造 升级 ， 





克服 了 原 有 技术 存在 的 不 足 ， 增 加 了 清洗 系统 ， 


实现 二 








ILF) 


证 了 干燥 机 的 








青 洁 度 ， 














一 种 干燥 机 可 


深 机 完成 物料 干燥 后 的 彻底 清洗 ， 








充分 保 








避免 多 种 物料 使 用 一 
蛇 过 程 中 产生 交叉 污染 的 现象 ， 也 满足 了 
以 干燥 多 种 物料 的 多 样 
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需求 ， 提 


行业 概况 











供 了 一 种 清洗 方便 、 安 全 卫生 、 适 应 性 强 、 操 作 
方便 、 质 量 稳定 和 干燥 效率 高 的 带 式 干燥 机 。 用 
户 反 映 新 型 带 式 干燥 机 投入 生产 后 ， 大 大 提高 

生产 效率 ， 改 善 了 产品 质量 ， 并 且 节 约 了 成 本 。 
公司 研发 的 多 层 节能 环保 型 带 式 干燥 机 获得 国家 
发 明 专 利 CEF: ZL201310088022.3) 。 多 层 
节能 环保 型 带 式 干燥 机 已 成 功 应 用 于 国内 多 家 食 
品 三家， 技术 处 于 国内 领先 水 平 。 另 外 ， 公 司 还 
研发 出 最 新 款 MZG 系列 脉冲 真空 干燥 机 。 脉 冲 真 
空 干燥 机 是 公司 吸收 大 量 客户 反馈 及 使 用 需求 ， 
在 现 有 产品 技术 的 基础 上 ， 自 主 开 发 设计 的 新 型 
干燥 设备 。 该 设备 广泛 应 用 于 制药 行业 、 生 物 工 
程 等 领域 ， 是 一 种 符合 新 版 GMP 的 真空 箱 式 干燥 
装置 ， 其 主要 针对 热 敏 性 物料 、 符 性 大 物料 和 需 
要 回收 溶剂 物料 的 干燥 ， 尤 其 对 物料 含 糖 量 高 、 
易 溢出 、 易 起 泡 中 药 漫 谨 类 的 物料 干燥 能 力 和 效 
果 非 常 好 。 该 设备 采用 “脉冲 ” 层 流 真空 干燥 原理 ， 
是 一 种 高 效 的 低温 干燥 方式 。 与 传统 干燥 设备 相 
比 , 其 效率 提高 200% 以 上 , 大 大 缩短 了 干燥 时 间 ; 
相 比 热风 循环 烘箱 能 耗 节约 80% 以 上 ; 产品 均匀 
性 更 高 ， 干 燥 后 的 产品 品质 和 颜色 更 好 ; 具备 在 
线 清 洗 或 浸泡 式 清 洗 功能 ， 移 动 式 料 车 设计 ， 更 
方便 清洗 ， 针 对 易 起 泡 物 料 ， 采 用 脉冲 破 泡 设计 ; 
针对 不 易 破 泡 的 物料 ， 采 用 爆炸 式 干燥 的 方式 ， 
充分 利用 蒸汽 的 潜 热 及 其 欠 饱 和 燕 汽 的 吸水 性 ; 
全 自动 控制 系统 ， 整 套 系统 人 机 界面 操作 ， 可 分 
段 设 定 参 数 ， 实 现 更 复杂 的 工艺 流程 ， 保 障 干燥 
效率 和 效果 。 公 司 承 接 上 年 度 对 干燥 设备 尾气 回 
收 利 用 节能 装置 继续 研究 ， 启 动 了 脉冲 式 沸腾 制 
粒 干燥 机 、 热 泵 烘 干 、 食 品 专用 冻 干 机 等 新 技术 
的 开发 。2017 年 申请 发 明 专 利 2 项 、 实 用 新 型 专 
利 2 项 ， 获 批发 明 专利 2 项 、 实 用 新 型 专利 2 项。 
为 了 进一步 规范 公司 产品 ， 实 现 标准 化 ， 对 公司 
起 草 的 中 药 浸 膏 喷雾 干燥 机 国家 标准 进行 了 宣 贯 























































































































































































































































































































































































































项 目 列 入 哈尔滨 市 应 用 技术 研究 与 开发 项 目 ， 获 
得 50 万 元 资助 。 水 稻 育 秧 基质 板 的 制备 是 以 作物 
秸秆 为 主要 原料 ， 通 过 物理 技术 加 工 处 理 ， 与 草 
RES MAME WIZ IRA RIK, ATR 
有 具 成 型 、 高 温 烘 干 处 理 ， 制 成 具有 肥沃 土壤 特性 
的 育秧 基质 板 ， 有 具有 环保 、 节 能 、 高 效 、 节 约 等 
特点 ， 对 加 快 农业 可 持续 发 展 起 到 了 积极 的 促进 
作用 。 该 产品 自 2015 年 开始 向 全 国 推 广 ， 至 2017 
年 年 底 已 建成 4 条 生产 线 ， 并 在 黑龙 江 、 内 蒙古 、 
新 疆 、 湖 北 、 河 南 、 辽 宁 、 吉 林 等 地 推广 使 用 ， 
平均 增加 水 稳产 量 6.8%， 受 到 广大 农户 的 青睐 。 
江苏 宇通 干燥 工程 有 限 公司 研发 的 氮气 闭路 
循环 、 回 收 甲 醇 VC 干燥 技术 项 目 是 针对 氮气 闭 
路 循环 ， 回 收 甲醇 维生素 C 的 干燥 而 专门 研发 的 
专用 技术 ， 采 用 振动 -沸腾 组 合 床板 ， 应 用 高 真 
空 关 风机 、 高 效 旋风 分 离 器 、 振 动 - 沸腾 干燥 机 、 
冷冻 溶液 多 级 循环 吸收 塔 、 双 道 迷宫 式 挡 水 器 、 
拆卸 式 板 式 换 热 器 等 多 项 专利 和 技术 开发 出 新 
的 发 明 专 利 “ 氮 气 闭 路 循环 专用 干燥 装置 ”。 该 
项 目 具 有 生产 能 力 大 、 循 环 氮气 的 含水 率 低 、 连 
续 性 强 、 运 行 安全 可 靠 、 无 三 废 排放 等 特点 ， 是 
高 效 节 能 环保 型 装备 ， 有 良好 的 市 场 潜力 和 发 展 



















































































































































































































































































尺 蔡 空气 ， 避 免 了 物料 氧化 变质 ， 闭 路 循环 没 
尾气 排放 ， 避 免 了 对 大 气 造成 环境 污染 回收 
醇 ， 资 源 充分 利用 ， 节 省 了 能 源 ;， 吸收 液 循环 
利用 ， 无 废 液 排放 ; 尾气 吸收 ， 无 粉尘 排放 ; 整 
套 系统 的 安全 性 大 大 提高 ， 从 理论 上 达到 了 零 排 
放 ; 自动 化 控制 ， 智 能 化 操作 ， 生 产 效率 大 大 提 
高 。 该 项 目 已 获得 发 明 专 利 2 项， 分 别 是 闭路 循 
环 、 溶 媒 回收 及 喷雾 制 粒 干燥 系统 的 干燥 主机 及 
其 工作 方法 (专利 号 : ZL201210099552.3) ， 闭 
路 循环 、 溶 媒 回收 及 喷雾 制 粒 干燥 系统 及 其 工作 
方法 (专利 号 : ZL201210099553.8) ; 获得 实用 
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和 实施 ， 公 司 起 草 的 双 锥 回转 真空 干燥 机 行业 标 
准 已 发 布 。 

2017 年 ， 哈 尔 滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公 司 
的 “水 稳 育秧 基质 板 及 制 板 机 技术 研究 与 应 用 ” 
































新 型 专利 2 项 ， 分 别 是 振动 沸腾 干燥 机 (专利 号 : 
ZL201720031196.X), 一 种 冷冻 溶液 循环 吸收 塔 ( 专 
利 导 ZL201721035952.2)。 同 时 申请 发 明 专 利 3 项 ， 
已 受理 , 拥有 自主 知识 产权 , 在 国内 同行 业 属 首创 ， 
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与 浙江 农林 学 院 合作 研发 ， 并 经 东北 制药 总 厂 落 














实 应 用 ， 有 共有 广阔 的 发 展 前 景 。 

四 、 企 业 人 才 培 养 情况 

天 华 化 工 机 械 及 自动 化 研究 设计 院 有 限 公司 
AAS aL: 中 加 强 干部 队伍 建设 。 严 格 执行 









































民主 集中 制 和 选 人 用 人 工作 制度 ， 规 范 干部 选拔 





任用 工作 。 包 重视 人 才 培 养 ， 积 极 推进 减员 增 效 。 
引进 硕士 研究 生 4 名 、 重 点 大 学 本 科 毕 业 生 13 名 。 


















































完成 了 化 工 过 程 机 械 硕 士 点 的 宣传 、 招 生 、 复 试 、 








教学 工作 ， 按 计划 招收 全 























制 人 硕士 生 2 名， 授予 














硕士 学 位 2 名; 先后 组 织 


403 人 次 参加 中 央 党 校 








党 建 培训 班 、 注 册 类 考试 ] 
持续 改进 等 专业 和 技能 培 




















资格 ， 有 10 人 取得 初级 职 





UI, BEA N ae UI 








训 。 积 极 推进 专业 技术 
职务 评 聘 工作 ，14 人 晋升 教授 级 高 工 ，35 人 晋升 
副 高 级 职称 ;经 评审 ， 有 53 人 取得 中 级 职称 任职 
































称 任职 资格 。@@ 强 化 绩 














效 考核 和 薪酬 管理 。 强 化 人 事 考核 评价 体系 建设 ， 
不 断 提 高 员工 职业 能 力 ， 改 进 工 作 绩效 。2017 年 ， 











有 竞争 力 的 薪酬 制度 。 























先后 完成 2017 年 度 领 导 班 子 在 线 测 评 和 现场 述 
职 、 考 核 工 作 ; 完成 6 名 甘肃 省 领军 人 才 的 年 度 
考核 ; 进一步 完善 员工 薪资 结构 , 实行 科学 、 公 平 、 

















常州 一 步 干燥 设备 有 限 公司 始 终 坚 持 以 人 为 





























本 ， 大 力 实施 人 才 强 企 战略 。 根 据 企 业 发 展 规 划 ， 
有 计划 地 招收 大 中 专 毕 业 生 ， 大 力 引进 经 验 丰 富 
且 懂 干燥 技术 专业 的 相关 人 员 ， 充 实 技术 力量 。 
当前 ， 公 司 有 大 专 以 上 学 历 技术 人 员 38 名 ， 其 中 ， 
中 级 工程 师 15 名 、 高 级 工程 师 9 名 。 除 了 引进 、 
招聘 外 ， 公 司 还 聘请 干燥 技术 专家 做 公司 的 技术 
顾问 ， 与 天 津 科 技 大 学 、 江 南大 学 、 常 州 河 海 大 
学 等 高 等 院 校 进行 产 、 学 、 研 对 接 活动 ， 为 公司 
作 技 术 服务 、 技 术 指导 ， 承 担 公 司 重 大 项 目 技术 
攻关 、 科 研 课题 等 工作 。 公 司 为 有 效 提高 一 线 员 
工 岗位 技能 操作 水 平 ， 特 别 邀 请 常州 铁道 职业 学 
院 的 老师 对 公司 一 线 员工 进行 为 期 2 个 月 的 专业 
培训 ， 培 训 主要 围绕 气 保 焊 、 毛 弧 焊 、 电 工 、 精 
工 等 工种 。 公 司 安排 专职 人 员 负 责 对 接 ， 此 次 培 
训 达 到 预期 效果 ， 共 60 人 获得 等 级 证 书 ， 其 中 ， 
初级 20 人、 中 级 34 人 、 高 级 6 人 。 

2017 年 ， 哈 尔 滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公司 
引进 本 科 生 两 名 ， 已 通过 试用 期 考核 ， 进 入 相应 
岗位 工作 ;招聘 工人 技师 18 人 ， 全 部 进入 相关 岗 
位 工作 。 全 年 组 织 工程 技术 人 员 、 技 术 工人 参加 
技术 培训 、 技 术 考 察 等 8 次， 累计 培训 120 人 次 。 

(mA: 中 国 通用 机 械 工业 协会 干燥 设备 
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2017 年 减 变速 机 行业 概况 


近 两 年 ， 为 全 面 实施 











“中 国 制造 2025” 发 展 











战略 ， 加 快 推进 供给 侧 结构 性 改革 ， 促 进 产业 转 











型 升级 ， 提 升 制造 业 技术 管理 水 平和 产业 发 展 质 


























造 升 级 工程 等 ， 
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台 了 一 系列 配套 产业 政策 ， 如 “ 强 基 
工程 ”“ 智 能 制造 ”专项 以 及 制造 业 重 大 技术 改 
等 ， 这 些 政策 的 出 台 对 减 变速 机 行业 
的 发 展 和 经 济 运行 的 带动 作用 在 进一步 释放 ， 也 






































推进 行业 发 展 动力 由 要 素 驱 动向 创新 驱动 转变 ， 
产业 结构 由 传统 制造 向 服务 型 制造 和 智能 、 绿 色 
制造 转变 。 
减 变速 机 作为 机 械 传动 的 重要 基础 

国民 经 济 发 展 及 装备 制造 业 的 重要 组 成 部 分 和 重 
要 部 件 。 随 着 我 国 制造 业 的 全 面 升级 ， 减 变速 机 
行业 发 生 了 巨大 的 变化 , 减 变速 机 技术 发 展 迅速 ， 
重大 装备 的 设计 、 制 造 和 系统 集成 能 力 都 得 到 大 
































































































































行业 概况 








幅 提 高 ， 产 品 向 重 载 、 高 硬度 、 高 精度 、 高 速度 、 
高 效率 方向 迈进 。 随 着 数控 化 制造 技 
术 和 模 基 化 设计 则 造 方式 的 成 功 运用 ， 减 变速 机 
步 提 升 ， 生 产 效率 与 产品 质量 
明显 提高 。 市 场 需求 方面 ， 从 对 下 游行 业 的 减 变 
速 机 的 配套 来 看 ， 减 速 电 机 与 减速 机 (齿轮 箱 ) 
早 ; 从 运用 细 分 来 看 ， 精 密 减 速 
， 通 用 类 产品 市 场 需 求 出 现 分 化 。 

(一 ) 经 济 运行 特点 

据 国家 统计 局 统计 ，2017 年 ， 齿 轮 及 减 变速 
机 规模 以 上 生产 企业 858 家 ， 行 业 拥 有 资产 总 额 
1 601 亿 元 。2017 年 ， 减 变速 机 及 齿轮 行业 经 济 运 
行 保持 了 稳 中 有 升 的 发 展 态 势 。 

1. 减速 机 产量 快速 增长 ， 具 轮 产量 大 幅 下 降 

2017 年 ， 减 速 机 产量 671.2 万 台 ， 同 比 增长 
11.35%， 较 上 年 提升 11.61 个 百分点 ; 齿轮 产量 
257.99 万 t， 同 比 下 降 6.04%， 较 上 年 回落 12.65 
个 百分点 。 

2. 出 口交 货 值 大 幅 下 降 













































































































































































































































































2017 年 ， 齿 轮 及 齿轮 减 变 速 箱 出 口交 货 值 
105.87 万 元 ， 同 比 下 降 16.39%， 较 上 年 回落 31.18 
个 百分点 。 





3. 工业 增加 值 平稳 增长 

齿轮 和 传动 部 件 工业 增加 值 同 比 增长 12%, 
较 上 年 提升 3.7 个 百分点 。 

4. 主 营业 务 收入 及 利润 总 额 稳 中 
较 上 年 略 有 回落 

2017 年 ， 实 现 主 营业 务 收入 1 862.3 亿 元 ， 同 
比 增长 6.89%， 较 上 年 回落 1.07 个 百分点 ; 实现 
利润 总 额 142.59 亿 元 ， 同 比 增长 6.33%， 较 上 年 
回落 0.85 个 百分点 ; 主 营 业务 利润 率 8.3%， 比 上 
年 下 降 0.05 个 百分点 ;规模 以 上 企业 858 X, F 
损 企 业 有 86 家 ， 亏 损 额 为 6.58 亿 元 ， 同 比 下 降 
18.16%. 
































了 升 ， 增 幅 















































5. 进出 口 同步 增长 ， 进 口 增 速 高 于 出 口 增 速 
(1) 行星 齿轮 减速 器 进出 口 总 额 4.87 亿美 元 ， 











同比 增长 33.06%， 较 上 年 提高 33.04 个 百分点 。 
其 中 : 进口 额 2.66 亿美 元 ， 同 比 增长 49.44%, BE 








上 年 提高 62.61 个 百分点 ; 出 口 额 2.21 亿美 元 ， 
同比 增长 17.55%， 较 上 年 提高 1.5 个 百分点 。 贸 
易 逆差 为 4507 万 美元 (上 年 顺差 为 990 万 美元 ) 。 

(2) 齿轮 及 其 他 变速 、 传 动 装置 等 进出 口 总 
额 31.77 亿美 元 ， 同 比 增长 9.17%， 较 上 年 提高 
20.74 个 百分点 。 其 中 : 进口 额 12.19 亿美 元 ， 同 
比 增长 19.91%， 较 上 年 提高 53.5 个 百分点 ; 出 
额 19.58 亿美 元 , 同比 增长 3.43%, 较 上 年 提高 8.21 
个 百分点 。 贸 易 顺 差 为 7.39 亿美 元 ， 较 上 年 减少 
2.27 亿美 元 。 

(二 ) 企业 发 展 情况 

江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公 司 于 1982 年 创 
办 ， 经 过 30 多 年 的 发 展 ， 已 成 为 装备 精良 ， 产 品 
研发 、 销 售 、 生 产 、 工 艺 体系 完善 的 行业 龙头 企 
业 。 公 司 拥 有 资产 总 额 15.5 亿 元 ， 占 地 面积 近 80 
万 m。 公 司 创建 了 国家 级 博士 后 科研 工作 站 、 江 
苏 省 企业 技术 中 心 、 江 苏 省 传动 机 械 与 控制 工程 
技术 研究 中 心 、 泰 隆 - 哈 工大 工程 技术 研究 中 心 ， 
形成 了 强大 的 技术 研发 团队 。 在 全 国 各 地 设立 328 
个 办 事 处 ， 构 筑 了 以 直销 为 主 、 经 销 为 辅 ， 不 断 
扩大 电子 商务 进行 交易 的 三 位 一 体 的 立体 营销 网 
络 。 公 司 不 断 开拓 创新 ， 瞄 准 行业 前 沿 ， 开 发 高 
科技 含量 、 高 附加 值 产品 ，2017 年 获得 江苏 省 品 
牌 50 强 。2017 年 实现 销售 收入 12.62 亿 元 ， 同 比 
增长 16.38%。 

江苏 国 蕊 减速 机 股份 有 限 公司 经 过 20 多 年 的 
发 展 ，“ 国 成 ”品牌 在 减速 机 行业 已 具有 较 高 的 
知名 度 ， 得 到 了 客户 的 广泛 认可 。 经 过 多 年 发 展 ， 
公司 在 销售 网 络 、 品 牌 声誉 、 技 术 研 发 、 产 品 多 
样 性 等 方面 具有 较 强 的 优势 。2017 年 ， 公 司 减 速 
机 产量 为 514 903 台 ， 较 上 年 增加 75 587 台 。 实 
现 销售 收入 147 841 万 元 ， 同 比 增长 28.4%; 利润 
总 额 15 547 万 元 ， 同 比 增长 37.5%。 公 司 研发 了 
锥 双 挤 出 机 减速 机 SZL AA. RRA REL. JE 
高 承载 挤 出 机 减速 机 系列 、 模 块 化 减速 机 升级 版 、 
高 承载 能 力 通 用 齿轮 箱 系 列 等 产品 。 

2017 年 ， 山 东 华 成 中 德 传动 设备 有 限 公 司 面 
对 错综复杂 的 国内 外 经 济 形势 ， 积 极 应 对 市 场 、 
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回 款 、 安 全 环保 等 各 方面 压力 ， 各 项 工作 都 取得 
了 较 好 成 绩 。 减 变速 机 新 产品 共计 106 种 ， 包 括 
行星 减速 机 、 蜗 轮 蜗杆 、 轧 机 减速 机 、 小 型 立 磨 
减速 机 、JS 矿 用 减速 机 等 取得 新 突破 。 减 变速 机 



































2008 年 搬迁 改造 。 公 司 主要 从 事 高 精密 减速 机 的 
研发 与 生产 ， 曾 研发 出 全 国 第 一 台 铝 合金 无 级 变 
速 嚣 以 及 第 二 台 铝 合金 蜗轮 蜗杆 减速 机 并 获取 国 
家 专利 ， 是 国家 级 高 新 技术 企业 (2017 年 第 一 批 
通过 复审 ) 、 国 家 级 火炬 计划 企业 、 精 密 减速 机 










































































销售 额 同 比 增长 42.1%， 其 中 煤炭 行业 同比 增长 
21.8%、 港 口 行业 同比 增长 41.1%。 

2017 年 ， 南 京 高 精 传 动 设备 制造 集团 有 限 公 
司 坚持 以 技术 进步 推动 市 场 需求 , 通过 自主 创新 、 
节能 环保 的 生产 模式 与 加 强 提供 及 出 售 相关 零 剖 
件 的 销售 策略 ， 推 动产 品 销售 ， 保 持 市 场地 位 。 
轨道 交通 产品 获得 国际 铁路 标准 认证 证 书 ， 并 应 
] 在 海外 多 个 国家 和 地 区 的 轨道 交通 传动 设备 上 。 
2017 年 整个 集团 具 轮 业务 板块 实现 主 营业 务 收入 
78.04 亿 元 ， 同 比 下 降 4.1%。 其 中 ， 工 业 齿 轮 箱 
实现 销售 收入 10.01 亿 元 ， 同 比 增长 28.5%， 风 电 
齿轮 箱 实现 销售 收入 68.03 亿 元 , 同比 下 降 7.6%。 

2017 年 ， 山 西 省 平遥 减速 器 有 限 责 任 公 司 产 
品 向 硬 齿 面 、 替 代 进 口 、 高 速 齿轮 箱 等 转型 发 展 ， 
产品 结构 更 加 优化 。 公 司 逐 月 组 织 召 开销 售 营 销 
分 析 会 议 、 部 长 销售 会 议 ， 对 销售 工作 计划 落实 、 
营销 指标 进行 细 化 分 析 ， 为 市 场 拓展 起 到 了 积极 
的 促进 作用 。 对 销售 价格 实行 价格 审批 制度 ， 确 
保 产 品 价格 指数 的 有 效 掌 控 。 各 营销 人 4H 
售 渠道 , 积极 承揽 外 加 工 和 维修 业务 。 公 司 销 
回 款 分 别 同比 增长 88%、44%。 公 司 组 织 申 报 省 、 
市 、 县 科技 项 目 累计 8 次， 其 中 专利 资助 、 专 利 
成 果 转 换 、 科 技工 业 攻 关 项 目 获 得 资金 支持 ， 共 
申报 专利 5 项。 公司 与 太原 理工 大 学 合作 成 立山 
西 省 齿轮 传动 研究 生 创 新 教育 中 心 ，“ 机 械 加 载 
器 项 目 ” 获 山西 省 科学 技术 进步 奖 二 等 奖 。 
杭州 嘉 诚 机 械 有 限 公司 主 要 产品 为 RFKS 系列 
齿轮 减速 机 ，WP 系列 、NMRYV 系列 蜗轮 减速 机 和 
SWL 系列 蜗轮 丝 杆 升降 机 。2017 年 ， 公 司 生产 减 
速 机 23.6 万 台 ， 完 成 工业 总 产值 10 500 万 元 、 新 
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省 级 高 新 技术 企业 研究 开发 中 心 。 公 司 以 适度 成 
本 、 差 异化 、 服 务 价值 为 发 展 理念 ， 向 品质 效益 
型 发 展 。 当 前 有 两 条 半自动 化 的 压 装 装 配 流水 线 
(针对 RV 减速 机 ) ， 每 一 台 减 速 机 出 三 都 经 过 
专用 试车 台 正 反 转 测试 超过 lh。2017 年 调整 发 展 
步伐 ， 提 出 二 次 创业 ， 制 定 5 年 发 展 规 划 ， 向 高 
端 减速 机 制造 商 迈 进 。2017 年 ， 公 司 生 产 、 销 售 、 
利润 稳步 发 展 。 

2017 年 , 河北 北方 减速 机 有 限 公司 积极 布局 ， 
以 高 精 设 备 投入 ， 加 强 转 型 升级 力度 ， 谋 求 更 大 
发 展 。 公 司 先后 引入 多 类 数控 加 工 设 备 ， 提 高 
企业 市 场 竞争 力 。 公 司 为 东方 电气 集团 配套 多 台 
电站 用 锅炉 密封 片 ， 稳 步 进入 电站 锅炉 用 密封 片 
生产 配套 市 场 ， 并 以 优质 的 产品 质量 赢得 用 户 的 
首选 。 随 着 技术 的 不 断 进步 ， 公 司 针 对 早期 产品 
进行 升级 ， 根 据 客户 需求 ， 推 出 多 项 产品 优惠 
级 改造 业务 ，2017 年 成 功 完成 10 多 个 项 目的 改造 
升级 ， 深 得 广大 客户 的 认可 。 

山东 柳 杭 减速 机 有 限 公司 主要 以 设计 制造 各 
类 中 硬 、 硬 齿 面 齿轮 减速 机 为 主 。 产 品 已 形成 
JZD、JZL、JZS 三 大 系列 ， 共 300 余 个 规格 型 号 ， 
均 实 现 系列 化 批量 生产 。 公 司 专注 于 砖 瓦 行业 专 
用 减速 机 的 研发 和 制造 ， 奉 行 “ 差 异化 、 定 制 化 ” 
战略 ，“ 量 身 定做 ”设计 了 许多 高 性 能 的 减速 机 
产品 ， 深 受用 户 好 评 ， 是 国内 生产 砖 瓦 行业 专用 
减速 机 的 代表 企业 之 一 。 公 司 具 备 年 生产 10 000 
台 减 速 机 的 能 力 ， 并 参与 起 草 了 JC/T 2363—2016 
《烧结 保温 砖 和 保温 砌 块 成 套 生 产 设备 通用 技术 
条 件 》 国 家 建材 行业 标准 。2017 年 ， 公 司 产 品 销 
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产品 产值 7 262 万 元 、 工 业 增 加 值 3 432 万 元 ， 实 
现 销售 收入 8 896 万 元 、 利 润 总 额 1 105 万 元 ， 与 
上 年 相 比 ， 各 项 指标 明显 提升 。 

浙江 午 马 减速 机 有 限 公 司 成 立 于 1995 年 ， 
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量 名 列 前 芒 ， 产 品质 量 稳 定 提高 ， 产 值 、 收 入 、 
利税 都 有 所 增长 。 

2017 年 ， 南 京 创 力 传动 机 械 有 限 公司 紧 紧 围 
绕 “ 做 品牌 ”这 一 目标 ， 抓 机 遇 、 求 发 展 ， 各 项 




















行业 概况 





工作 均 取 得 了 前 所 未 有 的 成 绩 ， 综 合 实力 大 大 增 
强 。 公 司 产值 同比 增长 34.6%， 销 售 收入 同比 增 
长 15.14%。 公 司 在 研发 费用 方面 的 投入 占 公 司 营 
业 收 入 的 13% 以 上 。 

2017 年 ， 兰 州 西 腾 润 工装 备 制造 有 限 公司 紧 
紧 围 绕 经 营 方针 ， 以 加 强 企业 制度 建设 为 起 点 ， 
以 销售 创新 为 核心 ， 以 技术 创新 为 企业 发 展 的 动 
力 源 ， 巩 固 发 展 了 第 三 产业 。 公 司 完成 工业 总 产 
值 1746 万 元 ， 同比 下 降 28.62%; 实现 销售 收 
A 2920 万 元 ， 同比 增 长 22.63%; 完成 销售 回 款 
2750 万 元 ,同比 下 降 15.98%; 实现 利润 45 万 元 。 































































































来 的 不 利 影响 。 公 司 实现 销售 收入 26.39 亿 元 ， 同 
比 增 长 51.43% 归属 于 上 市 公司 股东 的 净利 润 2.43 
亿 元 ， 同 比 增长 30.61%。 

银川 威力 传动 技术 股份 有 限 公 司 拥 有 30 多 年 
的 行星 齿轮 减速 器 设计 和 制造 经 验 ， 以 齿轮 浮动 
均 载 技术 、 齿 轮 修 形 技术 、 传 动 轴 密 封 技 术 等 技 
术 为 核心 , 研发 、 生 产 、 销 售 高 端 行星 齿轮 减速 器 ， 
为 风力 发 电机 制造 企业 、 索 道生 产 企 业 等 提供 高 
精度 、 低 噪声 、 高 效率 、 高 稳定 性 的 行星 减速 器 
产品 。2017 年 ， 公 司 面 对 我 国 风 电 装 机 容量 出 现 
下 滑 的 情况 ， 积 极 开发 国内 排名 前 20 位 的 风力 发 






































































































































公司 完成 了 摆 线 针 轮 减速 机 新 的 理论 方程 推导 ， 
并 用 新 方程 对 现 有 摆 线 针 轮 减速 机 进行 了 优化 设 
ths 完善 了 滚 针 减速 机 的 改进 理论 设计 和 工艺 。 

2017 年 ， 宁 波 东 力 股份 有 限 公司 根据 年 初 制 
定 的 工作 方针 ， 大 力 开拓 市 场 ， 提 升 经 营 效 率 ， 
进 并 购 重组 。 利 用 上 市 公司 资本 平台 ， 以 发 行 
股份 及 支付 现金 的 方式 购买 年 富 供应 链 100% 的 
股权 ， 进 入 先进 服务 业 领 域 。 公 司 实现 营业 收 
A 128.7 亿 元 ,同比 增长 2399.8%; 实现 归属 
于 上 市 公司 股东 的 净利 润 1.59 亿 元 ， 同 比 增长 
1277.3%。 公 司 设立 了 宁波 东 力 传动 设备 工程 技 
术 中 心 , 子 公司 东 力 传动 、 欧 尼克 为 高 新 技术 企业 ， 
直 致 力 于 齿轮 和 自动 化 装置 新 技术 的 研究 和 新 
产品 开发 ， 当 前 拥有 专利 50 项 ， 其 中 发 明 专 利 7 
项 。 作 为 组 长 单位 负责 起 草 《 中 国 齿轮 行业 中 小 
功率 工业 通用 减速 箱 》 系 列 标 准 ， 担 任国 家 住 建 
部 行业 标准 《医用 推拉 式 自 动 门 》 的 唯一 主编 单位 ， 
入 选 国家 卫生 部 汇编 出 版 的 《医院 专用 设备 图 集 》 
的 全 国 唯一 定点 医用 门 三 家; 与 英国 罗曼 克 斯 公 
司 、 郑 州 机 械 研究 所 、 浙 江 大 学 等 单位 建立 长 期 
的 科研 合作 。 公 司 通过 技术 工艺 的 消化 吸收 ， 获 
得 制造 高 端 产品 所 需要 的 工艺 、 方法 等 关键 技术 ， 
与 国内 同行 相 比 ， 具 有 明显 的 竞争 优势 。 

2017 年 ， 浙 江 双 环 传动 机 械 股 份 有 限 公司 紧 
紧 抓 住 国内 自动 变速 器 快速 启动 的 机 会 ， 抢 滩 工 

































































































































































































































































































































































程 机 械 和 商用 车 业务 迅猛 增长 的 市 场 ， 通 过 内 部 
管理 深度 挖潜 ， 较 大 程度 地 抵消 了 钢材 涨 价 所 带 





























电机 制造 商 以 及 国外 多 家 风力 发 电机 制造 商 ， 并 
己 取得 积极 进展 。 公 司 在 江苏 远景 能 源 公司 2.XMW 
平台 偏 航 减速 器 年 度 招标 中 获得 30% 订单 份额 ; 
被 湘 电 风能 列 为 战略 合作 伙伴 ， 获 得 湘 电 风能 
2018 年 度 50% 左右 的 市 场 份额 。 公 司 与 客户 共同 
研发 3.5MW、4.0MW、5.0MW、6.0MW 大 功率 陆 
上 及 海上 风力 发 电 偏 航 、 变 桨 减速 器 ， 太 阳 能 ; 
热 回转 减速 器 及 新 能 源 汽车 轮 边 减速 器 均 取 得 了 
一 定 进展 。 公 司 与 国家 20 个 光 热 示范 项 目的 总 承 
包 商 和 业主 单位 进行 交流 ， 与 部 分 单位 达成 合作 
意向 ， 太 阳 能 光 热 回转 减速 器 样机 已 完成 三 内 试 
验 ， 并 交付 客户 现场 进行 安装 调试 。 

宁波 中 大 力 德 智能 传动 股份 有 限 公 司 自 成 立 
以 来 ， 一 直 专 注 于 减速 器 、 减 速 电 机 的 生产 研 
发 ， 公 司 建立 了 较为 全 面 的 产品 体系 ， 能 够 为 客 
户 提供 丰富 的 动力 传动 与 控制 应 用 解决 方案 。 面 
对 竞争 日 益 激 烈 的 市 场 环 境 ， 公 司 采 取 积 极 的 应 
对 策略 ， 着 力 巩 固 区 域 市 场地 位 ， 保 持 竞 争 优 
势 ， 加 强 营 销 推广 ， 认 真 贯彻 落实 年 度 经 营 计 
划 。2017 年 ， 公 司 实现 营业 总 收入 近 5 亿 元 ， 同 
比 增长 34.64%; 利润 总 额 6978 万 元 ， 同 比 增长 
29.73%。 

2017 年 ， 杭 州 前 进 齿 轮 箱 集团 股份 有 限 公司 
专注 齿轮 传动 装置 和 摩擦 材料 及 摩擦 片 的 研究 和 
开发 ， 通 过 自主 开发 、 引 进 消化 吸收 国外 先进 技 
术 以 及 再 创新 开发 ， 当 前 已 形成 了 完整 的 具有 自 
主 知识 产权 的 齿轮 传动 装置 领域 核心 技术 。2017 
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年 ， 公 司 实 现 营业 收入 16.58 亿 元 ， 同 比 增 长 
7.46%; 实现 归属 于 上 市 公司 股东 的 净利 润 1061 
万 元 ， 同 比 增长 45.35%。 全 年 共 完 成 各 类 新 产品 
开发 项 目 76 个 ， 新 增 授权 专利 32 项 ， 其 中 发 明 
专利 7 项 。 公 司 累计 拥有 各 类 有 效 专利 290 项 ， 
其 中 发 明 专 利 34 项 ， 主 持 修 订 的 国家 标准 、 行 业 
标准 29 项 ; 承担 的 国家 科研 项 目 3 项 。 

河南 薄 瑞 精密 机 械 有 限 公 司 是 一 家 专业 的 减 


































































































额 为 16.16 亿美 元 。 贸 易 顺 差 为 6.2 亿美 元 。 

1. 行星 齿轮 减速 器 进出 口 情况 

2017 年 ， 行 星 齿 轮 减 速 器 进口 额 为 2.66 亿美 
元 ， 同 比 增长 49.44%; 出 口 额 为 2.21 亿美 元 ， 同 
比 增长 17.55%; 逆差 为 0.45 亿美 元 。 

进口 额 排 在 前 五 位 的 国家 分 别 是 : 德国 〈 进 
Fil 9 567.64 万 美元 ， 同 比 增 长 67.46%) 、 日 本 

《进口 额 6 672.49 万 美元 ， 同 比 增 长 48.43% ) 、 

































































速 机 和 起 重 机 零 部 件 制造 企业 ， 公 司 产品 完全 自 
行 研 发 并 拥有 自主 知识 产权 。 公 司 现 有 20 余 项 产 
品 专利 ， 独 特 的 点 线路 合 齿轮 传动 技术 ， 轻 量化 
的 起 重 机 用 卷 筒 、 吊 钩 ， 矿 机 用 高 强 韧 车 轮 等 技 
术 处 于 国内 领先 水 平 。 公 司 当 前 已 形成 了 完善 的 
高 中 低档 各 类 系列 化 产品 : 起 重 机 用 车 轮 ， 有 具有 
完善 的 普通 车 轮 、 先 进 的 欧式 车 轮 和 领先 的 高 强 
度 车 轮 ; 减速 机 类 ， 有 常用 的 ZQ、ZQA、ZSCA 
等 产品 ， 轻 量化 起 重 机 用 QJ、QY、ZSY 等 系列 产 
品 ， 欧 式 起 重 机 用 NDG. F, K 等 系列 产品 。“ 起 
重 机 用 直 联 式 硬 齿 面 点 线 蝴 合 驱 动 单元 ”和 “内 
平衡 支持 硬 具 面 模块 化 减速 机 ”被 评定 为 河南 省 
科学 技术 成 果 ，DQJ 点 线路 合 齿 轮 减 速 器 和 起 重 
机 用 底座 式 硬 齿 面 减速 器 QY 系列 产品 被 评定 为 
河南 省 工业 节能 产品 ，“ 轻 量化 起 重 机 专用 硬 齿 
面 减 速 器 关键 技术 研究 ”入 选 河南 省 科技 攻关 计 
划 ， 并 已 完成 相关 研究 工作 。 

沃 德 传 动 ( 天 津 ) 股份 有 限 公司 是 集 传动 设 
备 研发 、 生 产 、 销 售 及 服务 于 一 体 的 国家 级 高 新 
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意大利 (进口 额 3479.06 万 美元 ， 同 比 增长 
30.38%) 、 韩 国 〈 进 口 额 2 419.21 万 美元 ， 同 比 
增长 122.82%) 、 印 度 〈 进 口 额 1 460.77 万 美元 ， 

同比 增长 38.86%) 。 这 5 个 国家 进口 额 合 计 2.36 
亿美 元 ， 占 比 为 88.7%。 

出 口 额 排 在 前 五 位 的 国家 分 别 是 : 美国 (出 
口 额 6852.28 万 美元 , 同比 增长 82.82%)、 德国 ( 出 
口 额 3 945.62 万 美元 , 同比 增长 21.21%)、 日 本 (出 
口 额 3 645.83 万 美元 , 同比 增长 10.48%)、 印 度 ( 出 
口 
口 







































































额 1 549.87 万 美元 , 同比 增长 5.2%)、 意大利 (出 
额 1 508.62 万 美元 ， 同 比 增长 7.92%) 。 这 5 
个 国家 出 口 额 合计 1.75 亿美 元 ， 占 比 为 79.2%。 

2. 齿轮 及 其 他 变速 、 传 动 装置 等 进出 口 情况 

2017 年 ， 齿 轮 及 其 他 变速 、 传 动 装置 等 进口 
AA 12.19 亿美 元 ， 同 比 增长 19.91%; 出 口 额 为 
19.58 亿美 元 , 同比 增长 3.43%; 顺差 为 7.39 亿 美元 。 

进口 额 排 在 前 五 位 的 国家 (地 区 ) 分 别 是 : 
德国 (进口 额 2.85 亿美 元 ， 同比 下 降 7.36%) 、 
















































































技术 企业 ， 业 务 涉及 高 端 产 品 定制 服务 、 再 生 制 
造 服务 和 设备 智能 健康 管理 服务 。 产 品 主要 包括 
通用 系列 工业 减速 机 、 行 星系 列 减速 机 、 井 下 工 
作 面 运输 机 用 减速 机 、 电 厂 空冷 岛 专用 减速 机 、 
泵 类 专用 减速 机 、 起 重 专用 减速 机 、 港 机 专用 减 
速 机 及 自动 化 设备 、 环 保 设备 等 。2017 年 ， 公 司 
完成 工业 总 产值 12 000 万 元 ， 同 比 增长 10%; 新 
产品 产值 同比 增长 33%. 
二 、 进 出 口 情况 
















































































日 本 (进口 额 2.72 亿美 元 ， 同 比 增长 41.04%) ~ 
台 灌 金马 (进口 额 246 亿 美元 ， 同比 增长 
52.79%) 、 美 国 〈 进 口 额 9 849.83 万 美元 ， 同 比 
增长 34.68%) 、 意 大 利 〈 进 口 额 7 493.11 万 美元 ， 
同比 增长 9.16%) 。 这 5 个 国家 进口 额 合计 9.77 
亿美 元 ， 占 比 为 80.15%。 

出 口 额 排 在 前 五 位 的 国家 分 别 是 : 美国 (出 口 
额 7.58 亿美 元 ， 同 比 增长 3.98%) 、 印 度 (出 口 
额 1.06 亿美 元 ， 同 比 下降 35.75%) 、 德 国 《 出 口 
额 8 417.46 万 美元 , 同比 下 降 11.95%)、 意大利 (出 



























































据 海关 统计 ，2017 年 ， 减 变速 机 行业 进出 




















口 额 8 178.19 万 美元 , 同比 增长 20.01%)、 巴 西 ( 出 








总 额 为 38.52 亿美 元 ， 其 中 出 口 额 为 22.36 亿美 元 、 
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口 额 6709.8 万 美元 ， 同 比 下 降 18.6%) 。 这 5 个 


行业 概况 











国家 出 口 额 合计 10.98 亿美 元 ， 占 比 为 56.17% 。 

从 进出 口 情况 看 ， 我 国产 业 升 级 和 高 端 需求 
快速 增加 ， 行 星 齿 轮 减速 器 进出 口 大 幅 增 长 。 高 
端 产 品 供应 不 足 、 低 端 产品 供应 过 剩 的 不 平衡 状 
态 仍 未 根本 改变 ， 专 用 装备 等 短 板 发 展 不 充分 的 
问题 依然 突出 。 

三 、 科 研 成 果 及 新 产品 

随 着 市 场 需求 的 多 样 化 和 技术 进步 ， 企 业 的 
科研 投入 不 断 加 大 ， 行 业 新 成 果 也 大 量 涌现 。 





























































































































研制 的 应 用 于 巴基斯坦 日 产 6700t 水 泥 生产 线 的 
MP 标准 行星 齿轮 箱 成 功 出 三 。 该 齿轮 箱 承 载 能 
X 3 200kN*m, MEF 2 200mm X 1 600mm 生 料 
辊 压 机 ， 满 足 了 客户 的 交付 周期 短 、 可 靠 性 高 的 
要 求 。 公 司 研发 出 国内 最 大 的 开 炼 机 配套 主 减 速 
机 ， 当 前 已 批量 交付 。 

杭州 嘉 诚 机 械 有 限 公 司 的 JCWD 系列 温室 减 
速 机 项 目 研发 取得 了 突破 性 进展 ， 特 别 是 在 关键 
技术 “行程 开关 的 稳定 性 控制 ”上 克服 技术 难关 ， 


























































































































江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公 司 通 过 承接 核电 、 














实现 了 项 目的 小 批量 生产 。 该 项 目的 研发 成 功 ， 




















风电 、 轻 量化 减速 机 课题 等 国家 重点 工程 ， 与 大 
专 院 校 、 科 研 院 所 进行 战略 合作 ， 组 织 出 国 交流 
学 习 等 方式 ， 开 发 、 引 进 、 消 化 、 吸 收 适用 的 先 
进 技术 和 先进 标准 ， 提 高 技术 创新 能 力 。 近 三 年 
有 3 个 产品 获得 高 新 技术 产品 认定 证 书 ， 获 得 泰 
州 市 科学 技术 进步 奖 二 等 奖 1 项 、 泰 州 市 科学 技 
术 进 步 奖 三 等 奖 1 项 ，RPG39 型 特大 功率 辊 压 机 
减速 装置 获 江苏 省 首 台 ( 套 ) 重大 装备 及 关键 部 
件 项 目 。 当 前 ， 公 司 拥有 专利 162 项 ， 其 中 ， 发 
明 专 利 29 项 、 实 用 新 型 专利 125 项 、 外 观 设 计 专 
利 8 项 。 公 司 主持 和 牵头 编制 了 11 项 国家 标准 和 
行业 标准 。 

2017 年 ， 山 西 省 平遥 减速 器 有 限 责 任 公 司 开 
发 大 功率 矿 用 减速 器 12 FH, 西门子 、SEW 类 减速 
器 八大 类 、13 种 规格 ， 开 发 了 ZFY560 等 成 套 非 
标 硬 齿 面 减速 器 共 30 余 种 ， 开 发 了 大 功率 行星 减 






















































































































































































可 推动 温室 装备 业 的 快速 发 展 , 蔡 代 进口 减速 机 。 
公司 的 RFKS 系列 减速 机 成 功 通 过 浙江 省 省 级 新 
产品 〈 新 工艺 ) 鉴定 ， 当 前 该 系列 产品 已 经 实现 
批量 生产 。 

宁波 东 力 股份 有 限 公 司 狠 抓 技 术 创 新 ， 积 极 
整合 产品 结构 ， 不 断 优化 产品 升级 ， 获 授权 专利 8 
项 ， 其 中 发 明 专 利 1 项 。 东 力 传动 宁波 市 级 企业 
工程 技术 中 心 获 评 立 项 ， 与 浙江 大 学 合作 的 博士 
后 工作 站 正式 启动 ; 欧 尼 交 肉 入 式 软件 增值 税 即 
征 即 退 项 目 获 批 ; 橡胶 行业 密 炼 机 齿轮 箱 的 研发 、 
输送 机 驱动 装置 集成 化 研究 等 两 项 攻关 项 目 通 过 
验收 ; 承担 的 重大 专项 为 “一 体 化 智能 驱动 永 磁 
减速 电机 装置 ”“DM3 系列 高 效 模块 化 电机 的 研 
发 ”; 设计 开发 了 新 气 密 门 和 双 电 动机 驱动 门 ， 
超声 波 定位 人 脸 识别 开 门 系统 等 取得 专利 授权 。 

浙江 双环 传动 机 械 股份 有 限 公 司 完成 多 项 新 



































































































































速 器 YCNG132 等 4 种 系列 永 磁 电动 机 配套 行星 具 
轮 减速 器 。 新 开发 的 8 台 煤 安 认 证 样机 进入 型 式 
试验 阶段 。 公 司 对 原 有 的 交流 电 封闭 试验 台 进 行 
了 升级 改造 ， 改 造 后 的 直流 母 排 回 馈 电 封闭 试验 
台 节 能 效果 显著 ， 节 电 效 率 达 75% 以 上 。 

南京 高 精 传动 设备 制造 集团 有 限 公司 为 客户 
提供 多 元 化 大 型 风力 发 电 齿 轮 箱 ， 具 有 研制 5MW 
和 OMW 风力 发 电 齿 轮 箱 的 能 力 和 技术 ， 产 品 技术 
水 准 已 与 国际 竞争 对 手 同步 。 公 司 研 制 的 应 用 在 
上 海 、 香 港 及 墨尔本 的 PDM385 型 双 级 地 铁 齿 轮 
箱 ， 具 有 结构 紧密 、 噪 声 低 、 易 维护 等 特点 ， 其 
无 检修 寿命 10 年 ， 关 键 件 设计 寿命 35 年 。 公 司 
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产品 研发 和 工艺 改良 , RV 设计 优化 取得 显著 成 效 ， 
产品 性 能 达到 领先 水 平 ， 产 品系 列 进一步 完善 。 
公司 的 RV 减速 机 荣获 中 国 机 器 人 产业 联盟 “人 金 
手指 奖 。2017 年 最 有 具 成 长 性 奖 ”。 公 司 技术 中 心 
试验 技术 服务 能 力 进 一 步 提升 ， 并 顺利 通过 国家 
CNAS 现场 评审 。 机 械 研 究 院 携 手 兰 光 创 新 打造 
SIMES 智能 制造 系统 ， 助 力 推进 双环 智能 制造 ， 
当前 已 经 上 线 联 调 ， 成 果 初 显 。 

宁波 中 大 力 德 智能 传动 股份 有 限 公 司 主导 和 
参与 了 6 项 国家 和 行业 标准 的 起 草 工作 ， 是 国家 
标准 《电子 调 速 微型 异步 电动 机 通用 技术 条 件 》 
和 行业 标准 《小 型 齿轮 减速 交流 电动 机 技术 条 
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件 》《 小 型 齿轮 减速 电动 机 通用 技术 条 件 》 的 第 
一 起 草 人 ， 是 国家 标准 《 微 电 机 用 齿轮 减速 器 通 
技术 条 件 》《 交 流 伺服 系统 通用 技术 条 件 》 和 
《控制 电机 型 号 命名 方法 》 的 主要 起 草 人 。 公 司 































































































机 减速 机 项 目 机 型 为 专用 造纸 杨 克 烘 包 驱动 设备 ， 
对 减速 机 要 求 非常 高 ， 当 前 已 经 攻克 技术 难关 。 
公司 研发 的 激 振 器 用 减速 机 可 完全 替代 德国 申 殉 
进口 激 振 器 减速 机 DF 系列 。 当 前 该 机 器 运行 状态 
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的 ZD-220BX-81-RVE 摆 线 针 轮 RV 减速 器 获 评 装 
备 制 造 业 重点 领域 省 内 首 台 ( 套 ) 产品 ， 永 磁 无 刷 
电机 行星 齿轮 减速 机 构 项 目 列 入 国家 火炬 计划 ， 
VRSF-78VR20-200 行星 减速 器 产品 列 入 国家 重点 
新 产品 计划 。 公 司 坚持 对 小 批量 、 多 品种 的 差异 
化 研发 ， 每 年 为 客户 量 身 定制 近 百 项 新 产品 ， 公 
司 研发 的 精密 摆 线 针 轮 减速 器 成 功 中 标 国 家 强 基 
工程 项 目 。 

山东 省 德州 市 金宇 机 械 有 限 公 司 研 制 成 功 国 
内 首 套 速 比 为 3.375 的 二 次 包 络 环 面 蜗 杆 减 速 机 。 
该 蜗杆 减速 机 为 安 赛 乐 米 塔 尔 钢铁 集团 公司 设计 
选 型 。 该 减速 机 原 为 美国 克利 夫 兰 公司 制作 。 在 
减速 机 国产 化 方面 ， 采 用 二 次 包 络 蜗杆 传动 蔡 代 
国外 渐 开 线 圆柱 蜗杆 传动 和 尼 曼 蜗杆 传动 是 非常 
有 效 的 方法 。 公司 有 数控 包 络 环 面 蜗杆 专机 16 台 、 
机 械 式 包 络 环 面 蜗 杆 专机 12 台 、 数 控 圆柱 蜗杆 磨 
床 3 台 、 普 通 圆 柱 蜗杆 磨床 3 台 ， 可 承接 各 种 型 
式 的 蜗杆 减速 机 和 蜗杆 传动 的 设计 制造 。 

2017 年 ， 南 京 创 力 传动 机 械 有 限 公 司 研制 的 

















































































































































































































良好 ， 无 故障 运行 10 个 月 。 
银川 威力 传动 技术 股份 有 限 公司 研制 的 风力 
发 电机 变 桨 减速 器 成果 转 化 与 推广 获得 宁夏 回族 
自治 区 科技 进步 奖 三 等 奖 ， 太 阳 能 光 热 20m 镜面 
俯仰 追 光 系统 获得 宁夏 回族 自治 区 科学 技术 成 果 ， 
SWM 风力 发 电机 组 变 浆 减速 器 获得 宁夏 名 牌 产 
品 证 书 。2017 年 ， 公 司 获得 国家 高 新 技术 企业 证 
Hi; 获得 实用 新 型 专利 10 项、 外 观 设计 专利 2 项、 
软件 著作 权 1 项。 
四 、 质 量 及 标准 
1. 质量 管理 
质量 的 好 坏 是 企业 管理 水 平 的 综合 反映 ， 是 
企业 赖 以 生存 的 根本 ， 完 善 的 质量 保证 体系 是 产 
品质 量 控制 、 质 量 改进 的 保证 。 
江苏 国 蕊 减速 机 股份 有 限 公司 建立 了 职责 分 
明 的 质量 管理 组 织 机 构 ， 建 立 起 质量 体系 的 自我 
完善 机 制 ， 建 立 了 内 部 审核 、 管 理 评审 以 及 纠正 
和 预防 措施 实施 机 制 ， 建 立 并 培训 内 审 员 队伍 ， 
定期 开展 内 部 审核 和 管理 评审 活动 ， 并 对 管理 评 
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NGGS630A 型 大 功率 高 速 齿 轮 箱 被 江苏 省 经 信 委 
认定 为 江苏 省 首 台 ( 套 ) 重大 装备 产品 ， 被 南京 
市 经 信 委 认定 为 新 兴 产 业 重点 推广 应 用 新 产品 ， 
获得 江苏 省 机 械 工业 科技 进步 奖 二 等 奖 ;， CLSX 型 
B EAE) 机 用 整体 式 高 速 齿轮 箱 通过 江苏 省 
经 信 委 的 新 产品 技术 鉴定 ， 新 产品 技术 达 

同行 业 先 进 水 平 。2017 年 新 增 专 利 10 项 ， 正 在 申 
请 的 发 明 专 利 12 项 、 实 用 新 型 专利 12 项 。 
































































































































审 的 改进 措施 进行 了 跟踪 验证 和 落实 。 公 司 通过 
定期 开展 内 部 审核 、 管 理 评审 及 质量 监督 工作 ， 
确保 了 产品 质量 稳定 受 控 。 公 司 于 2017 年 6 月 15 
日 获得 江苏 省 计量 协会 颁发 的 《计量 保证 确认 证 
书 》， 有 效 期 至 2022 年 6 月 14 H. 

杭州 嘉 诚 机 械 有 限 公 司 继 续 实 施 ISO 质量 体 
系 认证 ， 体 系 要 求 的 各 项 指标 稳 中 有 升 。 公 司 加 
强 质量 管理 制度 建设 , 并 购 入 了 先进 的 检测 设备 ， 





















































































































































沃 德 传 动 (天津) 股份 有 限 公司 研发 的 湿式 
冷却 塔 专用 减速 机 填补 了 公司 减速 机 在 湿式 冷却 
塔 领域 里 的 空白 ， 打 破 了 国外 品牌 在 该 行业 的 垄 
断 ; 研发 的 港口 机 械 用 起 升 专用 减速 机 是 在 原 有 
标准 减速 机 的 设计 基础 上 采用 加 长 中 心 距 、 焊 接 

































































不 断 提 升 产 品质 量 。 

浙江 午 马 减速 机 有 限 公司 每 一 台 减 速 机 出 厂 
都 经 过 温 升 检测 、 箱 体 气 密 性 测试 、 耐 疲劳 试验 、 
负载 测试 〈 可 提供 效率 测试 报告 ) ， 每 一 台 减 速 
机 在 专用 试车 台 正 反 转 测试 超过 lh。 对 20% 的 齿 









































箱 体 等 优化 设计 结构 ， 该 产品 正式 供 货 于 上 海 振 
华 港口 机 械 (集团) 股份 有 限 公 司 。 沃 德 杨 克 纸 
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轮 零 部 件 实行 严格 的 首 检 、 这 检 、 完 工 检 ， 达 到 
可 跟踪 的 检查 记录 。 公 司 通过 了 1809000 认证 复 
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审 ， 质 量 管理 体系 认证 证 书 有 效 期 为 2017 年 9 月 
20 日 至 2020 年 9 月 27 日 。 
山西 省 平遥 减速 器 有 限 责任 公司 全 年 累计 产 
品 主 项 质量 一 次 合格 率 达 到 99.16%， 产 品 出 厂 合 
格 率 为 100%， 实 现 了 年 初 产 品 主 项 质量 一 次 合 
率 达 到 98%、 产 品 出 三 合格 率 为 100% 的 要 求 。 
在 过 程 质量 控制 方面 ， 技 术 部 共 组 织 工艺 纪律 检 
查 4 次 。 质 检 部 每 月 收集 售后 服务 信息 ， 针 对 用 
户 反馈 ， 及 时 提出 改进 方案 或 要 求 ， 对 产品 结构 
实施 改进 。 通 过 不 定期 召开 质量 分 析 会 、 内 部 质 
量 现 场 会 等 形式 ， 不 断 强化 质量 要 求 ， 确 保 产 品 
质量 的 稳定 。 

2. 标准 

2017 年 11 月 4 日 ,经 十 二 届 全 国人 大 常委 会 
第 十 三 次 会 议 表 决 通过 了 新 修订 的 国家 标准 化 法 ， 
针对 1989 年 版 的 标准 化 法 部 分 内 容 进行 了 修订 ， 
将 团体 标准 纳入 了 标准 化 法 涵盖 的 范畴 ， 明 确 了 
团体 标准 的 法 律 地 位 。 
全 国 减速 机 标准 化 技术 委员 会 组 织 起 草 的 
GB/T 33923 一 2017《 行 星 齿 轮 传动 设计 方法 》 国 
家 标准 于 2017 年 7 月 12 日 批准 发 布 ， 并 于 2018 
年 2 月 1 日 正式 实施 。GB/T 33923 一 2017 是 国内 
至 今 为 止 唯一 的 行星 齿轮 传动 装置 设计 方法 的 国 
家 标准 。 该 标准 是 在 充分 消化 国外 先进 标准 的 基 
础 上 ， 取 国外 标准 中 的 先进 成 分 ， 与 我 国 的 成 功 






































































































































































































































沃 德 传动 (天 津 ) 股份 有 限 公 司 成 立 了 标准 
化 委员 会 , 建立 了 企业 标准 化 体系 , 分 为 设计 标准 、 
产品 标准 、 方 法 标准 、 工 艺 标准 、 质 量 特性 分 级 
标准 、 补 充 标 准 等 ， 总 计划 约 300 项 标准 。 截 至 
2017 年 ， 已 经 完成 150 项 企业 标准 的 编制 和 下 发 。 
沃 德 企业 标准 以 GB、ISO 和 DIN 标准 为 基础 ， 并 
高 于 这 些 标准 ， 确 保 产品 高 效 节能 、 可 靠 、 性 能 
优良 。 

五 、 基 本 建设 及 技术 改造 

行业 企业 为 了 提高 生产 效率 ， 增 强 竞争 力 ， 
不 断 加 大 技术 改造 力度 。 

江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公 司 坚 持 “ 经 济 效 
能 ”原则 ， 建 立 精 、 大 、 稀 关键 设备 管理 办 法 、 
设备 故障 管理 办 法 等 设备 管理 制度 ， 将 预防 性 保 
养 与 故障 性 维修 相 结 合 , 有 效 提高 了 设备 完好 率 。 
根据 公司 技术 改造 创新 项 目的 需要 ， 公 司 加 大 基 
础 设施 改造 投入 ， 制 定 并 实施 基础 设施 更 新 改造 
计划 ， 逐 年 提高 了 基础 设施 的 技术 水 平 ， 促 进 了 
产品 研发 能 力 的 提升 。2017 年 4 一 9 月 ， 公 司 依 靠 
自身 技术 力量 , 自主 搬迁 各 类 加 工 中 心 11 台 ( 套 )、 
数控 磨 齿 机 6 A CE) 、 其 他 普通 金属 切削 设备 
40 多 台 ( 套 ) 。2017 年 9 月， 公司 从 德国 纳 尔 斯 
公司 购 进 的 一 台 全 自动 数控 成 型 磨 具 机 出 现 故 障 
后 , 公司 加 工 备 件 , 经 过 技术 人 员 的 精心 磨 配 调整 ， 
历时 4 个 月 ， 利 用 较 少 的 维修 资金 ， 恢 复 机 床 加 




















































































































































































































经 验 和 创新 成 果 相 融合 后 的 结晶 。 标准 内 容 丰 富 ， 
既 具 有 中 国 特色 ， 又 和 国际 最 先进 的 标准 接轨 ， 
具有 先进 性 和 实用 性 。 该 标准 的 制定 为 我 国 齿轮 
技术 的 发 展 和 传承 注入 了 新 能 量 。 标 准 的 发 布 和 
实施 , 将 会 对 我 国 行星 齿轮 产品 设计 水 平 的 提高 、 
促进 产品 转型 升级 起 到 重要 的 推进 作用 。 
2017 年 ， 完 成 了 行业 标准 《 重 载 行星 齿轮 减 
速 器 通用 技术 要 求 》 的 征求 意见 稿 ( 标 准 计划 号 
2015-0364T-JB) 。 

山东 柳 杭 减速 机 有 限 公 司 参 与 起 草 JC/ 
T2363 一 2016《 烧 结 保 温 砖 和 保温 砌 块 成 套 生 产 设 
备 通用 技术 条 件 》 国 家 建材 行业 标准 ， 该 标准 于 
2016 年 7 月 11 日 发 布 , 自 2017 年 1 月 1 日 起 实施 。 
















































































































































































工 精度 ， 完 成 维修 任务 。 

山东 华 成 中 德 传动 设备 有 限 公 司 二 厂区 大 修 
TAL ih BE BER A 4m 立 式 车 床 ， 新 增 焊接 减速 
机 箱 体 变 位 机 ， 提 高 生产 效率 。 二 厂区 试验 站 
6 000V 启动 柜 改造 ， 用 变频 启动 柜 代 蔡 水 阻 柜 ， 
调 速 方便 ， 更 加 节能 。2017 年 ， 公 司 还 新 增 焊 接 
吸烟 人 尘 器 ， 对 喷漆 房改 造 升级 、 砂 轮机 更 新 ， 符 
合 国家 环保 标准 要 求 。 

兰州 西 腾 润 工装 备 制造 有 限 公司 与 兰州 北 科 
维 拓 科 技 有 限 公 司 、 兰 州 国 器 装备 集团 公司 合作 ， 
计划 投资 2.5 亿 元 在 兰州 新 区 建设 新 型 减速 机 产业 
MA, GF 2017 10 月 29 日 开工 建设 。 该 项 目 
利用 3 一 5 年 时 间 ， 通 过 “出 城 入 园 ” 提 升 制造 
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业 的 硬件 ， 通 过 技术 创新 提升 产品 核心 竞争 力 ， 
从 而 实现 制造 业 的 产业 升级 。 

杭州 嘉 诚 机 械 有 限 公 司 对 铸造 车 间 实 施 技术 
改造 ， 引 进 2 条 自动 潮 模 砂 生 产 线 和 1 条 消失 
模 生产 线 ， 对 配套 的 砂 处 理 设 备 进行 了 升级 。 设 
备 改造 以 后 ， 和 铸造 产能 由 原来 的 3 500ta 提高 到 
6 000t/a， 可 满足 更 高 的 环保 要 求 。 为 了 满足 配套 
齿轮 减速 机 的 电机 需求 ， 成 立 组 建 了 杭州 浙 嘉 齿 
轮 电机 有 限 公司 ， 可 满足 嘉 诚 机 械 年 产 2 万 台 齿 
轮 减 速 机 电机 的 采购 需求 ， 可 加 快 减速 机 的 交 货 
速度 ， 提 高 客户 的 满意 度 

浙江 午 马 减 速 机 有 限 公 司 为 了 提高 产品 质量 ， 
加 大 设备 和 工装 的 投入 ， 将 年 销售 额 的 10% 用 于 
软 硬 件 投 入 。 公 司 先后 购 进 德 玛 吉 、 马 扎 克 的 加 
工 中心 ， 山 特 维 克 、 格 里 森 的 工装 ， 以 及 爱德华 
的 检测 设备 等 先进 设备 ， 自 行 产 品 测试 线 等 装备 
齐全 ， 确 保 产 出 高 品质 的 产品 。 

山东 柳 杭 减速 机 有 限 公司 对 厂 容 厂 貌 进 行 一 
系列 整理 ， 增 强 基础 设施 ， 重 新 投资 安装 了 一 整 
套 自动 化 多 功能 喷漆 房 。 该 喷漆 房 经 过 自动 化 控 
制 系统 处 理 ， 使 有 机 废气 达标 排放 ， 通 过 环保 监 
察 部 门 的 验收 启用 。 焊 接 机 器 人 安装 调试 完成 ， 
完成 了 6 人 台 ( 套 ) 设备 自制 研发 、 升 级 改造 工作 ， 
提升 了 公司 的 装备 水 平 。 

山西 省 平遥 减速 器 有 限 责 任 公司 在 H 系列 模 
块 化 减速 器 进行 安 标 试验 前 ， 对 原 有 的 交流 电 封 
闭 试验 台 进 行 了 升级 改造 。 经 测试 ， 改 造 后 的 直 
流 母 排 回 馈 电 封闭 试验 台 节 能 效果 显著 ， 节 电 效 
率 达 75% 以 上 。 这 项 升级 改造 为 公司 HB 模块 化 
减速 器 取得 煤 安 证 提供 了 保障 。 

2017 年 ， 宁 波 东 力 股份 有 限 公司 完成 了 对 重 
庆 神 箭 的 战略 收购 ， 浙 江 事业 部 玉环 制造 基地 开 
启 全 新 升级 模式 ， 双 环 产 业 园 破土 动工 并 部 分 交 
付 使 用 。 

六 、 信 息 化 建设 情况 

“两 化 融合 ”是 指 以 信息 化 带动 工业 化 、 以 
工业 化 促进 信息 化 ， 走 新 型 工业 化 道路 ， 其 核心 



































































































































































































































































































































子 信 息 技术 正在 改变 着 人 类 生活 ， 工 业 信 息 化 建 
设 势 在 必 行 ， 行 业 的 信息 化 建设 在 逐步 推进 并 不 
断 提 升 。 

江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公 司 信息 化 建设 始 
终 坚 持 在 统一 标准 、 统 一 部 署 的 集成 平台 基础 上 ， 
2017 年 开始 进入 创新 突破 阶段 ， 实 现 数据 集中 管 
理 ， 发 挥 信息 数据 的 战略 价值 ， 有 力 地 支持 公司 
的 经 营 和 发 展 。2017 年 10 月 ， 公 司 开始 进行 两 化 
融合 管理 体系 贯 标 项 目的 策划 及 前 期 准备 工作 ， 
成 立 了 公司 两 化 融合 管理 领导 委员 会 和 两 化 融合 
管理 体系 推进 实施 组 。 
浙江 午 马 减速 机 有 限 公司 信息 化 建设 不 断 更 
新 和 完善 ， 当 前 库存 采用 SAP 系统 ， 结 合 云端 、 
条 形 码 ， 实 现 厂 内 所 有 工序 流转 及 仓库 出 入 由 


































































































































































































PDA 扫描 完成 ， 平 台 与 智能 无 线 终端 硬件 无 颖 集 
成 。 信 息 化 建设 的 不 断 完善 ， 使 企业 的 精益 生产 
更 加 精准 。 











河南 薄 瑞 精密 机 械 有 限 公 司 建 立 了 较为 完善 
的 信息 网 络 系统 , 包括 内 外 部 邮件 系统 、ERP 系统 、 
NC 系统 、 人 力 资源 管理 系统 、 供 应 链 管理 及 客户 
管理 系统 等 。 公 司 注重 企业 信息 化 建设 ， 除 了 购 
置 和 搭建 成 熟 的 信息 管理 系统 外 ， 在 企业 业务 发 
展 战略 的 基础 上 ， 还 根据 产品 特点 和 企业 运营 流 
程 ， 与 专业 软件 公司 合作 ， 编 写 适合 企业 使 用 的 
专用 系统 。 公 司 为 保障 信息 管理 系统 的 畅通 和 安 
全 ， 配 置 了 服务 器 、 交 换 机 、 内 部 局 域 网 、 防 火 
墙 等 , 保障 内 部 信息 安全 。 公司 利用 顾客 信息 输入 、 
供应 商 的 建议 、 过 程 分 析 、 绩 效 趋势 和 审核 监督 
构成 改进 战略 的 基础 ， 建 立 评价 、 改 进 、 创 新 和 
分 享 的 管理 程序 ， 使 支持 过 程 与 价值 创造 过 程 的 
运行 要 求 、 组 织 的 发 展 方向 和 战略 规划 相 一 致 ， 
保持 公司 绩效 的 稳定 性 。 

山东 柳 杭 减速 机 有 限 公司 践 行 务实 高 效 、 协 作 
争先 的 企业 精神 ， 秉 承 诚实 守信 、 创 新 品质 的 经 
营 理念 ， 奉 行 差异 化 、 定 制 化 的 发 展 战 略 ， 以 品 
有 牌 为 向 导 ， 积 极 转变 管理 理念 ， 建 立 健全 现代 企 
业 管 理 制度 。 通 过 实施 SolidWorks 三 维 设计 、PDM 
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就 是 信息 化 支撑 ， 追 求 可 持续 发 展 模式 。 当 前 电 








$ 理 系统 与 ERP 系统 的 无 颖 集成 ， 完 善 了 公司 的 
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言 息 化 平台 ， 做 到 了 可 视 化 管理 ， 提 升 了 公司 的 
管理 水 平和 创新 能 力 ， 提 高 了 公司 对 市 场 变 化 的 
反应 速度 ， 为 实现 智能 制造 商定 了 坚实 的 基础 。 

宁波 东 力 股份 有 限 公 司 推进 管理 升级 ， 启 动 
智能 化 工厂 建设 ， 数 据 入 “阿里 云 ” 平 台 ; ERP 
种 目 运营 ， 实 现 流程 固化 、 信 息 共享 、 效 
率 提升 ， 实 施 阿 米 巴 管理 模式 ， 成 立 了 独立 核算 
的 事业 部 ， 在 货 期 、 效 率 、 成 本 控制 等 方面 实施 
管理 控制 导入 ， 促 进 内 部 协作 更 为 紧密 ， 建立 动 
态 的 原材料 调价 机 制 ， 科 学 预 判 并 合理 备 库 ， 积 
极 应 对 材料 价格 波动 。 

浙江 双环 传动 机 械 股份 有 限 公 司 实施 生产 装备 
数控 化 、 检 验 测 量 电子 化 、 作 业 标 准 化 、 管 理 流 
程 化 等 四 大 工程 。 公 司 推行 以 提升 管理 者 品德 和 
绩效 为 目的 ， 建 立 文化 力 、 学 习 力 、 运 营 力 和 创 
PAE “WA” FEMS AR MPS), AX 
促进 管理 理念 和 战略 目标 的 落实 。 公 司 在 热处理 
数据 库 分 析 与 运用 、 干 切 工 艺 法 的 突破 、PFMEA 
库 的 建立 与 运用 等 方面 有 着 丰富 的 实践 积累 。 

七 、 人 力 资源 管理 情况 

人 力 资源 是 一 个 企业 发 展 的 重要 资源 ， 人 才 
也 是 企业 核心 竞争 力 ， 在 人 才 流 动 频繁 的 今天 ， 
越 来 越 多 的 企业 意识 到 了 人 才 的 重要 ， 当 前 企业 
都 非常 重视 员工 的 培养 和 个 人 发 展 。 

江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公 司 高 度 重视 技术 
人 才 的 培养 和 引进 ， 通 过 校园 招聘 、 校 企 合作 委 


















































































































































































































































































































































发 展 与 员工 和 社会 相 结 合 。2017 年 7 月 开始 积分 
制 管理 , 用 奖 分 和 扣 分 来 激励 员工 ; 加 强 员 工学 习 ， 
派出 学 习 与 请 进 培训 相 结 合 ， 并 为 员工 举办 了 “ 造 
车 先 育 人 ”的 主题 培训 。 

河南 薄 瑞 精密 机 械 有 限 公 司 建立 了 新 员工 入 
职 培训 体系 ， 对 新 入 职员 工 采 取 一 级 培训 、 和 车间 
实习 、 岗 位 培训 等 多 种 方式 进行 培养 。 公 司 还 组 
织 内 部 、 外 部 咨询 公司 对 不 同 在 岗 员 工 进 行 培训 ， 
鼓励 技术 和 质 检 部 门 员工 外 出 培训 ， 提 升 岗位 技 
能 。 公 司 基 于 工作 系统 状况 ， 为 员工 提供 了 “ 横 
向 ”和 “纵向 ”并 存 的 “双轨 制 ” 职 业 发 展 通道 。 
员工 可 通过 内 部 招聘 、 外 部 招聘 、 人 才 储 备 、 岗 
位 轮换 等 方式 实现 个 人 职业 生涯 的 发 展 。 此 外 ， 
公司 对 员工 从 激励 机 制 上 了 予以 引导 ， 在 制度 上 了 予 
以 保障 。 公 司 出 台 《 薄 瑞 公 司 科 技 进步 奖励 办 法 》 
《提案 改善 管理 办 法 》《QC 小 组 管理 办 法 》 等 制 
度 鼓励 员工 通过 合理 化 建议 、QC 小 组 活动 等 多 种 
技术 创新 、 管 理 创新 活动 ， 实 现 员工 自身 价值 。 

山西 省 平遥 减速 器 有 限 责 任 公司 为 鼓励 在 岗 
员工 的 工作 热情 , 让 更 多 的 员工 与 企业 共 谋 发 展 、 
共享 红利 ， 连 续 出 台 了 《2017 年 增加 储蓄 激励 股 
的 规定 》《 身 股 激励 方案 》《2017 年 在 岗 职 工 贡 
献 激励 办 法 》《 补 充 养老 保险 办 法 》 等 ，249 名 职 
工 获得 身 股 奖励 ， 从 2018 年 起 全 部 在 岗 职工 获得 
补充 养老 保险 激励 。 

浙江 双环 传动 机 械 股 份 有 限 公 司 引 进 一 批 国 






























































































































































































































































托 培养 、 员 工 引 着、 猎头 公司 、 高 层 推荐 、 产 学 




















干 人 才 、 省 干 人 才 、 博 士 等 高 端 人 才 ， 并 吸引 数 





























研 培养 等 途径 ， 培 养 了 一 大 批 技术 人 才 。 公 司 育 
有 江苏 省 “333 工程 ”培养 对 象 1 人 、 江 苏 省 “六 
大 人 才 高 峰 ” 培 养 对 象 1 人 人、 泰州 市 “311 工程 ” 
培养 对 象 2 人 、 泰 兴 市 “323 工程 ” 培养 对 象 4 人 。 
公司 构建 了 完善 的 人 力 资源 管理 体系 ， 实 现 人 力 
资源 向 人 才 资 源 的 转化 ， 满 足 企业 发 展 的 需要 。 
杭州 嘉 诚 机 械 有 限 公 司 引 进 了 一 批 高 层次 人 
才 ， 其 中 包括 高 学 历 人 才 和 技术 型 人 才 ; 多 次 开 
展 公 司 员 工 的 培训 和 团队 素质 拓展 训练 。 
浙江 午 马 减速 机 有 限 公司 在 人 才 培 养 方面 ， 
一 是 把 感恩 之 心 植 入 企业 方方面面 ， 二 是 把 企业 























































































































上 位 生产 制造 、 项 目 管理 、 企 业 管理 、 信 息 化 领 
域 专 业 人 才 加 盟 ， 充 实 公司 研发 和 管理 团队 。 公 
司 组 织 开 展 了 高 级 经 营 管理 研修 班 ， 事 业 部 、 子 
公司 关键 册 位 继任 人 培养 班 ， 以 及 班组 长 技能 提 
升 培训 班 等 。 为 适应 公司 快速 发 展 和 国际 化 需求 ， 
打造 以 工程 师 队伍 为 核心 的 人 才 梯 队 ， 公 司 制 定 
了 本 项 生 五 年 培养 计划 ， 并 与 国内 多 所 高 校 建 立 
产 学 研 合作 关系 。 此 外 , 为 巩固 公司 人 才 梯 队 建 设 ， 
持续 创新 激励 机 制 , 公司 实施 了 第 二 期 股权 激励 ， 
优化 绩效 考核 体系 ， 激 发 员工 内 在 动力 。 

宁波 中 大 力 德 智能 传动 股份 有 限 公司 为 解决 
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部 门 之 间 、 岗 位 之 间 、 员 工 之 间 发 展 不 平衡 问题 ， 
着 力 实施 人 才 发 展 通道 建设 ,先后 制定 实施 了 《 员 
工 职 业 发 展 实 施 方案 》《 员 工 绩效 等 级 评定 办 法 》 
《蓝领 人 才 技 能 等 级 评定 办 法 》。 根 据 公 司 的 发 
展 需要 ， 结 合 员工 个 人 的 优势 和 性 格 特点 ， 帮 助 
他 们 进行 职业 生涯 规划 。 公 司 招聘 国际 化 人 才 ， 
建立 国际 化 人 才 体 系 ， 优 化 国际 业务 流程 和 完善 
布局 国际 市 场 。 公 司 通过 市 场 招聘 、 校 企 招聘 、 
员工 介绍 等 多 种 方式 引进 培养 后 备 人 才 ， 为 公司 
发 展 创新 提供 坚实 力量 ， 建 立 符 合 企业 快速 发 展 
需要 的 人 才 梯 队 。 

八 、 行 业 发 展 形势 和 任务 

近 两 年 ， 随 着 供给 侧 改革 的 不 断 深 入 推进 ， 
减 变速 机 行业 出 现 产销 两 旺 的 势头 。 电 力 、 褒 金 、 
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持 持续 增长 。 

另外 ,传统 行业 对 减 变速 机 的 需求 向 高 品质 、 
高 可 靠 性 发 展 ， 客 户 对 减速 机 产品 的 质量 、 售 后 
服务 、 品 牌 影 响 力 等 愈 发 重视 ， 更 多 的 客户 倾向 
于 购买 质量 与 服务 有 保障 的 大 企业 所 生产 的 产品 。 

我 国 减 变速 机 行业 经 过 40 年 的 发 展 已 形成 教 
学 、 研 发 、 生 产 及 门类 齐全 的 全 产业 链 研发 制造 
体系 ， 也 是 生产 规模 最 大 的 供给 体系 。 通 过 技术 
引进 和 持续 的 自主 创新 ， 在 产品 设计 、 工 艺 水 平 
和 质量 控制 等 方面 ， 已 接近 世界 先进 水 平 ， 尤 其 
是 装备 水 平 与 国际 知名 品牌 差距 逐步 缩小 。 但 是 ， 
行业 发 展 和 转型 升级 还 有 很 长 的 路 要 走 。 

(1) 市 场 需求 升级 带 给 知名 品牌 更 大 的 市 场 
空间 。 在 近 两 年 的 市 场 环 境 下 ， 行 业 优质 资源 在 市 




























































































矿山 、 石 化、 环保 、 建 材 、 食 品 、 医 药 、 物 流 及 
一 些 细 分 领域 (如 塑料 、 橡 胶 、 水 泥 、 纺 织 、 印 染 、 
饲料 、 制 药 等 ) 都 呈现 出 需求 增长 态势 。 

(1) 物流 仓储 。 当 前 ， 我 国 物流 业 的 保管 和 
理 费用 过 高 ， 主 要 原因 是 商品 和 货物 在 物流 过 
程 中 的 保管 和 管理 环节 智能 化 程度 不 足 、 仓 储 效 
率 低 、 人 工 成 本 高 等 。 当 前 ， 国 内 物流 企业 对 降 
氏 居 高 不 下 的 物流 成 本 需求 迫切 ， 在 运输 费用 难 
以 在 短 时 间 下 降 的 情况 下 ， 提 升 物流 的 智能 化 程 
度 、 提 升 仓 储 效率 、 提 升 自动 化 技术 必 将 成 为 我 
国 物流 行业 发 展 的 必然 趋势 。 而 随 着 立体 仓库 下 
游行 业 尤其 是 烟草 、 医 药 、 零 售 、 汽 车 、 食 品 饮 
料 行业 对 快速 分 拒 、 精 准 抓 取 的 需求 ， 自 动 化 立 
体 仓库 将 继续 保持 较 高 速 增长 。 

(2) 环保 机 械 。 环 保 设 备 已 成 为 我 国 环境 保 
护 的 重要 物质 基础 ， 在 战略 性 新 兴 产 业 中 居于 重 
要 位 置 ， 企 业 对 环保 的 重视 也 成 为 企业 产业 转型 
升级 发 展 的 重要 举措 。 因 此 ， 在 国家 环保 政策 的 
大 力 支 持 及 环保 投资 日 益 增 长 的 情况 下 ， 环 保 设 
备 行业 规模 必 将 继续 扩大 , 像 除 侍 设备 、 脱 硝 设备 、 
燃 煤 烟 气 脱硫 设备 、 城 市 污水 处 理 设 备 等 都 将 保 
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场 中 展现 出 得 天 独 厚 的 发 展 机 遇 ， 特 别 是 外 资 品 
牌 市 场 发 展 迅速 ， 为 内 资 企 业 的 发 展 树立 了 标杆 。 

(2) 企业 利润 没有 明显 的 改观 。 企 业 发 展 一 
方面 受 恶 性 竞争 拖累 , 男 一 方面 被 外 资 企业 挤 压 ， 
利润 空间 严重 看 食 。 行 业 发 展 需要 优秀 的 企业 引 
领 ,更 需要 差异 化 的 、 可 持续 的 、 有 序 的 发 展 , 因此 ， 
要 加 强行 业 自 律 ， 实 现 共 赢 。 

(3) 成 本 上 升 很 快 。 企 业 用 人 难 、 用 人 贵 、 
留 人 更 难 ， 受 原材料 价格 不 断 上 涨 、 环 境 治 理 等 
因素 的 制约 , 当前 一 小 部 分 企业 订单 在 维持 水 平 ， 
扩张 能 力 有 限 ,议价 能 力 很 小 。 不 加 强 内 部 管理 、 
不 加 大 投入 ， 没 有 准确 的 市 场 定位 ， 企 业 将 很 难 
生存 和 发 展 ， 用 户 会 更 加 追求 知名 品牌 和 企业 。 
由 此 ， 将 无 法 提高 行业 集中 度 。 

C4) 企业 发 展 需要 找 准 定位 。 随 着 下 游行 业 
的 转型 升级 , 市 场 对 产品 品质 、 服 务 要 求 不 断 提升 ， 
倒 通 企业 走 市 场 专业 化 、 产 品 专业 化 的 发 展 道路 。 
企业 要 在 专用 的 应 用 领域 深入 下 沉 , 把 产品 做 专 、 
做 精 ， 形 成 有 针对 性 、 有 特色 的 企业 。 

(BRA: 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 减 变速 机 


分 会 李 多 英 ] 













































































































































































行业 概况 





2017 年 气体 分 离 设 备 行业 概况 





气体 分 离 设 备 行业 和 钢铁 、 冶 金 、 玻 璃 等 产 
能 过 剩 行业 密切 相关 ， 受 这 些 行业 去 产能 政策 影 
响 较 大 。2016 年 ， 全 行业 产值 、 产 量 、 利 润 等 指 
标 降 至 五 年 来 的 最 低 点 。2017 年 起 ， 通 过 化 解 过 
剩 产 能 ， 提 高 了 产能 利用 率 和 盘 利 水 平 。2017 年 ， 
全 国 工 业 产能 利用 率 达 到 77%, 钢铁 、 有色、 水 泥 、 
平板 玻璃 等 行业 拉动 了 再 投资 ， 一 些 大 型 煤化 工 
项 目 进入 实质 性 启动 阶段 , 有 效 增 加 了 市 场 需求 。 
在 此 背景 下 ， 气 体 分 离 设备 行业 出 现 了 明显 的 触 
底 上 升 现 象 。 

一 、 生 产 发 展 情况 

(一 ) 主要 指标 完成 情况 

2017 年 ， 气 体 分 离 设 备 行业 结束 了 连续 四 年 











































































































的 持续 下 跌 ， 出 现 了 快速 增长 ， 产 销 指标 大 致 回 
到 2015 年 的 水 平 。 据 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 气体 























分 离 设 备 分 会 对 2017 年 度 企业 上 报 数据 统计 : 
12 家 企业 完成 工业 总 产值 166.76 亿 元 ， 同 比 增 
长 16.25%; 完成 工业 销售 产值 163.52 亿 元 ， 同 
比 增长 13.41%; 实现 营业 收入 164.25 亿 元 ， 同 
比 增长 15.07%; 利润 总 额 10.8 亿 元 ， 同比 增长 
1 746.55%。 

2017 年 ， 尽 管 行业 产销 值 均 实现 了 增长 ， 但 
不 是 所 有 的 企业 都 实现 增长 ， 大 约 有 1/3 的 企业 
出 现 不 同 程 度 的 下 跌 。 

2017 年 ， 行 业 利润 总 额 高 达 10.8 亿 元 ， 且 增 
长 幅度 很 大 。 但 行业 内 只 有 一 半 的 企业 利润 总 额 
出 现 了 增长 ， 其 余 企 业 的 利润 是 大 幅 下 跌 的 。 行 
业 利 润 总 额 增幅 较 大 ， 主 要 是 因为 杭州 杭 氧 股份 
有 限 公 司 、 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 
两 家 企业 利润 水 平 的 拉动 。 其 中 ， 杭 州 杭 氧 股份 
有 限 公司 利润 总 额 6.34 亿 元 、 四 川 空 分 设备 (集团 ) 
有 限 责任 公司 利润 总 额 2.78 亿 元 ， 两 家 企业 利润 
















































































































































































之 和 占 行业 利润 总 额 的 84%。 两 家 企业 实现 高 额 
利润 ， 得 益 于 工业 气体 行业 的 复苏 。 两 家 企业 进 
行 了 制造 业 向 制造 服务 业 转 型 升级 的 改革 ， 投 资 
建设 了 许多 气体 公司 ， 和 便利 情 况 很 好 ， 远 超 制造 
板块 。 

2017 年 ， 工 业 气 体 市 场 中 的 液 氧 、 液 氮 、 液 
毛 的 销售 价格 一 反 近 年 来 走低 的 趋势 ， 在 气体 分 离 
设备 制造 业 取 得 较 大 发 展 的 同时 ， 空 分 设备 生产 
的 产品 氧 、 氮 、 毛 等 工业 气体 价格 上 涨 ， 液 
体 供 应 紧张 ， 从 事 工业 气体 的 各 个 企业 获 利 丰厚 。 

2017 年 ， 低 温 液体 市 场 价格 走出 了 一 波 先 抑 
后 扬 、 快 速 拉 高 的 行情 。 液 氧 从 年 初 的 450 ~ 500 
元 /到 7 月 下 旬 的 1100 元 /t，8 月 下 旬 达 到 近 
年 来 的 最 高 点 1600 元 /t，10 月 份 开始 回 落 到 
800 元 /t; 液 氢 从 年 初 的 500 元 /t 上涨 到 7 月 份 
的 3000 元 /t，8 月 份 达到 最 高 点 3500 元 /t,，9 
月 下 旬 有 所 回落 ， 但 10 月 下 旬 至 年 底 义 再 度 上 扬 
#2500 70 /t UE; 液 氮 价格 上 涨幅 度 最 小 ， 从 
年 初 的 500 元 /到 7 月 份 的 800 元/t，8 有 月 
F| 1000 m AUE, Zale FIA) 800 t/t, F 
样 获得 了 很 好 的 收益 。 

2017 年 ， 全 行业 完成 出 口交 货 值 7.54 亿 元 ， 
同比 增长 427%。 其 中 ， 苏 州 制 氧 机 股份 有 限 公 
司 出 口 2 套 4 万 mVh 空 分 设备 ， 杭 州 杭 氧 股份 有 
限 公 司 出 口 至 马来西亚 1 套 2 万 m/h 空 分 设备 ， 
开封 东京 空 分 集团 有 限 公司 出 口 1 套 1 万 mh 空 
分 设备 。 

(二 ) 产量 和 订货 情况 

1. 空 分 设备 产量 

2017 年 ， 全 行业 共生 产 空 分 设备 155 B, H 
中 : 生产 1 万 mh 等 级 及 以 上 空 分 设备 55 套 ， 
生产 3 H m/h 等 级 及 以 上 空 分 设备 24 套 ， 生 产 




































































































































































































































































111 


中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2018 





6 F m/h 等 级 及 以 上 空 分 设备 7 套 ，8 万 mh 等 
级 及 以 上 空 分 设备 没有 生产 。2017 年 ， 新 生产 的 
成 套 空 分 设备 折合 制 氧 总 容量 约 199.75 万 mh， 
同比 增长 27.44%。 

2017 年 ， 钢 铁 冶 金 型 空 分 设备 明显 增多 。 粗 
名 统计 , 2017 年 共生 产 钢铁 冶金 型 空 分 设备 43 套 ， 












































集团 有 限 公 司 、 苏 州 制 氧 机 股份 有 限 公 司 等 企业 
累积 订货 额 增长 近 一 售 。 天 然 气 液化 装置 新 增订 
货 量 同比 增长 50% 左右 。 

2017 年 ， 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 取 得 新 订货 
合同 额 约 100 亿 元 ， 其 中 制造 板块 订货 额 达 50 多 
亿 元 。 新 订 大 型 空 分 设备 成 套 合 同 20 多 套 ， 特 别 












































制 氧 总 容量 约 为 65 万 mi/h， 约 占 新 生产 的 成 套 空 


是 7 万 m/h 以 上 空 分 设备 订货 达 17 套 。 

















分 设备 总 制 氧 量 的 1/3。 

据 调 查 ，2017 年 生产 的 钢铁 冶金 型 空 分 设备 
多 并 且 交 货 周期 缩短 ， 用 户 需 求 迫 切 。 在 钢铁 去 
产能 的 政策 背景 下 ， 新 生产 的 钢铁 冶金 型 空 分 设 
备 反 而 明显 增多 ， 大 中 型 钢铁 企业 联合 推动 钢铁 
价格 上 涨 ， 短 期 内 钢铁 行业 效益 明显 增强 ， 市 场 
上 存活 下 来 的 钢铁 企业 爆发 了 新 的 投资 热情 。 当 













































































虽然 2017 年 生产 的 6 万 mh 等 级 以 上 特大 
型 空 分 设备 不 多 ， 但 2017 年 新 签订 单 却 较 多 ， 主 
要 配套 于 大 型 煤化 工 项 目 。 据 不 完全 统计 ， 全 国 
新 签订 的 7 万 mh 以 上 空 分 设备 有 30 多 套 ， 杭 
诈 杭 氧 股份 有 限 公司 取得 了 50% 的 订货 ， 其 余 则 
由 液化 空气 〈 杭 州 ) 有 限 公 司 、 林 德 工 程 〈 杭 州 ) 
有 限 公 司 及 空气 化 工 产品 〈 中 国 ) 投资 有 限 公 司 、 
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前 国内 批准 新 建 的 大 型 钢铁 项 目 极 少 ， 多 数 需 求 
是 来 自 一 些 中 小 型 钢铁 企业 扩大 产能 。 从 区 域 看 ， 
2017 年 ， 京 津 慢 地 区 去 产能 政策 执行 最 为 严格 ， 
区 域内 钢铁 企业 对 空 分 设备 需求 量 很 少 ， 新 增 的 
需求 主要 分 布 在 福建 、 新 疆 等 钢铁 冶金 业 不 发 达 
的 地 区 。 

2017 年 ， 配 套 煤 化 工 项 目的 6 万 m/h 等 级 以 
上 特大 型 空 分 设备 减少 。 原 因 是 这 些 项 目 所 需 的 
特大 型 空 分 设备 在 此 前 几 年 已 经 密集 投产 ，2015 
年 、2016 年 新 签 的 大 型 煤化 工 型 空 分 设备 订单 较 
少 ， 始 于 2012 年 左右 的 第 一 阶段 的 新 型 煤化 工 项 
目 投资 到 2016 年 告 一 段落 ，2017 年 又 掀起 了 一 股 
新 的 投资 热潮 。 

2015 年 左右 ， 受 气 源 不 足 等 因素 影响 ， 液 化 
天 然 气 需求 增 速 受到 限制 ， 因 此 天 然 气 液化 成 套 
装置 市 场 需求 没有 明显 增加 。2017 年 ， 天 然 气 液 
化 装置 的 市 场 比 2016 年 略 好 ， 但 产量 仍然 不 多 。 
相 比 之 下 ， 加 气 站 设备 、 储 槽 等 产量 明显 增多 。 
据 了 解 ， 沼 气 及 焦 炉 煤气 分 离 装 置 的 产量 有 一 定 
增长 。 

2. 订货 情况 

2017 年 ， 全 行业 累积 订货 额 达 到 272.57 亿 元 ， 
同比 增长 35.73%。 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 


















































































































































杭州 福 斯 达 深 冷 装备 股份 有 限 公 司 等 企业 取得 。 
杭州 福 斯 达 深 冷 装备 股份 有 限 公 司 近 年 来 在 
行业 中 的 表现 非常 突出 ，2017 年 再 次 获得 1 套 8.4 
万 m/h、1 套 7.5 万 mh 空 分 设备 及 多 套 6 万 
mh 等 级 以 下 空 分 设备 的 订货 合同 。 

四 川 空 分 设备 (和 集团) 有 限 责任 公司 气体 投 
收益 很 好 ， 其 中 唐山 LNG 冷 能 利用 工厂 和 鄂 尔 
斯 天 然 气 液化 工厂 均 取 得 非常 高 的 利润 ， 弥 补 
了 制造 板块 的 不 足 。 

开封 黄河 空 分 集团 有 限 公 司 、 河 南开 元 空 分 
集团 有 限 公 司 、 开 封 东 京 空 分 集团 有 限 公 司 等 几 
家 企业 在 2016 年 经 营 比较 困难 ，2017 年 生产 经 营 
情况 明显 好 转 ， 新 增订 货 也 较 多 。 

(=) 市 场 需求 状况 及 存在 的 问题 

2017 年 ， 在 国家 发 展 新 兴 产 业 、 去 产能 、 节 能 
减 排 等 政策 的 有 力 推 动 下 ， 又 迎 来 了 对 空 分 设备 和 
其 他 气体 分 离 设 备 的 新 需求 ， 气 体 分 离 设 备 行业 大 
部 分 企业 均 已 走出 困境 ， 并 呈现 如 下 特点 : 大 型 、 
特大 型 空 分 设备 数量 增加 。2017 年 以 来 新 增 的 订单 
已 超过 前 两 年 的 总 和 ， 特 别 是 8 万 mh 等 级 以 上 
WAKE MT RA Bi. QAR, HE 
化 工行 业 是 需求 的 主流 ， 但 冶金 行业 也 出 现 不 少 
需求 , 主要 来 自 煤化 工 、 石油 炼 化 、 冶金 三 大 行业 ， 
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任 公 司 、 开 封 空 分 集团 有 限 公 司 、 开 封 东京 空 分 





112 











制 氧 能 力 分 别 为 煤化 工 45%、 石 油 炼 化 30%、 
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行业 概况 
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金 25%。@ 用 户 对 空 分 设备 的 技术 要 求 、 能 
靠 性 、 交 货 周期 等 提出 更 高 要 求 ， 仅 仅 满足 出 
是 远 远 不 够 的 。 
预计 这 波 市 场 需 求 还 能 持续 2 ~ 3 年， 特别 
是 煤化 工 项 目 建设 周期 长 ， 单 个 项 目 对 空 分 设备 
的 需求 量 大 〈 制 氧 规模 与 数量 ) ， 冶 金工 业 的 节 
能 降 耗 需求 将 持续 相当 长 的 一 段 时 间 。 存 在 的 问 
题 如 下 : 四 虽然 市 场 有 回暖 、 向 好 的 态势 ， 但 气 
体 分 离 设备 市 场 竞争 仍然 激烈 ， 拼 价格 、 低 价 竞 
标的 情况 屡屡 发 生 ， 设 备 订 货 价格 仍 维持 低位 ， 
供 大 于 求 、 制 造 能 力 过 剩 的 局 面 未 根本 改观 。 这 
是 今后 一 段 时 期 行业 转型 升级 的 根本 点 。@ 制 造 
企业 有 订单 ， 有 制造 量 ， 但 当前 阶段 应 收 款 的 压 
力 仍 很 大 。@ 装 备 制 造 业 盔 利 能 力 下 降 。 就 2017 
年 而 言 ， 在 原材料 、 配 套 部 机 价格 上 涨 以 及 国际 
大 公司 压价 竞争 的 双重 作用 下 ， 空 分 设备 制造 业 
的 利润 水 平 下 降 ， 行 业 制 造 板块 的 平均 利润 率 不 
到 2%。 如 杭州 杭 氧 股份 有 限 公 司 简单 合并 利润 中 
有 70% 来 自 气体 产业 ， 其 他 企业 则 更 低 。 利 润 水 
平 降低 ， 必 将 造成 企业 的 发 展 后 劲 不 足 。 由 用 户 
对 国产 装备 设置 招标 门槛 。 在 设备 招标 过 程 中 ， 
国内 的 用 户 ( 因 历史 原因 以 及 对 国产 技术 进步 不 
了 解 ) 对 国产 设备 歧视 、 对 国外 设备 盲目 信任 ， 
有 意 设置 门 榄 和 招标 条 件 ， 拒 国产 设备 于 门 外 。 

二 、 行 业 发 展 中 的 亮点 

1. 特大 型 空 分 设备 国产 化 取得 新 突破 

杭州 杭 氧 股份 有 限 公 司 自 2012 年 以 来 先后 设 
计 、 制 造 了 8 万 mz/h、12 万 mi/h、10 万 mi/h 等 
级 的 空 分 设备 ，2014 年 取得 了 9 万 mh 空 分 设备 
合同 ，2015 年 取得 了 8.5 万 mh、7 万 m/h 空 分 
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已 获得 验证 ， 已 跨 入 特大 型 空 分 设备 世界 第 一 梯 
队 供 货 商 的 行列 ， 真 正 具备 了 同 国 际 一 流 企业 同 
台 竞 争 的 实力 ， 这 是 我 国 空 分 设备 发 展 史 上 的 一 
个 重要 里 程 碑 。 
杭州 杭 氧 股份 有 限 公 司 在 首 套 10 万 mh 等 
级 空 分 设备 成 功 投 运 后 , 获得 了 用 户 的 高 度 认 可 ， 
凭借 产品 质量 及 售后 服务 等 优势 ， 在 后 续 的 竞标 
过 程 中 势如破竹 ， 迅 速成 为 特大 型 空 分 设备 角逐 
中 最 重要 的 一 支 竞争 力量 。2017 年 11 月 9 日 ， 取 
得 了 神华 榆林 循环 经 济 煤 败 综合 利用 项 目 第 一 阶 
段 3 套 10 万 mh 等 级 空 分 设备 订货 合同 。2017 
年 共 签订 8 H m/h 等 级 以 上 空 分 设备 ISB, A 
占 当年 特大 型 空 分 设备 合同 的 一 3 
杭州 杭 氧 股份 有 限 公 司 为 神华 宁 煤 400 万 t/a 
煤炭 间接 液化 示范 项 目 制 造 的 12# 10 万 m/h 等 
级 特大 型 空 分 设备 的 配套 压缩 机 组 由 沈阳 鼓风机 
集团 股份 有 限 公 司 自主 研制 。2017 年 5 月 15 日 ， 
12# 10 万 m/h 等 级 大 型 空 分 装置 一 次 试车 成 功 。 
运行 数据 表明 ， 该 机 组 振幅 值 、 轴 承 温度 、 轴 位 
移 等 轴 系 检测 数据 均 符合 合同 规定 ， 空 压 机 和 增 
压 机 流量 、 压 力 、 工 艺 参 数 等 性 能 指标 均 满 足 装 
置 需求 ， 机 组 的 各 项 力学 性 能 及 气动 性 能 指标 均 
达到 国际 先进 水 平 。 至 2017 年 8 月 25 日 ,神华 
宁 煤 400 万 t/a 煤炭 间接 液化 示范 项 目 配套 的 6 套 
10 万 mh 空 分 设备 已 全 部 开车 成 功 并 安全 运行 。 
2017 年 8 月 25 日， 中 国 机 械 工 业 联合 会 与 中 
国 通用 机 械 工 业 协 会 在 银川 组 织 召 开 了 国产 10 万 
mh 空 分 装置 及 空气 压缩 机 组 工业 运行 评审 会 。 
形成 评审 意见 如 下 : 国产 10 万 mh 空 分 装置 及 
压缩 机 组 的 研制 成 功 ， 填 补 了 国内 空白 ， 打 破 了 
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设备 合同 。2017 年 3 月 15 日 ， 由 杭州 杭 氧 股份 有 
限 公 司 为 神华 宁 煤 集团 年 产 400 万 t/a 煤炭 间接 液 
化 示范 项 目 配套 的 7# 10 万 m/h 等 级 大 型 空 分 设 
备 顺利 产 出 合格 氧 所 产品。 经 在 线 分 析 确 认 ， 氧 
纯度 为 99.6%， 氮 纯度 为 99.999%， 系 统 运 行 稳定 ， 
装置 各 项 指标 达到 设计 要 求 。 该 设备 一 次 开车 成 
功 并 顺利 出 氧 ， 表 明 杭 州 杭 氧 股份 有 限 公司 在 10 
万 mh 等 级 特大 型 空 分 设备 设计 制造 方面 的 实力 











































































































国外 对 大 型 空 分 装置 和 空气 压缩 机 及 汽轮机 的 垄 
断 ， 是 我 国 重 大 装备 国产 化 的 又 一 突破 ， 其 主要 
性 能 达到 国外 同类 装置 和 产品 的 先进 水 平 ， 可 以 
满足 国内 大 型 煤化 工 、 石 油 化 工 及 冶金 等 重大 工 
程 对 10 万 m/h 及 以 上 等 级 空 分 装置 的 需求 ， 建 
议 尽快 推广 使 用 。 
2. 特大 型 空 分 设备 配套 部 机 国产 化 有 可 喜 进 步 
在 特大 型 空 分 设备 配套 部 机 国产 化 研发 方面 ， 
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也 取得 了 可 喜 的 进步 。 其 中 ， 杭 州 杭 氧 股份 有 限 公 
A), Daas GRAD 有限 责任 公司 、 苏 州 三 











沿线 国家 的 了 解 和 信任 ， 促 进 了 我 国 气体 分 离 设 
备 行业 产品 出 口 。2016 年 ， 杭 州 杭 氧 股份 有 限 公 
































川 换 热 器 股份 有 限 公 司 、 开 封 空 分 集团 有 限 公司 、 
杭州 中 泰 深 冷 技术 股份 有 限 公 司 、 无 锡 众 博 换 热 器 
有 限 公 司 、 无 锡 佳 龙 换 热 器 股份 有 限 公司 等 企业 均 
研制 出 了 工作 压力 为 8.0MPa 以 上 的 板 翅 式 换 热 器 ， 
满足 了 内 压缩 流程 产品 高 压 输出 大 型 空 分 设备 、 天 
然 气 液化 设备 和 石化 用 低温 设备 的 需求 ， 杭 州 杭 氧 
股份 有 限 公司 、 开 封 空 分 集团 有 限 公司 研发 了 国产 
的 低温 液体 膨胀 机 ， 并 在 2017 年 得 到 了 实际 运行 ， 
促进 了 特大 型 空 分 设备 的 节能 ， 杭 州 杭 氧 股份 有 限 
公司 研制 出 大 型 空 分 用 分 子 得 吸附 器 三 杆 式 切换 














































































































司 与 马来西亚 联合 钢铁 〈 大 马 ) 集团 签订 了 2 套 
20 000m°/h 制 氧 海外 工程 EPC 总 承包 项 目的 商务 
合同 。 该 合同 除 成 套 空 分 设备 供 货 外 ， 还 包括 工 
程 设 计 、 工 程 材 料 、 安 装 和 土建 。 这 标志 着 杭 氧 
品牌 价值 在 海外 市 场 得 到 进一步 提升 ， 为 以 后 大 
规模 “走出 去 ” 黄 定 了 基础 。 

2016 年 ， 开 封 东 京 空 分 集团 有 限 公 司 在 伊朗 
投资 建设 了 一 套 5 000m2Ah 制 氧 能 力 的 气体 公司 ， 
并 于 当年 顺利 投产 运行 。2017 年 ， 又 在 该 项 目 中 
投入 建设 一 套 10 000m /h 的 空 分 设备 ， 该 设备 当 







































































阀 ， 性 能 优 于 进口 三 杆 阀 ， 已 在 行业 配套 产品 中 ) 
泛 应 用 ， 开 封 空 分 集团 有 限 公司 、 杭 州 福 斯 达 深 冷 
装备 股份 有 限 公 司 研制 出 大 型 绕 管 式 换 热 器 ， 广 泛 
应 用 于 压力 高 、 压 差 变化 大 、 温 度 变化 大 的 天 然 气 
液化 、 石 化 低温 设备 。 各 企业 均 推 出 了 大 型 空 分 冷 
箱 厂 内 组 装 的 新 工艺 ， 有 效 保证 了 空 分 设备 安装 质 
量 。 这 些 部 机 的 研发 成 功 ， 促 进 了 气体 分 离 设备 行 
业 从 高 速度 向 调 质 量 发 展 的 转化 。 

3. 转型 升级 成 效 明显 

杭州 杭 氧 股份 有 限 公司 是 行业 内 首 个 完成 纯 
制造 业 向 制造 + 制造 服务 业 转 型 的 大 型 企业 。 该 
公司 在 2009 年 左右 即 开始 推进 纯 制造 业 向 制造 服 
务 业 转 型 ， 大 力 开拓 气体 投资 业务 ， 当 前 已 运营 
气体 公司 28 家 ，2017 年 气体 投资 板块 营业 收入 和 
利润 所 占 份 额 都 已 过 半 ， 远 超 制造 板块 。 当 前 ， 
杭 氧 集团 全 年 工业 总 产值 、 主 营 收 入 恢复 到 历史 
最 高 水 平 ， 很 大 程度 上 得 益 于 企业 的 转型 。 
四 川 空 分 设备 (集团) 有限 责 任 公 司 也 在 推 
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前 正 准备 发 货 。2017 年 签订 在 伊朗 的 气体 投资 项 
目 合 同 ， 需 要 新 建 一 套 3 500m /bh 的 空 分 设备 ， 已 
经 完成 了 部 分 发 货 任 务 。 当 前 ， 开 封 东 京 空 分 集 
团 有 限 公司 在 伊朗 已 经 投资 建设 了 2 家 气体 公司 。 
三 、 标 准 化 情况 
RE 2017 年 年 底 ， 全 国 气体 分 离 与 液化 设备 
标准 化 技术 委员 会 归口 管理 国家 标准 1 项 、 行 业 
标准 38 项 。 在 研 国家 标准 2 项 、 行 业 标准 9 项。 

1. 标准 制 修订 

2017 年 ，SAC/TC504 完成 《空气 分 离 设备 能 
效 限额 第 1 部 分 : 外 压缩 流程 设备 》《 空 气 分 离 
设备 能 效 限额 第 2 部分: 内 压缩 流程 设备 》《 空 
气 分 离 设备 能 效 限额 第 3 部 分 : 液化 设备 》《 空 
气 分 离 设 备 能 效 限额 第 4 部 分 : 液体 设备 》 和 《一 
体 化 移动 式 天 然 气 液化 装置 》5 项 机 械 行业 标准 立 
项 。《 铝 制 空 气 分 离 设备 制造 技术 规范 》《 粉 末 
SAAR ATRIA IEA) CAR) A CHA AE ZR 
设备 》4 项 行业 标准 于 2017 F 3 月 完成 报批 。《 特 
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进 制 造 业 向 制造 服务 业 的 转型 ， 投 资 建设 了 多 家 
气体 公司 和 天 然 气 液化 工 三， 这 些 项 目 获得 了 丰 
厚 回 报 。 其 中 ， 唐 山 LNG 冷 能 利用 工厂 和 鄂 尔 多 
斯 天 然 气 液化 工厂 均 取 得 了 非常 高 的 利润 。 

此 外 ， 开 封 东京 空 分 集团 有 限 公司 在 伊朗 开 






































设 了 气体 公司 。 
4“ 一 带 一 路 ”倡议 促进 了 产品 出 口 





“一 带 一 路 ”倡议 增进 了 产业 界 同 “一 带 一 路 ” 
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大 型 空气 分 离 设 备 》《 空 气 分 离 设 备 流 程 图 图 形 
符号 和 文字 代号 》2 项 国家 标准 于 2017 年 12 月 完 
成 报批 。 

2. 标准 化 科研 

《空气 分 离 设 备 能 效 限额 第 1 部 分 : 外 压缩 
流程 设备 》 等 4 项 能 效 标准 为 行 标 制 定 项 目 ， 列 
入 工业 和 信息 化 部 工业 节能 与 绿色 标准 化 研究 项 
H, 2017 年 完成 阶段 性 工作 。 






























































行业 概况 





3. 学 术 会 议 

2017 £9 A 19 H, SAC/TC504 在 杭州 召开 
年 会 ， 出 席 会 议 的 委员 、 专 家 及 会 务 人 员 共 30 A, 
其 中 委员 及 委员 代表 25 人 。 会 议 听 取 了 2017 年 
标准 制 修订 工作 、 标 准 化 研究 项 目 、 重 要 标准 化 
管理 工作 、 秘 书 处 组 织 管 理 和 功能 建设 等 标准 化 




























































































2017 年 冷却 设 





冷却 塔 是 一 种 将 水 冷却 后 重复 利用 的 设备 ， 
它 利用 空气 与 高 温 热 水 直接 或 间接 接触 ， 降 低 水 
温 ， 达 到 循环 利用 工业 用 水 的 目的 。 按 照 水 和 空 
气 的 接触 方式 划分 ， 可 分 为 开 式 冷却 塔 和 闭 式 冷 
却 塔 ， 发电 、 工 业 制 造 、 空 调制 冷 等 领域 中 常用 






























































作 汇报 ， 


























化 重点 工作 等 。 
国家 标准 送审 稿 进行 J 




















讨论 和 审查 。 














查 标准 化 经 费 、2018 年 拟 申 报 的 国 
家 标准 和 行业 标准 计划 项 目 等 ， 部 署 2018 年 标准 
会 议 对 2017 年 拟 完 成 报批 的 2 项 





CHA: 中 国 通用 机 械 工业 协会 气体 分 离 


设备 分 会 徐 建 平 、 王 世 超 ] 








行业 概况 








三 ) 、 江 苏 环球 龙 圣 环境 科技 发 展 有 限 公 司 、 安 
徽 洁 能 冷却 设备 有 限 公司 、 浙 江 明 新 风机 有 限 公 











司 、 威 海 恒 山 正 源 风 机 

































































限 公 司 、 广 东 格 效 冷 却 


设备 有 限 公 司 ; 新 增加 理事 单位 1 家 一 一 威海 元 








的 冷却 设备 是 开 式 冷却 塔 。 闭 式 冷却 塔 通过 间 壁 
式 换 热 将 循环 水 热量 散发 至 环境 中 ， 由 于 避免 了 
循环 水 与 环境 的 直接 接触 ， 闭 式 循环 冷却 系统 的 
循环 水 可 以 一 次 性 填充 脱盐 水 或 软水 ， 在 长 期 运 
行 中 没有 循环 水 量 损失 ， 避 免 了 换 热 器 内 部 结 垢 
和 腐蚀 对 生产 工艺 系统 的 影响 。 近 年 来 ， 闭 式 冷 
却 塔 在 工业 领域 中 的 应 用 越 来 越 普遍 。 

冷却 塔 广泛 应 用 于 石化 、 治 金 、 电 力 等 工业 领 
域 和 商场 、 酒 店 、 医 院 、 数 据 中 心 等 民用 领域 ， 这 
些 行业 对 冷却 塔 的 需求 分 为 两 方面 : 一 是 行业 扩 
大 产能 、 产 业 整 合 、 产 业 升 级 等 新 增 固定 资产 投 
资产 生 的 新 增设 备 需 求 (新建 塔 需求 ) ; 二 是 受 
国家 节能 减 排 等 政策 因素 的 推动 ， 行 业 进行 节 水 、 
节能 改造 而 产生 的 更 新 设备 需求 〈 改 造 塔 需求 ) 。 

一 、 生 产 发 展 情况 

2017 年 ， 中 国 通用 机 械 工业 协会 冷却 设备 分 
会 会 员 总 数 97 家 , 其 中 , 冷却 设备 生产 企业 74 家 、 





























































































































































































































莱特 菲 尔 风机 股份 有 限 公 司 。 在 中 国 大 陆 登 录 主 


板 市 场 的 企业 1 家 一 一 江苏 海鸥 冷却 塔 股 份 有 限 
公司 (证 券 代 码 : 603269) ， 登 录 创 业 板 市 场 的 
企业 1 家 一 一 洛阳 隆 华 传 热 节 能 股份 
券 代 码 : 300263) ， 登 录 新 三 板 市 场 的 企业 有 2 
家 一 一 威海 克 莱 特 菲 尔 风 机 股份 有 限 公 司 〈 证 券 























代码 : 831689) 和 浙江 万 享 科 技 股份 


TBR ZA] CE 
































IRAR GE 


券 代码 : 833280) ， 在 山东 齐鲁 股权 交易 中 心 挂 





牌 的 企业 1 家 一 一 山东 天 一 冷暖 科技 股份 有 限 公 


司 〈 证 券 代 码 : 300905) 。 




















ZS 








据 中 国 通用 机 械 工业 协会 冷却 设备 分 会 统计 ， 
2017 年 行业 实现 主 营业 务 收 入 约 127 亿 元 ， 同 比 

















增长 6.1%。 按 应 用 领域 分 ， 民 用 塔 主 
占 比 为 46.5%; 工业 塔 主 





约 59 亿 元 ， 








营业 务 收入 
营业 务 收入 


Ik m 














约 68 亿 元 ， 占 比 为 53.5%。 按 开 式 、 闭 式 类 型 


ra 





分 ， 闭 式 冷 却 塔 主 营业 务 收入 约 32 亿 元 ， 


占 比 为 


25.2%; 开 式 冷却 塔 主 营 业务 收入 约 95 亿 元 ， 占 
比 为 74.8%。 利 润 较 上 年 增长 约 3.7%， 行 业 企 业 
经 营 效益 有 所 改善 。 具 体 到 工业 塔 领域 ， 受 国家 











配件 生产 企业 19 家、 高 校 和 科研 院 所 4 家 。 间 
增加 会 员 单 位 7 家 ， 分 别 是 浙江 海 冷 冷却 科技 有 
限 公司 、 常 州 天 马 集团 有 限 公司 〈 原 建材 二 五 三 





























产业 结构 性 调整 的 影响 ， 
焚烧 及 分 布 式 能 源 等 清洁 能 源 的 
































以 及 国内 煤 改 气 、 垃 圾 
E 广 建设 ， 提 升 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2018 





了 一 部 分 工业 冷却 塔 的 
He RAE 


LEVA 
EA 





海鸥 冷却 塔 








2017 年 5 
ini 






































说 明 书 》 














海 鸣 品牌 的 竞争 力 。 在 
用 多 年 积累 的 国内 市 场 存 昌 
逐渐 取代 单纯 以 量 为 扩张 的 经 营 模式 与 营销 模式 ， 
内 市 场 综合 效益 稳步 增长 。 
广州 览 讯 科技 开发 有 限 公司 凭借 优良 的 质 
的 工艺 技术 ， 吸 引 了 德 


利 
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YE 
H 


区 3 处 以 及 
司 于 2013 年 7 


披露 ， 公 司 计 划 通 过 购置 或 租赁 场所 


区 新 增设 


、 华 南 地 











Wik; Fe 
筑 等 领域 的 增长 给 民用 冷却 塔 带 
来 了 市 场 。 财 式 冷却 塔 的 增长 得 益 于 钢铁 、 煤 炭 
去 产能 ， 改 善 了 供给 质量 
业 效 益 大 幅 回 升 。 

J 17 日 ， 江 苏 海鸥 冷却 塔 股份 


， 提 高 了 产品 价格 ， 企 


ZIE A 








TPR 











E 式 在 上 海 证 券 交 易 所 主板 上 市 。 根 据 《 江 
股份 有 限 公司 首次 公开 发 行 股票 招 

















12 个 营销 服务 办 事 处 ， 包 括 华北 


区 3 处 、 西 北 地 











BEX, 
随 着 国 














O o 








以 海鸥 亚太 为 基础 


BR 





上 海地 








区 1 处 。 在 国 


区 2 处 、 
际 市 场 方面 ， 

















西南 

















月 在 马来西亚 成 立 ] 


yy N 

















全 资 子 公司 











一 带 一 路 ” 





打开 了 国际 化 业务 
昌 议 的 实施 ， 公 司 














ES 
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亚 、 马 来 西 














亚 、 韩 国 
开展 技术 合作 。 产 品 








际 市 场 ， 提 高 
国内 市 场 方面 ， 公 司 充分 
Eo DEFI” m MIME 
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三 
里 








、 新 加 坡 、 印 度 尼 
等 地 多 家 知名 冷却 塔 企业 
远 销 欧盟 、 澳 大 利 亚 、 埋 国 、 














后 服务 ， 已 在 














“Ke AA 























j 户 提供 





国内 30 多 个 城市 建立 完善 的 经 销 商 
] 培 养 了 一 文 专业 化 的 技术 服务 队伍 ， 
优质 、 完 善 的 服务 。 公 司 在 完善 





国内 


经 销 商 网 络 的 同时 ， 加 快 了 国际 发 展 步伐 ， 产 品 





畅销 东南 亚 、 
威海 克 羔 
务 高 端 装 备 ， 


fi Be Foe PM 














员工 创造 长 


南美 及 中 东 地 区 。 





提升 核心 价 





期 的 、 











特 菲 尔 风 机 股份 有 限 公 司 坚 持 “ 服 
下 ”的 战略 方针 ， 积 极 
智能 化 制造 , 持续 为 客户 、 股 东 、 
不 断 增值 的 、 安 全 可 靠 的 产品 





和 服务 ， 建 立 全 球 互相 信任 的 伙伴 关系 。 





上 海安 得 利 给 水 设备 有 限 公司 积极 响应 “一 


带 一 路 ”开发 进程 ，LP 系列 产品 获得 











Te 




















直接 订单 ， 








二 、 新 产品 、 新 技术 研发 情况 
2017 年 ， 江 苏 海 鸭 冷却 塔 股份 有 限 公 司 持续 


加 大 研发 投 














=| ES 














入 ， 借 助 国内 国际 研发 力 








欧美 客户 的 


产品 远 销 亚洲 、 非 洲 、 欧 洲 及 美洲 。 


发 实力 ， 落 实 科技 项 目 ， 着 力 突破 关键 核心 技术 。 











公司 取得 江 


苏 省 








高 
用 新 
年 








高 新 技术 产品 认定 1 项、 党 
训 新 技术 产品 认定 1 项 ， 申 报 发 明 专 利 3 项、 
型 专利 27 项 ， 获 得 授权 发 明 专 利 2 项 。2017 





州 市 














。 公司 














完成 了 超大 型 自 


新 产品 研发 主要 体现 在 超大 型 自然 通风 冷却 塔 
立 集 水 装置 、 核 电 用 冷却 塔 、 环 保 型 冷却 塔 等 
然 通风 冷却 














塔 高 位 集 


水 装置 技术 的 标准 化 设计 及 产业 化 生产 ， 该 技术 






























































































































































































































































































































































朝鲜 、 越 南 、 巴 基 斯 坦 、 泰 国 、 尼 日 利 亚 、 缅 甸 有 具有 节能 、 低 噪声 、 综 合 换 热 性 能 佳 等 优点 ， 应 
等 20 多 个 国家 和 中 国 香 港 及 澳门 地 区 。 用 于 神华 国 华 九江 电厂 高 位 塔 高 位 收 水 装置 项 目 。 
山东 格 瑞 德 集团 有 限 公司 拥有 以 集团 为 中 心 ， ”公司 通过 一 系列 深入 研究 ， 己 完成 核电 用 冷却 塔 
划分 京 津 唐 、 华 北 、 东 北 、 西 北 、 南 方 五 大 区 域 ， 的 标准 化 设计 ， 其 备 国产 化 的 条 件 ， 现 已 具备 整 
以 北京 、 天 津 、 潍 坊 、 沈 阳 、 兰 州 、 武 汉 等 大 中 塔 的 工艺 、 结 构 设 计 能 力 ， 以 及 核电 用 冷却 塔 各 
城市 办 事 处 为 基点 ， 辐 射 全 国 的 销售 、 安 装 、 服 。 部 件 的 生产 、 安 装 能 力 和 整 塔 的 运行 调试 能 
务 、 配 套 体 系 网 络 。 产 品 销 往 全 国 30 多 个 省 、 市 、 ”该 项 成 果 已 应 用 于 田 湾 核电 站 5、6 号 机 组 ， 为 两 
自治 区 ， 远 销 美 国 、 澳 大 利 亚 、 苏 丹 、 马 来 西亚 、 台 百 万 千瓦 级 核电 机 组 提供 机 械 冷却 塔 芯 材 料 。 
泰国 等 40 多 个 国家 和 地 区 , 广泛 应 用 于 轨道 交通 、 ”该 核电 项 目的 SEW 系统 机 械 冷 却 塔 为 鼓 风 式 机 械 
地 产 住宅 ` 石 油 石化 ` 军 工 ` 医 药 `. 电 力 等 各 大 领域 。 通风 冷却 塔 ， 分 为 公共 管 亡 和 4 个 相同 的 冷却 单 
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区 域内 经 销 商 的 管理 








国 各 地 区 发 展 合作 的 经 销 商 ， 建 立 区 
办 事 处 ， 同 时 配 以 大 客户 和 招标 形式 的 直 
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元 ， 总 循环 水 量 为 1 800m /h。 



































公司 完成 了 环保 型 
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技术 ， 第 二 代 三 维 空气 导 流 装置 在 第 一 代 的 基础 
上 进行 了 优化 ， 增 强 消 雾 效 果 ， 可 做 到 风 简 出 口 
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无 羽 筋 ， 达 到 了 保护 环境 的 目的 ， 应 用 于 杭州 九 
峰 生 活 垃 圾 焚烧 发 电 项 目 。 该 冷却 塔 在 最 严 苛 的 
设计 消 雾 点 (大 气压 100.4kPa、 干 球 温度 0C., 4H 
对 湿度 87%) 条 件 下 ， 满 足 风机 出 口 空 气 消 雾 效 
果 达 到 《和 王 湿 消 雾 节 水 冷却 塔 性 能 验收 试验 测试 
规程 》 中 规定 的 零 雾 型 标准 。 

广州 览 讯 科技 开发 有 限 公 司 针对 传统 循环 水 
冷却 塔 存在 能 耗 高 、 耗 水 量 大 等 问题 ， 自 主 开发 
填料 盘 管 复合 式 节 水 冷却 系统 。 根 据 传 热 传 质 机 
里 研究 和 数值 计算 分 析 ， 优 化 确定 复合 式 冷 却 塔 
主要 结构 形式 ， 研 制 高 效 循环 水 冷却 强化 管 换 热 
器 和 喷 淋 系统 ， 研 发 添加 特殊 纳米 级 导热 粒子 的 
喷 淋 水 传 热 冷却 工 质 ， 构 建 基于 设计 参数 、 结 构 
参数 和 运行 参数 三 者 最 优 平衡 的 冷却 系统 集成 ， 
优化 风机 配 风 量 和 水 泵 喷 淋 水 量 ， 可 实现 冷却 系 
统 高 效 节 能 、 节 水 运行 。 该 项 目 被 列 为 广东 省 科 
技 项 目 。 公 司 针 对 传统 循环 水 冷却 塔 存在 能 
高 、 耗 水 量 大 、 水 雾 浓 等 整 端 ， 与 中 山大 学 、 香 
港 科 技 大 学 合作 ， 开 发 基于 外 界 条 件 〈 热 负荷 、 
空气 和 水 的 热 物 性 等 ) 动态 调整 干 式 与 湿式 组 合 
运行 模式 和 参数 匹配 ， 构 建 基于 设计 参数 、 结 构 
参数 和 运行 参数 三 者 最 优 平衡 的 冷却 系统 集成 ， 
可 实现 较 传 统 的 冷却 塔 节 水 10% 以 上 ， 节 电 5% 
以 上 。 公 司 还 成 立 了 广东 省 高 效 节 能 节 水 降 噪 冷 
却 系 统 〈 览 讯 ) 工程 技术 研究 开发 中 心 ， 研 发 冷 
却 塔 节 水 技术 、 节 能 技术 、 消 雾 技 术 和 降 噪 技 
术 。 节 水 技术 : 通过 在 冷却 塔 气 室 两 侧 增加 高 效 
空冷 换 热 装置 ， 该 部 分 的 换 热 量 占 总 换 热量 的 
15% ~ 20%, 与 常规 冷却 塔 相 比 ,年 均 节 水 率 ( 以 
蒸发 水 量 计 ) 达 15% ~ 20%。 节 能 技术 : 通过 精 
细 化 设计 ， 使 冷却 塔 上 塔 压 头 和 风机 电动 机 能 
做 到 更 低 ; 在 高 回 水 压力 循环 水 系统 中 ， 通 过 合 


































































































































































































































































































振 装 置 、 消 声 填料 等 装置 ， 与 常规 冷却 塔 相 比 ， 
冷却 塔 设备 标准 点 处 噪声 降低 3 ~ 10dB。 公 司 在 
节能 、 节 水 、 消 雾 、 降 噪 等 技术 方面 ， 拥 有 发 明 
专利 6 项 、 实 用 新 型 专利 80 多 项 、 外 观 设 计 专 利 
1 项 。 

上 海 金 日 冷却 设备 有 限 公 司 每 年 将 超过 4% 的 

销售 额 用 于 产品 开发 。 产 品 研发 采用 校 企 合作 方 
式 ， 同 时 发 挥 学 校 和 企业 各 自 的 优势 ， 将 学 校 的 
科研 成 果 转 化 到 实际 生产 中 。 公 司 与 上 海 理工 大 
学 合作 开发 密闭 式 冷却 塔 和 散热 片 性 能 测试 实验 
装置 ， 与 上 海 交 通 大 学 合作 开发 动 平衡 测试 FRP 
低 噪声 新 风机 ， 与 南京 航空 航天 大 学 合作 开发 新 
的 螺旋 桨 风机 。 
BAe Va CHER) 有 限 公司 每 年 将 不 低 于 当 
年 销售 收入 的 3% 用 于 科研 。2017 年 ， 公 司 研发 
新 项 目 10 项 ， 其 中 CEF 系列 方形 逆流 式 冷却 塔 、 
SC 系列 方形 横流 式 冷却 塔 产品 获得 节能 、 节 水 产 
品 认证 证 书 ， 直流 无 刷 风 机 盘 管 、 变 流量 冷却 塔 、 
悬挂 填料 逆流 冷却 塔 3 项 产品 获得 2017 FEE 
技术 产品 认证 。2017 年 公司 承担 了 多 个 大 型 项 目 
包括 贵州 移动 观 山 湖 枢纽 中 心 、 南 昌 天 虹 广 场 、 
中 铁 青 岛 世界 博览 城 、 百 度 国 际 大 厦 西 塔 、 富 雅 
国际 金融 中 心 、 国 航 西南 区 域 生产 指 挥 中 心 、 鼻 
时 区 政府 冷 塔 更 换 工 程 、 清 远 新 世界 旅游 及 住宅 
发 展 项 目 酒店 区 、 北 京 市 轨道 交通 安保 中 心 工程 
(308 TH) 冷却 塔 设备 、 玉 林 第 一 人 民 医 院 等 多 
个 大 型 项 目 。 

上 海良 机 冷却 设备 有 限 公司 为 提高 能 源 利用 
效率 ， 解 决 空调 制冷 行业 发 展 所 急需 的 基础 课题 
研究 ， 为 企业 的 技术 进步 及 可 持续 发 展 提供 技术 
保证 ， 与 学 校 合作 成 立 研发 项 目 组 ， 共 同 进行 逆 
流 型 闭 式 冷却 塔 全 年 供 冷 特性 的 研发 、 验 证 及 推 




























































































































































































































































































理 设计 ， 利 用 水 动 风机 技术 ,合理 有 效 利用 高 回 
水 压 头 ， 节 约 风 机 电动 机 用 电 。 消 雾 技 术 : 通过 
降低 从 风 简 出 口 排出 气流 的 相对 湿度 ， 从 而 减少 
与 大 气 混合 过 程 中 产生 的 水 蒸气 冷凝 现象 ， 实 现 
低温 环境 下 运行 的 羽 雾 减 排 。 降 噪 技术 : 通过 增 
加 进 风口 消声器 、 排 风口 消声器 、 风 机 电动 机 减 




































































广 工作 。 

益 美 高 (上 海 ) 制冷 设备 有 限 公 司 一 直 致 力 
于 开发 绿色 环保 产品 和 配套 服务 ， 推 出 并 且 不 断 
新 eco 系 列 绿色 节能 冷却 塔 , 太阳 能 系列 冷却 塔 、 
气 能 源 系 列 空冷 器 及 水 处 理 配套 产品 等 。 同 时 ， 
公司 的 工业 换 热 设备 在 其 钢 结构 中 大 量 使 用 再 生 
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钢 ， 不 锈 钢 机 组 所 含有 的 再 生 钢 超过 80%， 从 减 
少 噪声 到 节约 用 水 ， 消 除 化 学 品 的 使 用 。 
青岛 添 斐 特 空调 设备 有 限 公 司 加 大 技术 改造 
和 研发 投入 ， 新 建 能 源 塔 实验 台 ， 加 强 对 风机 、 
喷头 (或 科 孔 )、 填 料 部 件 对 散热 性 能 的 影响 分 析 ， 
并 进行 理论 分 析 和 实验 验证 ;通过 三 维 计算 机 辅 
助 软件 提高 了 结构 设计 能 力 ， 并 整合 行业 内 先进 
资源 ， 比 如 模压 风 简 、 电 机 中 置式 工业 塔 风机 ， 
给 用 户 以 更 人 性 化 的 使 用 体验 ， 提 供 了 使 用 寿命 
更 长 、 易 维护 的 产品 。 
威海 克 莱 特 菲 尔 风 机 股份 有 限 公司 坚持 自主 
研发 ， 加 强 与 国内 外 知名 科研 院 校 (如 清华 大 学 、 
西南 交通 大 学 、 哈 尔 滨 工业 大 学 、 山 东 大 学 、 济 
南大 学 等 ) 合作 ， 充 分 利用 院 校 丰富 的 设计 资源 ， 
对 产品 的 可 靠 性 、 安全 性 及 节能 性 进行 优化 设计 。 
依托 技术 创新 ， 公 司 承担 20 余 项 省 级 以 上 科技 计 
划 项 目 。2017 年 ， 公 司 柔 性 引进 了 西南 交通 大 学 
教授 、 博 士 生 导师 张 卫 华 ， 研 发 “高 速 动 车 组 智 
能 化 轻 量化 牵引 电机 通风 机 ”项 目 。 
南方 泵 业 股 份 有 限 公 司 将 技术 研发 作为 企业 
命脉 ,陆续 推出 CHM 煤 改 电 专 用 泵 以 及 CDL 升 
级 版 CDM 产品 。 根 据 产 品 应 用 领域 的 需求 以 及 产 
品 性 能 的 提升 ， 对 新 产品 做 出 改良 。 

上 海安 得 利 给 水 设备 有 限 公司 积极 响应 “一 
带 一 路 ”开发 进程 ， 不 断 开 发 新 产品 、 新 技术 。 
其 中 ， 一 种 冷却 塔 专用 喷 淋 一 体 化 水 泵 (专利 
号 201720054053.0) ， 运 用 3D 技术 (由 于 叶片 
之 间 的 空间 较 窗 ， 加 工 空间 有 限 ， 不 能 采用 强 
度 和 刚度 都 较 好 的 大 直径 刀具 进行 加 工 ， 采 用 
3D 技术 来 塑性 ， 确 保 动态 平衡 ) 和 绿色 环保 新 
材料 ， 为 企业 的 技术 创新 和 新 产品 开发 、 增 强 
企业 的 自主 创新 能 力 孕 育 更 加 具有 激励 作用 的 
外 部 环境 。 

三 、 企 业 信息 化 管理 、 智 能 制造 情况 

浙江 万 享 科技 股份 有 限 公 司 积极 进行 机 器 换 
A, RA AGV 自动 送 货 小 车 、 自 动 冲床 、 自 动 前 
板 及 激光 焊接 等 ， 尝 试 IBD 工业 大 数据 ， 与 中 国 




























































































































































































































































































































































































广州 览 讯 科技 开发 有 限 公司 对 流水 线 自动 化 
设备 进行 改造 升级 ， 提 高 自动 化 水 平 ， 成 为 冷却 
塔 行业 自动 化 程度 较 高 的 企业 。 通 过 流水 线 汽车 
工业 化 模式 生产 出 冷却 塔 ， 公 司 在 属于 传统 手工 
制造 业 的 冷却 塔 行业 中 走出 一 条 依靠 创新 、 大 量 
采用 “新 技术 、 新 材料 、 新 工艺 、 新 的 商业 模式 ” 
的 四 新 大 道 。 

湖南 元 享 科技 股份 有 限 公司 采用 客户 关系 管 
理 系统 (CRM) ， 实 现 市 场 营销 、 销 售 、 服 务 等 






















































































分 析 、 利 用 系统 ， 实 现 以 客户 为 中 心 的 管理 模式 。 
在 智能 制造 方面 ， 公 司 将 数控 设备 应 用 于 角 金 件 
生产 中 ， 实 现 结构 件 流水 线 作 业 ;， 将 原 部 分 焊接 
结构 件 经 设计 改进 ， 改 为 饭 金 结构 件 ， 减 少 焊 接 
工艺 及 镀 匀 工艺， 实现 无 焊接 工艺 ， 五 金 件 生产 
基本 实现 数控 自动 化 , 公司 新 引进 C 型 钢 成 形 机 ， 
实现 型 材 自主 生产 ， 降 低 生 产 成 本 ， 理 论 上 达到 
零 余 料 ， 数 控 板 材 切割 机 、 数 控 管 材 切 割 机 、 数 
控 钻 孔 机 、 数 控 扁 钢 冲 切 机 等 设备 的 投入 ， 代 蔡 
了 繁杂 的 部 件 生产 ， 由 人 工 操作 设备 转 为 自动 化 
生产 ， 减 少 了 人 工 劳 动 强度 ， 生 产 效率 提高 3 倍 
以 上 。 

益 美 高 (上海 ) 制冷 设备 有 限 公 司 引 入 智能 
制造 ， 重 视 节 能 环保 产品 技术 的 改革 。 公 司 已 
研发 投入 了 自动 焊接 机 器 人 、 自 动 弯 管 机 等 ， 
取代 了 原先 的 人 工 操作 ， 提 高 了 生产 效率 和 产 
品 品 质 。 随 着 近年 来 数据 中 心 冷却 需求 量 增加 ， 
发 展 专用 的 高 效 冷却 系统 ， 最 大 限度 降低 能 
以 最 少 的 能 耗 获得 最 大 的 制冷 效果 成 了 技术 改 
革 中 尤为 重要 的 任务 。 公 司 通过 互联 网 大 数据 
比较 和 评估 产品 性 能 、 售 后 服务 等 ， 对 产品 进 
行 更 科学 的 选择 。 

山东 格 瑞 德 集团 有 限 公司 投 巨 资 引进 世界 一 
流 的 高 端 空调 制作 技术 和 设备 、 全 自动 U 型 弯 管 
机 、 高 速 数控 冲床 、 自 动 焊接 机 、 龙 门 式 数控 钻 
床 、 数 控 砖 塔 冲 床 、 自 动 抛 丸 机 、 脱 脂 烘 干 机 、 
全 自动 校 直 切断 机 等 先进 设备 ， 为 集团 莫 定 了 年 



























































































































































































































































科学 院 合 作 建立 智慧 工厂 ， 实 施 智能 制造 。 
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产 30 亿 元 的 产能 基础 。 公 司 推行 GIT 准时 化 生产 


行业 概况 





模式 ， 在 此 基础 上 导入 了 6S 管理 和 TPM 全 员 设 
备 管理 理念 。 公司 拥 有 国家 级 中 央 空 调 检测 中 心 ， 
通过 了 CNAS 和 GMPI 认证 ， 检 测 范围 达 2 000 冷 
吨 ， 安 全 性 能 综合 测试 仪 、 击 素 检 漏 仪 等 高 端 检 
测 设备 确保 了 所 有 产品 出 厂 前 均 进 行 全 面 检测 。 
公司 利用 互联 网 +， 构 建 了 数字 化 客户 协同 平台 、 
数字 化 供应 协同 平台 、 数 字 化 内 部 运营 平台 、 数 
字 化 设计 开发 平台 和 数字 化 决策 支持 平台 ， 通 过 
五 大 平台 的 有 机 联系 ， 形 成 了 格 瑞 德 特色 的 信息 
化 系统 ， 充 分 发 挥 信息 网 络 在 当今 社会 超前 、 快 
捷 的 作用 。 

威海 克 莱 特 菲 尔 风 机 股份 有 限 公司 通过 探索 智 
能 工厂 建设 途径 和 应 用 新 模式 ， 建 设 集 在 线 生 态 
圈 、 共 享 设计 、 智 能 制造 、 远 程 运 维和 客户 体验 中 
心 为 一 体 的 智能 工厂 ， 引 进 数字 化 设备 、 焊 接 机 
器 人 、 自动 喷漆 线 等 硬件 设备 , 包括 在 线 供需 平台 、 
客户 智能 选 型 软件 、 数 字 化 研发 平台 、 三 维 模拟 
仿真 、 虚 拟 制造 、 智 能 制造 MES 系统 等 。 以 智能 
工厂 建设 促进 智能 产品 研发 ， 有 效 利用 智能 工厂 
的 优势 ， 提 高 通风 散热 装备 制造 的 智能 化 水 平和 
国产 化 水 平 ， 扩 大 国内 外 市 场 份 额 ， 开 发 出 一 系 
列 具 有 较 强 市 场 竞 争 力 的 智能 产品 ， 引 领 通风 方 
案 的 世界 潮流 。 公 司 依托 互联 网 + 平台 的 创新 模 
式 , 投资 开发 了 手机 移动 端的 创新 app 一 一 风 源 网 ， 
致力 于 打造 开放 、 创 新 、 专 业 的 风机 社 群 。 公 司 
建立 完善 的 创新 体系 ， 鼓 励 员 工 一 切 形式 的 创新 ， 
通过 实施 “创新 银行 ”积分 制 ， 实 现 员工 零 门 槛 
提 报 、 互 助 方 案 解 决 、 自 助 积分 兑换 的 创新 模式 ， 
掀起 全 员 创 新 的 热潮 。 平 台 聚 集 了 行业 专家 ， 建 
立 风机 创新 专家 库 ， 实 现 风机 行业 协同 发 展 。 

上 海安 得 利 给 水 设备 有 限 公 司 优化 产业 组 织 ， 
扩展 云 家 平台 ， 使 分 散在 各 地 的 存量 市 场 、 碎 片 化 
客户 通过 引流 纳入 统一 纳 管 系统 ， 帮 助 客户 实现 
多 云 资源 的 调配 和 管理 。 针 对 企业 客户 底层 去 IOE 

























































































































































































































































































































































































之 重 ， 通 过 实施 标准 化 ， 规 范 行 业 秩序 ， 提 高 产 











(1) 参与 国家 标准 GB/T 7190.1 一 2008《 机 
械 通 风 冷 却 塔 第 1 部 分 中 小 型 开 式 冷却 塔 》 和 
GB/T 7190.2 一 2008《 机 械 通风 冷却 塔 第 2 部 分 
大 型 开 式 冷却 塔 》 的 修订 工作 。 当 前 这 两 项 标准 
己 经 完成 修订 编写 工作 ， 进 入 报批 阶段 。 

(2) 启动 国家 标准 GB/T 7190.3《 机 械 通 风 
冷却 塔 第 3 部 分 闭 式 (蒸发 ) 冷却 塔 》 的 编写 
工作 ， 该 标准 将 于 2018 年 完成 编写 任务 。 

(3) 积极 配合 中 国 通用 机 械 工业 协会 开展 标 
准 管理 工作 。 经 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 专家 委员 
会 和 标准 化 管理 委员 会 成 立会 议 暨 首届 委员 会 第 
一 次 工作 会 议 审议 ， 将 《 干 湿 消 雾 节 水 冷却 塔 性 
能 验收 试验 测试 规程 》《 中 小 型 冷却 塔 性 能 评价 
(CCTI 认证 ) 技术 规范 (试行 ) 》《 闭 式 冷却 塔 
标准 》 上 升 为 团体 标准 。 

五 、 冷 却 塔 性 能 评价 

为 规范 市 场 秩序 ， 打 击 以 次 充 好 乱 象 ， 提 高 
行业 整体 质量 以 及 行业 整体 信誉 ， 冷 却 设备 分 会 
与 北京 新 华 节 水 认证 公司 合作 ， 开 展 冷 却 塔 性 
能 评价 ， 节 能 、 节 水 认证 工作 ， 为 企业 降低 了 
费用 ， 同 时 还 节省 了 一 定 的 时 间 。2017 年 ， 对 
4 家 会 员 单 位 的 5 个 系列 产品 进行 了 性 能 评价 
作 ， 包 括 上 海 金 日 冷却 设备 有 限 公 司 的 HKD 方 
形 横 流 系 列 冷却 塔 、KFT RRS AIA AES, 
浙江 海 冷 冷却 科技 有 限 公司 的 SF 方形 横流 系列 
冷却 塔 ， 广东 康 明 空 调 设 备 有 限 公司 的 MK 方形 
横流 系列 冷却 塔 和 浙江 金 萎 制冷 工程 有 限 公 司 
HI INT 方形 横流 系列 冷却 塔 。 

六 、 人 才 培 养 

冷却 塔 、 燕 发 冷却 (冷凝) 器、 空冷 器 一 一 
冷却 设备 行业 三 大 主流 产品 涉及 工程 热力 学 、 工 
程 流 体力 学 、 传 热 传 质 学 、 流 体 动 力 机 械 、 制 冷 
















































































































































































































































































和 资源 池 化 、 上 层 应 用 互联 网 和 大 数据 化 的 需求 ， 
提供 自主 可 控 的 云 平 台 细 分 市 场 的 解决 方案 。 

四 、 标 准 化 情况 

标准 化 工作 一 直 是 冷却 设备 分 会 工作 的 重 中 


























空调 原理 与 换 热 设备 、 测 控 等 多 学 科 ， 而 当前 行 
业 从 业 人 员 大 多 是 机 械 制造 与 自动 化 、 环境 工程 、 
工业 设计 等 专业 毕业 。 冷 却 设备 分 会 与 上 海 理工 
大 学 联合 举办 针对 从 事 冷 却 设备 设计 、 制 造 、 测 试 、 
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选 型 、 技 术 支 持 等 工作 的 工程 技术 人 员 和 从 事 节 
水 、 节 能 方面 的 工程 技术 人 员 的 培训 班 。2017 年 
8 月 19 一 27 日 ， 在 上 海 理工 大 学 举办 冷却 设备 专 
业 知 识 培训 班 〈 第 二 期 ) ， 共 招收 学 员 52 名 ， 邀 
请 了 上 海 理工 大 学 、 中 国 水 利水 电 科 学 院 、 清 华 
大 学 、 华 中 科技 大 学 、 南 京 理 工大 学 、 浙 江 万 享 
科技 股份 有 限 公司 、 烟 台 蓝 德 空 调 工业 有 限 责任 
公司 的 专家 授课 ， 内 容 涉 及 冷却 设备 概论 ， 冷 却 
塔 工艺 原理 ， 冷 却 塔 节 水 消 雾 技 术 ， 数 值 模 拟 在 
冷却 设备 设计 中 的 应 用 ， 工 业 塔 设计 与 计算 ， 蒸 
发 冷却 (冷凝) 器 设计 与 工艺 ， 空 冷 器 工艺 原理 ， 












































































































































空冷 器 设计 、 工 艺 及 工程 应 用 ， 闭 式 冷 却 塔 设计 
与 工艺 ， 冷 却 水 系统 的 水 处 理 ， 以 及 冷却 塔 如 何 





在 冬季 用 于 空气 源 热泵 系统 作为 吸 热 塔 、 传 热 伟 
质 的 新 技术 。 

七 、 行 业 发 展 中 存在 的 问题 

1. 技术 方面 

(1) 与 “一 带 一 路 ”相配 套 的 冷却 设备 技术 
是 相对 成 熟 的 技术 ， 重 点 是 要 提高 产品 质量 。 对 
于 国内 经 济 转型 主要 研究 方向 :一 是 提高 冷却 设 
备 的 效率 问题 ， 主 要 工作 是 减 小 气动 阻力 ;二 是 












































1 OOOMW 机 组 配套 的 大 型 高 位 收 水 冷却 塔 技术 
开发 。 

2. 产业 方面 

(1) 缺少 专业 技术 人 员 。 冷 却 塔 是 多 学 科 集 
成 的 综合 产品 ， 产 品 涉及 材料 、 结 构 、 传 热 传 质 、 
空气 动力 、 流 体力 学 等 学 科 领 域 ， 行 业 缺 乏 能 够 
综合 应 用 这 些 专业 知识 的 技术 人 才 ， 人 才 培 养 迫 
在 眉 睫 。 

(2) 厂房 租金 高 、 土 地 贵 、 融 资 难 ， 加 之 产 
品 同 质 化 竞争 激烈 ， 企 业 的 利润 空间 逐年 压缩 。 

(3) 企业 环保 压力 大 ， 面 临 搬迁 、 新 上 环保 
设备 、 产 能 升级 等 问题 。 

(4) 冷却 塔 市 场 参与 企业 众多 ， 但 行业 集中 
度 不 高 。 

(5) 大 多 数 冷 却 塔 企业 研发 投入 严重 不 足 ， 
产品 开发 基本 上 人 靠 模仿 。 主 要 有 两 个 方面 的 原因 : 
一 是 知识 产权 保护 不 够 完善 ， 企 业 投 入 积极 性 不 
高 ; 二 是 存在 无 序 化 的 市 场 竞争 ， 产 品 利润 不 能 
满足 研发 所 必需 的 人 力 资源 及 装备 所 需 费用 。 

总 的 来 说 ， 冷 却 设备 行业 企业 逐步 向 互联 网 + 
应 用 趋势 转型 ' 智能 制造 已 贯穿 于 产品 设计 、 制造 、 





























































































































研发 新 型 换 热 器 或 淋 水 填料 ;三 是 系统 优化 ， 提 
高 效率 ， 如 发 电厂 冷 端 运行 优化 。 

(2) 节 水 技术 研究 。 一 是 节 水 产品 ( 节 水 型 
冷却 塔 ) 技术 研究 ， 二 是 节 水 测试 技术 与 标准 制 





















































定 与 研究 ， 三 是 提升 循环 水 的 浓缩 倍数 ， 降 低 排 
水 量 。 
(3) 环保 方面 的 技术 研究 内 容 主 要 是 冷却 塔 























的 大 气 污染 控制 与 噪声 防治 、 消 雾 冷却 塔 及 相关 
的 测试 与 标准 制定 。 

(4) 新 型 前 沿 冷 却 技术 研究 。 主 要 包括 
AP1000 和 AP1400 重 要 广 用 水 冷却 塔 技 术 开 发 、 
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服务 等 全 生命 周期 的 各 个 环节 及 相应 系统 的 优化 
集成 ,技术 创新 、 服 务 创新 ， 坚 持 品 质 的 理 
入 人 心 ， 成 为 推动 企业 不 断 进步 的 动力 ， 重 视 发 
展 节能 减 排 、 绿 色 环 保 、 生 态 建设 ， 已 经 成 为 企 
业 不 得 不 思考 和 不 得 不 实施 的 方针 和 策略 ; 国内 
市 场 以 新 技术 提升 产品 附加 值 逐 渐 取 代 单 纯 以 量 
为 扩张 的 经 营 模式 与 营销 模式 ， 同 时 抢占 国际 市 
场 ， 树 立国 际 品 牌 已 成 为 规模 以 上 企业 拓展 市 场 
的 新 战略 。 

[拟稿 人 : 中 国 通用 机 械 工业 协会 冷却 设备 
分 会 张 文 玲 、 习 证 ] 
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序号 姓名 性 别 职务 / 职称 所 属 单位 
1 陈 永 锋 男 室 主任 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 
2 何 晖 男 高 级 工程 师 杭州 杭 氧 股份 有 限 公 瑟 
3 孙 ite 男 总 工程 师 重庆 通用 工业 《和 集团) AREA" 
4 张江 涛 男 技术 部 副 部 长 中 国电 建 上 海 能 源 装 备 有 限 公司 
5 黄 科 男 总 工程 师 四 川 空 分 设备 (集团) 有限 责任 公 瑟 
6 施 亮 男 技术 中 心 主任 上 海 凯 泉 ( 泵 业 ) 集团 有 限 公 局 
7 罗 绍 华 男 高 级 工程 师 ERKE] ABR GEA A 
8 肖 i 男 副 总 经 理 大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公 司 
9 分 蒙 男 高 级 工程 师 北京 中 科 科 仪 股份 有 限 公 司 
10 FENE 男 高 级 工程 师 山东 天 力 能 源 股份 有 限 公司 
11 卓 跃 光 男 高 级 工程 师 开封 空 分 集团 有 限 公 司 
12 | Ue 男 工程 师 上 海 阀门 三 股份 有 限 公司 
13 胡 Æ 男 副 总 工程 师 西安 泵 阀 总 三 有 限 公司 
14 张 生 涛 男 工程 师 东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 
15 WDR B 工程 师 浙江 丰 球 泵 业 股份 有 限 公司 
16 X) Œ 女 总 工程 师 四 川 金星 清洁 能 源 装 备 股 份 有 限 公 司 
17 费 秀 国 男 高 级 工程 师 南京 创 力 传动 机 械 有 限 公司 
18 REE B 经 理 莱芜 天 元 气体 有 限 公司 
19 朱 g 男 副 总 工 mE OERO 压缩 机 有 限 公司 
20 仲 伟 蚁 男 研发 中 心 主任 本 溪水 泵 有 限 责任 公司 
21 姜 绍 东 男 技术 部 长 山东 双 轮 股份 有 限 公司 
22 马 培 花 女 高 级 工程 师 中 国 长 江 动 力 集团 有 限 公司 
23 包 冰 国 男 研发 部 经 理 江苏 海鸥 冷却 塔 股份 有 限 公 司 
24 温 时 日 男 工程 师 山西 平遥 减速 器 有 限 责 任 公司 
25 洪 艳 红 女 工程 师 杭州 福 斯 达 深 冷 设备 股份 有 限 公司 

“能 工 巧 匠 突 出 贡献 奖 ” 获 奖 名 单 

序号 姓名 性 别 AX / 职称 所 属 单位 

1 HER 男 高 级 技师 杭州 杭 氧 股份 有 限 公 司 
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( 续 ) 

序号 姓名 性 别 职务 / 职称 所 属 单位 

2 OW 男 高 级 技师 沈阳 盛世 高 中 压 阀门 有 限 公司 

3 TRB 男 技师 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 

4 郭 建 国 男 高 级 技 ) 中 国航 天 兰州 真空 设备 有 限 公司 

5 郭 业 民 男 技师 大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公司 

6 门卫 阳 男 技工 陕西 鼓风机 (集团) 有 限 公 司 

7 Sette 男 技师 i CHES) 压缩 机 有 限 公 局 

8 唐 金 龙 男 技师 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 
9 朱 举 华 男 高 级 技师 ERKE) HRAS 

10 杨 志 发 男 技师 重庆 江北 机 械 股 份 有 限 责任 公司 

11 栾 卫 虎 男 技师 上 海 阿波 罗 机 械 股 份 有 限 公司 

12 周 永 贵 男 高 级 技师 重庆 和 气体 压缩 机 广 有 限 责 任 公司 
























































“管理 创新 突出 贡献 奖 ” 获 奖 名 单 



































序号 姓名 性 别 职务 / 职称 所 属 单位 
1 JA k JAR 江苏 神通 闪 门 股份 有 限 公司 
2 王 学 知 男 [EFK 重庆 气体 压缩 机 厂 有 限 责任 公司 





























“科技 创新 突出 贡献 奖 ” 人 物 介绍 



















































































陈 永 锋 等 压缩 机 的 气动 技术 报价 选 型 、 通 流 设 计 、 结 构 
陈 永 锋 自 2005 年 7 月 设计 工作 。 
从 西安 交通 大 学 毕业 后 ， 进 陈 永 锋 完成 300 多 项 新 产品 开发 任务 ， 其 中 
入 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 ”不 乏 大 量 国家 级 项 目 、 省 级 科研 攻关 项 目 ， 填 补 





























2, 


公司 (简称 沈 鼓 集团 ) 工作 ， ”诸多 国内 空白 。 共 获得 市 级 以 上 科技 创新 奖 10 项 ， 
一 直 从 事 离 心 压缩 机 的 设计 ” 完成 公司 级 科研 任务 6 项 ， 获 得 公司 级 新 产品 
开发 研制 工作 。 现 任 沈 鼓 集 20m; 2009 年 被 评 为 沈 鼓 集团 “杰出 青年 ”， 
p> NS 团 透 平 设计 院 压 缩 机 设计 室 2010 年 获得 沈阳 市 铁 西 区 五 四 青年 奖章 ，2010 年 、 
主任 ， 主 要 承担 国内 化 工 、 乙 烯 市 场 及 海外 市 场 ”2014 年 被 评 为 沈 鼓 集团 先进 科技 工作 者 ，2016 年 
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被 评 为 沈 鼓 集团 特等 劳动 模范 。 为 了 更 好 地 跟 上 
技术 发 展 的 步伐 ， 陈 永 锋 于 2009 年 报考 沈 鼓 - 西 
安 交 通 大 学 工程 硕士 班 ， 并 于 2014 年 获得 工程 硕 
士 学 位 。 

陈 永 锋 完 成 的 设计 任务 中 ， 有 不 少 都 是 需要 
通过 技术 创新 、 技 术 改 进 才能 完成 的 重点 项 目 。 
他 先后 完成 国家 级 的 镇 海 乙 烯 、 武 汉 80 万 吨 级 乙 
烯 装 置 丙烯 压缩 机 的 开发 :神华 煤 制 油 项 目的 丙 
烯 压缩 机 和 原料 气压 缩 机 的 研制 ， 完 成 国内 最 大 
MTO 装置 丙烯 压缩 机 的 研制 工作 ;完成 国内 最 大 
煤 制 甲醇 项 目 用 原料 气压 缩 机 设计 ， 该 压缩 机 共 4 
个 缸 体 、29 级 叶轮 ， 是 当前 沈 鼓 集团 单 体 装 置 币 
数 和 叶轮 数目 最 多 的 压缩 机 组 。 此 外 ， 完 成 国内 
首 套 丙烷 脱氧 制 丙烯 装置 用 丙 烽 热泵 和 产品 气压 









































































































































了 公司 科研 立项 ， 为 国产 化 同位 素 设 备 的 开发 打 
下 了 坚实 基础 。 








Phi 
phit FE YP E ZEK 
学 ， 先 后 获得 学 士 、 硕 士 、 
博士 学 位 。2014 年 进入 重 
PORT (ED) ARE 
任 公司 〈 人 简称 重 通 集团 ) ， 
现任 重 通 集团 副 总 经 理 、 总 工程 师 。 同 时 ， 担 任 
中 国 通用 机 械 工业 协会 专家 委员 会 委员 、 中 国 通 
用 机 械 工 业 协 会 标准 化 管理 委员 会 委员 、 中 国 通 
用 机 械 工业 协会 能 量 回收 分 会 技术 工作 委员 会 副 
主任 委员 及 《风机 技术 》 杂 志 编 委 会 副 主任 委员 。 

















































































































































































































缩 机 组 的 开发 ， 完 成 意大利 达 涅 利 钢 广 还 原 铁 新 
工艺 用 压缩 机 的 开发 ， 完 成 大 量 LNG 装置 冷 剂 压 
缩 机 的 研制 。 他 主导 开发 的 丙烷 脱氧 制 丙烯 装置 
用 热泵 压缩 机 和 产品 气压 缩 机 的 开发 ， 大 胆 研 发 
新 0 型 轮 , 优化 该 压缩 机 进 气 蜗 室 、 叶轮 、 扩 压 器 、 
排 气 蜗 壳 等， 降低 了 首 段 叶轮 和 壳 体 直径 ， 保 证 
项 目 顺 利 执行 。 项 目 填 补 国 内 该 行业 用 压缩 机 的 
















































































空白 ， 当 前 该 机 组 已 经 成 功 运 行 ， 达 到 国际 先进 
Irs 
(ay BEE 





— PE, 1977 年 出 生 ， 
局 博 士 、 高 级 工程 师 ， 现 任 杭 
州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 〈 简 
称 杭 氧 ) 制 氧 机 研究 所 总 经 
理 。 赁 着 10 多 年 来 积累 的 
空 分 设备 设计 经 验 ， 经 过 潜心 摸索 ， 成 功 开发 了 
从 空 分 设备 中 提取 稀有 人气 体毛 筷 、 和 氛 氨 的 分 离 设 
备 ， 丰 富 了 杭 氧 的 气体 品种 ， 填 补 了 杭 氧 气体 产 
业 发 展 的 空白 。 项 目 荣 获 浙 江 省 机 械 工业 科学 技 
术 奖 一 等 奖 ， 获 授权 发 明 专 利 6 项 。 

近年 来 ， 何 晖 致力 于 特种 气体 、 黎 有 气体 领 
域 的 产品 开发 , 并 掌握 了 同位 素 分 离 的 计算 方法 ， 
获得 了 同位 素 分 离 设 备 开发 的 第 一 手 资料 ， 获 得 

















































































































作为 公司 技术 领军 人 ， 和 孙 些 于 2014 年 结合 丰 
富 的 流体 机 械 气 动 设计 与 优化 经 验 和 重 通 集团 深 
厚 的 风机 技术 底蕴 ， 提 出 了 研发 三 元 流 高 效 节能 
风机 的 构思 ， 牵 头 组 织 研发 了 新 一 代 高 效 节 能 离 
心 通风 机 、MVR 蒸汽 离心 压缩 机 组 、 新 型 电厂 专 
用 氧化 风机 、 双 级 高 效 离心 式 冷 水 机 组 等 新 产品 ， 
短 短 几 年 就 实现 了 重 通 集团 主要 产品 线 的 全 面 升 
级 换代 。2017 年 ， 新 产品 实现 新 增 销售 收入 2 亿 
元 左右 ， 实 现 利 润 3 000 万 元 左右 。 其 中 新 一 代 高 
效 节能 离心 通风 机 节能 效果 最 高 达 40%。2017 年 
5 月 ， 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 和 水 泥 协 会 在 福州 联 
合 举办 了 重 通 集团 “高 效 节能 风机 及 系统 应 用 技 
术 ” 产 品 鉴定 及 推广 会 ， 专 家 组 鉴定 后 认为 ， 该 
产品 及 系统 解决 方案 等 技术 填补 了 国内 空白 ， 相 
关 产 品 达到 同类 产品 国际 先进 水 平 ， 突 破 了 水 泥 
等 高 耗 能 行业 风机 节能 改造 的 技术 瓶颈 。 该 产品 
及 相关 技术 的 推广 和 应 用 ， 有 力 地 推动 了 风机 行 
业 技 术 进 步 及 其 在 水 泥 等 高 耗 能 领域 的 节能 减 排 。 
2017 年 10 月 ， 该 产品 及 相关 技术 获得 中 国 机 械 工 
业 科学 技术 奖 二 等 奖 。 

在 技术 管理 方面 ， 孙 卑 创造 性 地 提出 了 “ 技 
术 系 统 人 才 梯 队 建设 ”的 构思 ， 并 牵头 负责 重 通 
集团 技术 系统 人 才 队 伍 建 设 工 作 。 当 前 ， 已 构建 
了 制冷 压缩 机 、 离 心 通风 机 等 四 个 产品 大 类 方向 
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和 气动 噪声 、 转 子 动力 学 、 强 度 与 刚度 分 析 等 (2) 2016 年 参与 “高 效 多 级 生物 质 泵 的 研制 ” 
10 个 学 科 方 向 的 专业 技术 团队 。 该 平台 一 方 再 项 目 。 项 目 产品 采用 节 段 卧 式 多 级 设计 ， 采 用 局 















































可 有 效 加强 技 术 交 流 ， 从 而 打破 了 过 去 技术 系统 ， 停 装 置 推力 平衡 结构 ， 设 计 倾 斜 泵 这 补偿 泵 壳 体 
各 部 门 之 间 的 壁垒， 男 一 方面 ， 促 进 了 应 用 基础 ” 变形 量 ， 避 人 免 由 于 热 胀 冷 缩 对 于 泵 造成 的 影响 。 
性 研究 工作 与 产品 研发 的 有 效 结合 ， 为 解决 产品 ”现成 功 应 用 于 上 海 电气 淮北 、 五 河 生物 质 发 电 等 
瓶颈 技术 和 打造 产品 核心 竞争 力 提 供 了 源源 不 断 ” 项 目 ， 为 国家 大 力 发 展 高 效 清洁 能 源 生物 质 发 电 











































































































的 动力 。 故 出 了 重要 贡献 。 
在 企业 战略 规划 方面 ， 孙 卑 在 充分 了 解 行 业 (3) 2015 年 参与 完成 “660MW 等 级 火电 机 




















发 展 形势 的 基础 上 ， 从 未 来 市 场 定位 、 产 品 研 发 。 组 配套 100% 容量 锅炉 给 水 泵 ”研制 。 产 品 通 过 
方向 、 创 新 要 素 聚 集 、 创 新 模式 完善 、 技 术 发 展 ”了 PIV、 工 厂 型 式 试验 验证 , 具有 高 效 的 水 力 模 型 、 
层次 、 技 术 创 新 与 经 营 模 式 有 效 结合 等 多 个 方面 ， 可 靠 的 结构 性 能 、 迷 富 式 密封 、 整 体式 世 包 等 特 
首创 提出 了 ”研发 与 营销 一 体 化 产品 产业 工程 化 、 ”点 。 现 已 在 山西 华 光 电厂 成 功 运 行 ， 并 取得 了 内 
技术 标准 化 和 人 才 梯 队 化 ”的 “四 化 建设 ”发 展 ”蒙古 上 都 、 中 煤 平 朔 等 电厂 业绩 ， 打 破 了 国 儿 
构想 ， 系 统 地 完善 了 技术 发 展 规划 ， 极 大 地 丰富 。 断 ， 为 推进 我 国 能 源 重大 技术 装备 国产 化 具有 
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了 重 通 集团 的 战略 发 展 规划 。 要 意义 。 
张江 涛 发 表 核心 论文 20 余 篇 ， 获 授权 专利 8 
张江 涛 项 ， 获 得 2017 年 上 海 市 产业 青年 创新 大 赛 金奖 ， 





张江 涛 1982 9H 2017 年 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 二 等 奖 ，2016 年 
出 生 ， 硕 士 、 高 级 工程 师 ， 上 海 市 科技 进步 奖 三 等 奖 ，2015 年 上 海 市 浦东 新 
现 担任 中 国电 建 集 团 上 海 能 ” 区 科技 进步 奖 一 等 奖 ，2016 年 、2017 年 中 国电 建 
源 装备 有 限 公 司 产品 研发 中 科学 技术 奖 一 等 奖 ，2015 年 中 国电 建 科学 技术 奖 









































































































































心 副 主任 。 三 等 奖 ，2014 年 中 国电 建 科学 技术 奖 特等 奖 。 
张江 涛 长 期 致力 于 电站 
锅炉 给 水 泵 组 产品 的 技术 黄 科 
研发 及 项 目 管理 工作 ， 针 对 电力 领域 重大 技术 装 黄 科 ， 高 级 工程 师 ，2003 年 7 月 毕业 于 浙江 



































备 国产 化 战略 发 展 需要 ， 采 用 CAD/UG/CFD/PIV ”大 学 机 械 与 能 源 学 院 制 冷 与 低温 专业 ， 2003 年 7 
技术 进行 研发 ， 利 用 先进 的 工艺 装备 和 试验 检测 。 月 就 职 于 四 川 空 分 设备 (集团) 有限 责任 公司 ， 
手段 ， 研 制 出 多 台 国 内 首 台 〈( 套 ) 具有 完全 自主 。” 先后 从 事 空 分 设备 设计 、 工 艺 流程 设计 、 科 研 项 
知识 产权 的 锅炉 给 水 泵 组 ， 取 得 的 主要 创新 成 果 目 研 发 .技术 管理 等 工作 。 曾 担任 设备 设计 工程 师 ， 
包括 : 流程 设计 工程 师 ， 低 温 技 术 研 究 院 副 院 长 、 院 长 ， 
(1) 2017 年 完成 “1000MW 等 级 火电 机 组 ” 和 集团 公司 副 总 工程 师 , 现任 四 川 空 分 设备 (集团) 
100% 容量 超 〈 超 ) 临界 锅炉 给 水 泵 组 ”研制 。 采 “有限 责任 公司 总 工程 师 、 董 事 会 董事 。 
新 技术 、 新 工艺 ， 开 发 了 大 流量 、 高 效率 水 力 黄 科 组 织 并 参与 完成 国家 能 源 局 组 织 的 “ 伊 
模型 ， 优 化 了 整体 结构 ， 样 机 运行 平稳 可 靠 ， 水 ” 朗 北 帕 斯 大 型 LNG 工艺 流程 及 冷 箱 关 键 技术 研 
力 效率 高 、 高 效 区 宽 ， 综 合 技术 性 能 指标 满足 设 ”发 ”项 目 ， 顺 利通 过 验收 ;组 织 研 发 完成 的 首 台 
计 要 求 ， 达 到 国际 同类 产品 先进 水 平 ， 填 补 了 国 CE) 大 型 开架 式 LNG 汽化 器 (ORV) 填补 了 国 
内 空白 ， 有 力 地 增强 了 我 国 流体 机 械 制 造 业 的 自 ” 内 空白 ; 组织 并 参与 研发 完成 的 200 万 m/d KR 
主创 新 能 力 和 国际 竞争 力 。 气 液化 装置 ， 是 国内 国产 化 率 最 高 的 LNG 装置 ， 
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于 2014 年 年 底 一 次 开车 成 功 ; 组 织 并 参与 国家 科 
技 支 撑 项 目 富 氧 燃 烧 用 新 型 空 分 设备 的 研制 ， 并 
顺利 通过 国家 验收 ; 组 织 并 参与 神华 国 华 电力 “ 富 
氧 燃烧 用 低 纯度 新 型 空 分 设备 的 关键 技术 ”研发 ， 
并 顺利 通过 验收 ， 组 织 研发 完成 了 四 川 空 分 集团 
特大 型 10 万 mh 等 级 空 分 设备 的 研发 ， 组 织 研 
发 完成 了 稀有 气体 全 提取 技术 。 
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黄 科 获得 国家 发 明 专 利 2 项 、 实 用 新 型 专利 
6 项 。 多 次 被 集团 公司 评 为 优秀 党 员 、 优 秀 管理 
干部 ，2017 年 获得 简阳 市 “优秀 专业 技术 人 才 ” 
称号 ; 担任 西安 交通 大 学 化 学 工程 与 技术 学 院 创 
新 创业 学 术 导 师 ， 作 为 机 械 工 业 气 体 分 离 与 液化 
设备 标 委 会 委员 ， 多 次 参与 空 分 装置 相关 国家 标 
准 的 制定 。 

















施 亮 

施 亮 ， 高 级 工程 师 ， 
2000 年 毕业 于 江苏 大 学 流 
体 机 械 及 工程 专业 ， 一 直 在 
上 海 凯 泉 泵 业 CRED 有限 
公司 从 事 技 术 工 作 。2004 
年 任课 题 组 主管 ， 负 责 建筑 
用 管道 泵 系列 五 大 类 产品 的 
技术 开发 工作 。2005 年 进 
入 工业 泵 领域 ， 任 工业 泵 事业 部 产品 线 经 理 ， 主 
要 从 事 凝 结 水 泵 、 长 轴 泵 、 液 下 泵 等 产品 的 技术 
研发 与 改进 。2010 年 进入 技术 中 心 ， 一 直 从 事 核 
























































电 及 重大 项 目 新 产品 的 设计 研发 。2015 年 起 任 集 
团 副 总 工程 师 ， 并 担任 江苏 大 学 全 日 制 研究 生 校 
外 指导 教师 。2017 年 初任 凯 泉 集团 技术 中 心 主任 。 

2010 年 至 今 ， 主 要 承担 和 参与 的 项 目 课 题 有 
三 代 核 电 核 三 级 AP1000 余热 排出 泵 的 设计 开发 
(已 通过 国家 级 鉴定 ) 、LNG 长 轴 海 水 提升 泵 的 
设计 研发 〈 已 通过 国家 级 鉴定 ) 、 二 代 核 电 主 泵 
叶轮 的 设计 绘 型 及 试制 研究 、 海 水 淡化 取水 提升 
泵 的 设计 开发 、 四 代 核 电 TMSR EEA Ek HE i i 


lirli 


































































































EARRA =R E AP1000 J HKE 
设计 开发 、CAP1400 余热 排出 泵 的 研制 ， 担 任 田 





























湾 核 二 级 泵 项 目 执 行 技术 负责 人 、 巴 基 斯 坦 K2K3 
余热 排出 泵 项 目 执行 技术 负责 人 。 

施 亮 至 今 获 得 国家 专利 13 项 ， 其 中 发 明 专 利 
4 项 ; 在 各 类 期 刊 会 议 发 表 论文 6 篇 。 














罗 绍 华 

罗 绍 华 主持 开发 重庆 水 泵 厂 有 限 责 任 公司 的 
BB3 ÆR, H 2009 年 通过 重庆 市 经 委 技 术 创 新 项 
目 验 收 。 该 系列 泵 已 获得 上 亿 元 合同 ， 现 延伸 开 
发 出 SZDP 系列 和 2ZDP 系列 ， 其 中 2ZDP REE 
钢 成 功 蔡 换 进口 汞 ， 已 累计 运行 超过 3 年 ， 没 有 
大 修 和 零件 更 换 ， 创 新 效果 非常 明显 。 
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DO Me SIG AY LAT eR BE, EP 
次 打破 国外 泵 垄断 ， 为 公司 在 化 肥 行 业 取 代 进 口 
泵 提供 了 坚实 基础 ， 完 成 公司 首 台 高 压 切 焦 水 泵 
研发 工作 ， 获 得 2011 一 2012 年 度 重 庆 市 优秀 新 产 


























品 三 等 奖 ， 产 品 被 重庆 





jf 科 委 列 为 2014 年 度 重点 











JP m: EUR BAAR 





口 有 14MPa 高 压力 的 特 








殊 注 水 泵 开发 ， 产 品 在 月 





有 户 现 场 一 次 试车 成 功 ， 
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比 同期 订购 的 另 一 台 国外 泵 提前 一 年 交 货 ， 用 户 











当 箭 专业 技术 过 硬 ， 在 他 的 引领 下 ， 大 连 大 




















非常 满意 ， 参 与 研制 的 “SD、ZD 系列 高 压 自 平衡 
多 级 离心 条 ”被 重庆 市 科 委 列 为 2010 年 高 新 技术 











高 阀门 股份 有 限 公 司 的 研发 团队 在 石油 化 工 、 超 
( 超 ) 临界 火电 、 核 电 、 军 工 以 及 新 能 源 领 域 的 









































PP ti» mE RR E E TH E AAS J ot 
后 首次 进入 韩国 市 场 ， 在 2014 年 通过 了 重庆 市 经 
信 委 的 技术 创新 项 目 验收 ， 参 与 公司 首 台 -60C 的 
低温 半 贫 甲醇 泵 研制 ， 独 立 提 出 高 低温 泵 轴 新 定 
位 结构 ， 获 得 发 明 专 利 授权 ， 现 已 完成 该 专利 的 






















































































高 端 阀门 研发 上 取得 了 丰硕 的 成 果 。 近 年 来 ， 最 
具 代 表 性 的 研究 课题 有 国家 科技 重大 专项 “高 温 
气 冷 扒 主 蒸汽 隔离 阅 ”、 国 家 科技 重大 专项 “ 爆 
破 阀 ”、 工 业 和 信息 化 部 科技 成 果 转 化 项 目 “ 不 
锈 钢 抗 高 温 冲 蚀 表 面 工程 ”、 国 家 能 源 局 天 然 气 






























































运用 标准 转化 ， 参 与 公司 “高 效 离心 泵 理论 与 关 
键 技术 研究 及 工程 运用 ”项 目 ， 获 得 2014 年 国家 
科技 进步 奖 二 等 奖 ， 参 与 公司 首 台 400C 高 温 泵 开 
发 ， 开 创 了 公司 400 忆 高 温 泵 的 业绩 ;， 参 与 当前 国 
内 最 高 压力 的 40MPa 超 高 压 离心 和 研发， 确保 了 
3 000 万 元 的 销售 合同 ， 并 获得 2017 年 中 国 机 械 
工业 科学 技术 奖 三 等 奖 。 

罗 绍 华 获得 集团 或 重庆 机 电 股 份 公司 的 “ 青 
年 之 星 ”、 首 届 首 席 工 程 师 〈 设 计 ) 奖 、 企 业 创 
新 奖 等 奖项 ， 拥 有 30 余 项 国家 专利 授权 RHE 
利 2 项 ) ; 在 《 泵 工程 师 》 等 行业 期 刊 杂 志 上 发 
表 论 文 4 篇 ， 在 核心 期 刊 《 噪 声 与 振动 控制 》《 流 
体 机 械 》 上 发 表 论文 各 1 篇 。 
























































































































































Bat 

Har, 1963 年 出 生 ， 研 究 生 学 历 ， 研 究 员 级 
高 级 工程 师 ， 现 任 大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公司 总 
工程 师 、 副 总 经 理 。 担 任 全 国 阀 门 标准 化 技术 委 
员 会 委员 、 中 国 机 械 工 程 学 会 流体 工程 分 会 阀门 
与 管道 专业 委员 会 委员 、 中 国 阀 协 科技 专家 委员 
会 委员 、 大 连理 工大 学 校 企 合作 委员 会 委员 和 大 
连 机 械 工 程 学 会 副 理事 长 。 
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长 输 管线 高 压 大 口径 全 焊接 球阀 、LNG 液化 天 然 
气 超低温 阀门 、 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 关键 阀门 、 
军工 舰 船 用 关键 系统 阀门 、 核 级 泵 阀 锻件 研制 等 。 
掌握 了 一 批 关键 阀门 的 核心 技术 ， 最 终 形成 自主 
知识 产权 技术 并 应 用 到 工程 上 。 其 中 研发 的 爆破 
阀 课 题 达 到 国际 领先 水 平 ， 研 发 的 高 温 气 冷 堆 主 
蒸汽 隔离 阀 、 核 一 级 大 口径 闸阀 、 核 一 级 ADS A 
动 降 压 阀 、 主 给 水 止 回 阀 等 项 目 达 到 国际 同类 产 
品 先进 水 平 。 
近年 来 ， 肖 第 主持 编写 国家 标准 1 项、 行业 
标准 10 项 ; 荣获 中 国 通用 机 械 行 业 科技 进步 贡献 
奖 1 项、 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 1 项、 
辽宁 省 科学 技术 奖 二 等 奖 1 项、 大 连 市 科学 技术 
奖 一 等 奖 1 项 ， 授权 发 明 专 利 4 项、 实用 新 型 专 
All 8 项， 撰写 论文 被 FI 等 收录 5 篇 。 
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4 Se, 1980—1984 年 ， 在 西安 交通 大 学 工程 
力学 系 学 习 ， 获 学 士 学 位 ，1987 一 1990 年 ， 在 
清华 大 学 力学 系 学 习 ， 获 工程 硕士 学 位 。1984 一 
1987 年 ， 在 原 国 家 建材 局 北京 玻璃 钢 设 计 研究 
院 工 作 ， 从 事 纤 维 增强 缠绕 制品 的 设计 、 试 验 工 
作 。1990 一 1999 年 ， 在 原 国 家 建材 局 北京 人 工 品 
体 研 究 所 工作 ， 从 事 超 高 压 模具 的 设计 、 试 验 分 
析 、 蝇 体 生 长 等 工作 。1999 年 ， 在 北京 中 科 科 仪 
股份 有 限 公 司 从 事 离子 泵 、 分 子 泵 等 真空 产品 研 
发 工作 。2003 年 ， 任 正 研 级 高 级 工程 师 。 完 成 了 
FF160/620C 型 分 子 泵 设计 ， 实 现 了 转子 的 电 火 花 
整体 加 工 ， 完 成 FF160/620、FF200/1200 脂 润 滑 
型 分 子 泵 设计 ， 使 公司 在 国内 率先 推出 脂 润滑 分 


























































































































人 物 





子 泵 产品 ， 满 足 了 市 场 需 求 ， 参 与 完成 分 子 泵 转 
子 高 速 独 前 工艺 项 目 ， 使 得 分 子 泵 产品 在 制造 、 
生 




















单位 开展 了 褐 煤 提 质 、 低 温 干 馏 、 褐 煤 干燥 、 干 
燥 废水 回收 、 煤 制 油 残 漆 处理 技 术 的 研发 合作 。 


























f 了 根本 性 改善 ， 主 持 并 完成 《分 子 泵 
能 测量 》 等 国家 标准 的 制定 。 
































2009 年 以 来 ， 分 蒙 承 担 国家 重大 专项 “ 磁 
悬浮 分 子 泵 系列 产品 开发 及 产业 化 ”项 目的 技术 
组 织 及 产品 设计 工作 ， 在 国内 率先 成 功 研 制 出 
CXF200/1400、CXF250/2300 型 号 磁悬浮 分 子 泵 
































在 化 工 成 套 领 域 开 发 了 以 葵 为 原料 的 茶 精 制 、 醇 
酮 、 己 二 酸 、 乙 二 醇 技 术 ， 在 生物 化 工 领域 开发 
了 以 甲醇 为 原料 的 甲醇 蛋白 、 蛋 白 丝 技术 ， 在 有 
色 冶 金领 域 开 发 了 以 铜 为 代表 的 有 色 冶 金 矿 粉 干 
燥 加 工 技 术 。 主 持 和 参与 了 公司 的 神 煤 干燥 与 干 
饮 提 质 技术 研究 及 产业 化 ， 褐 煤 辊 压 成 形 技术 及 
装置 研究 ， 外 热 式 多 管 回转 煤 提 质 技术 ， 煤 泥 、 
气 化 煤渣 资源 化 利用 高 效 干燥 技术 ， 过 热 蒸 汽 循 
环 分 级 粉碎 低 阶 煤 提 质 技术 研究 ， 能 源 节 约 关 键 
设备 与 控制 技术 开发 ， 化 工行 业 大 型 内 置换 热流 
态 化 干燥 装置 及 系统 等 课题 的 研究 。 

王 宏 耀 共 获 得 国家 发 明 专 利 15 项 、 实 用 新 型 
专利 8 项 , 获得 山东 省 科学 技术 进步 奖 一 等 奖 1 项 、 
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并 顺利 投入 批量 生产 ， 产 品 性 能 达到 国际 同类 产 
品 性 能 水 平 。 该 项 目的 实施 ， 实 现 了 我 国 磁 其 浮 
分 子 泵 产品 从 无 到 有 ， 产 品 共 有 完全 自主 知识 产 
权 ， 为 磁 芒 浮 分 子 泵 产品 进一步 的 拓展 研制 、 改 
进 升级 打下 重要 基础 。 产 品 已 开始 应 用 于 集成 电 
路 制造 设备 的 大 束 流离 子 注入 工艺 和 高 密度 等 离 
子 刻 刨 工艺、 半导体 材料 制备 的 分 子 束 外 延 CEMB) 
工艺 及 薄膜 工艺 ， 高 能 物理 试验 装置 、 航 空 航天 
环 模 设 备 等 。 





































































































FRE 

EZET 1996 年 7 月 毕业 于 山东 工程 学 院 机 
械 工程 师范 专业 ，1996 一 2005 年 ， 先 后 担任 山东 
省 科学 院 山东 天 力 能 源 股 份 有 限 公 司 技术 工程 师 、 
市 场 工程 师 、 市 场 部 经 理 、 总 经 理 助 理 。2005 年 
开始 担任 山东 天 力 能 源 股 份 有 限 公司 副 总 经 理 ， 
2008 年 起 兼任 山东 天 力 设计 研究 院 院 长 。2011 年 
荣获 “济南 市 青年 学 术 技术 带头 人 ”称号 ， 并 被 
聘任 为 《有 色 冶 金 设 计 与 研究 》 理 事 会 副 理事 长 。 

王 宏 光 长 期 从 事 干 燥 、 节 能 、 环 保 等 技术 及 
产品 的 研究 开发 工作 ， 带 领 相关 技术 人 员 在 煤化 
工 领域 开发 了 褐 煤 等 低 阶 煤 的 干燥 、 干 饮 、 气 化 、 
水 回收 、 余 热 回 收 等 技术 ， 并 与 相关 大 型 企 事 业 


























































































































二 等 奖 2 项 、 三 等 奖 1 项， 中 国 石油 和 化 学 工业 
协会 科技 进步 奖 一 等 奖 1 项 ， 山 东 省 科学 院 科学 
进步 奖 二 等 奖 1 项 ， 山 东 省 技术 市 场 科技 金桥 二 
等 奖 1 项 ， 共 发 表 论文 5 篇 。 



































卓 跃 光 
BRIG, 1981 年 5 出 生 ，2003 年 6 月 毕业 于 
合肥 工业 大 学 化 学 工程 与 工艺 专业 ，2003 年 7 月 
进入 开封 空 分 集团 有 限 公 司 ，2003 年 11 月 进入 开 
封 空 分 集团 设计 研究 院 流 程 室 。 
































卓 跃 光 自 工 作 至 今 ， 一 直 从 事 空气 分 离 装置 
的 设计 、 研 发 、 制 造 、 安 装 调试 和 技术 服务 等 
工作 ， 承 担 了 大 量 的 设计 任务 和 技术 交流 工作 ， 
先后 主持 和 参与 了 近 百 套 空 分 装置 的 设计 、 现 场 
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调试 工作 。 主 持 制定 了 各 项 设计 工作 的 标准 规 





关 阀 时 间 测 试 系统 ， 验 证 了 样机 的 关 阔 时 间 和 水 








范 以 及 针对 市 场 开 发 新 产品 。2007 年 ，KDON 
28000/28000 型 空 分 设备 获得 开封 市 科技 进步 奖 
等 奖 ，2013 年 ，35 000m’/h 全 提取 空 分 装置 研发 
获得 河南 省 科技 进步 奖 二 等 奖 。 

卓 跃 光 多 次 被 河南 能 源 化 工 集团 和 开封 空 分 
集团 评 为 先进 工作 者 ， 并 获得 2014 年 度 开 封 市 第 
十 一 届 青 年 科技 奖 ; 发 表 多 篇 具有 较 高 学 术 价值 
的 文章 ， 获 得 授权 发 明 专 利 6 项 。 所 负责 的 为 阳 
煤 深 州 22 万 t/a 乙 二 醇 项 目 配套 的 CO-H, 深 冷 分 
离 装置 是 开封 空 分 集团 重点 研发 的 新 产品 。 开 封 
空 分 集团 CO-H, 深 冷 分 离 装 置 填补 了 国内 空白 ， 
打破 了 国外 企业 的 垄断 局 面 。 






















































































田 峰 

田 峰 入 职 初期 ， 应 某 般 
厂 用 户 的 要 求 ， 主 持 了 水 控 
主 蒸汽 抽 汽 截止 止 回 阀 的 研 
制 ， 成 功 消除 了 原 阀门 冲击 
重工 况 下 的 填料 处 泄漏 问题 ; 
则 解决 了 闪 门 截止 时 振动 和 噪 
EA GIKK. ATN 
已 在 线 工作 超过 10 年 ， 运 行情 况 良 好 。 后 续 参 加 
了 巴基斯坦 恰 希 玛 核电 厂 二 期 工程 项 目 、 红 沿 河 
















































































锤 升 压 。 这 种 实验 系统 已 申请 了 发 明 专 利 ， 当 前 
正 处 于 实 审 阶 段 。 该 样机 于 2017 年 7 月 在 中 国 
机 械 工业 联合 会 的 主持 下 ， 邀 请 叶 奇 葵 院 士 等 
核电 行业 专家 进行 了 鉴定 ， 鉴 定 专家 一 致 认为 
该 样机 属国 内 首创 ， 并 达到 了 国际 先进 水 平 。 
在 CAP1400 主 给 水 止 回 阀 样机 的 研制 过 程 中 ， 
申请 了 “一 种 轴 流 式 止 回 阀 的 在 线 维修 结构 ” 专 
利 ， 该 专利 已 获 授权 。2017 年 ， 田 峰 主持 设计 
的 CAP1400 主 给 水 止 回 阀 获 得 公司 授予 的 技术 
发 明 奖 。 
















































































胡 军 

胡 军 ，1966 年 出 Æ, 
1987 年 毕业 于 陕西 机 械 学 
院 机 械 制 造 专业 ，1988 年 1 
ABM, MEH ZA R 
om 总 厂 有 限 公司 天 总 工程 师 ， 
$ 担任 全 国 阀门 标准 化 技术 委 
Rein, HERS = JE 
科技 专家 委员 会 委员 。2014 年 获得 中 国 机 械 工业 
科学 技术 奖 二 等 奖 。 

2015—2017 年 ， 胡 军 分 别 主持 了 “绝缘 接头 
应 力 测试 与 性 能 试验 对 比分 析 研 究 ”“DN1 200 






































与 宁德 BOP 项目 及 AP1000 技术 PV32 项 目 阀门 产 
品 的 设计 。2009 年 , 担任 核电 阀门 项 目 主 任 工 程 师 ， 
负责 上 海 阀门 三 股份 有 限 公司 承接 的 核电 项 目 产 
品 的 设计 及 研发 工作 ， 先 后 完成 了 阳江 、 红 沿 河 
及 中 广 核 等 多 个 核电 阀门 项 目 。 

2015 年 ， 上 海 阀 门 三 股份 有 限 公 司 参与 《 国 
家 中 长 期 科技 发 展 规划 纲要 》 确 定 的 16 个 重大 科 
技 专项 之 一 “CAP1400 主 给 水 止 回 阀 ”的 研制 。 
田 峰 担任 该 项 目的 负责 人 及 主 设计 师 。 通 过 采用 
先进 的 轴 流 式 流 道 结构 、 快 关 - 缓 闭 结 构 、 轴 心 
自 调整 结构 、 可 在 线 维修 中 腔 等 结构 ， 实 现 了 低 
流 阻 、 减 小 水 锤 效应 、 降 低 破 管 时 介质 的 倒灌 及 
实现 轴 流 式 阀 门 在 线 维修 功能 。 为 验证 该 样机 关 
阀 时 间 和 水 锤 效 应 ， 设 计 了 一 种 专用 的 自动 阀门 
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PN12MPa 新 型 大 口径 绝缘 接头 ”“DN1 400 
PN12MPa 新 型 大 口径 绝缘 接头 ”课题 项 目 研发 工 
作 ， 对 其 技术 难点 全 面 展 开 了 研究 。 

“绝缘 接头 应 力 测试 与 性 能 试验 对 比分 析 研 
究 ” 是 中 国 石油 天 然 气 集团 公司 的 “ 输 气 管道 绝 
缘 接 头 汇 漏 原 因 分 析 及 相关 技术 研究 ”课题 的 子 
项 目 。 研 究 使 用 了 11 台 试 验 样机 ， 进 行 了 绝缘 密 
封 材 料 、 金 属 材 料 、 热 处 理工 艺 评定 、 焊 接 工 艺 
评定 等 研究 性 检测 和 试验 以 及 50 余 项 整 机 工 况 及 
极限 验证 试验 ;解决 了 绝缘 接头 用 金属 和 非 金属 
密封 绝缘 材料 关键 性 能 指标 、 计 算 方法 、 密 封 结 
构 、 焊 接 工 艺 、 组 装 和 试验 关键 设备 研制 等 ，; 
SY/T0516《 绝 缘 接 头 和 绝缘 法 兰 技术 规范 》2016 
版 新 标准 在 材料 指标 完整 性 和 量化 、 设 计 计 算 方 
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法 明确 、 制 造 技 术 规 范 方 面 提供 了 数据 支撑 ， 为 
制造 高 质量 的 国产 化 产品 提供 依据 。 

“DN1 200 PN12MPa 新 型 大 口径 绝缘 接头 ” 
目 是 《绝缘 接头 和 绝缘 法 兰 技术 规范 》 新 版 标 
准 颁布 后 国内 首 台 新 型 高 压 大 口径 产品 研制 项 目 。 
主要 创新 内 容 : 产品 首次 采用 卡 逢 型 计算 模型 ， 
显著 提高 了 绝缘 接头 极限 承载 能 力 ， 达 到 相连 直 
管 段 的 100% 以 上 ; 总 结 出 装配 预 紧 力 计算 方法 ， 
研制 出 控制 装配 预 紧 力 的 数控 压 装 机 ， 保 证 产品 
组 装 工艺 的 稳定 性 和 产品 质量 ; 开发 出 F70 级 低 
合金 高 强 钢 锻件 ， 首 家 完成 F70 和 X80 管材 的 焊 
接 工艺 评定 。 产 品 经 鉴定 达到 国际 先进 水 平 ， 已 
在 西 气 东 输 三 线 、 塔 里 木 轻 烃 回收 项 目 、 锦 郑 线 
等 管线 运行 ， 为 国家 输 油 输 气管 线 工 程 建设 提供 
了 关键 产品 ， 取 得 了 良好 的 社会 效益 。 

“DN1 400 PN12MPa 新 型 大 口径 绝缘 接头 ” 
是 以 中 俄 东 线 工程 为 目标 研制 出 的 国内 首 台 
DN1 400 PN12MPa 规格 的 耐 低温 (-45'C) 绝缘 
接头 产品 ， 成 功 解决 了 绝缘 、 密 封 和 强度 一 体 化 
技术 难题 ， 其 主要 创新 内 容 : 建立 了 大 口径 绝缘 
接头 优化 分 析 整 体 模型 ， 采 用 卡 短 计 算法 及 对 接 
焊 缝 位 于 固定 套 外 的 新 结构 ， 显 著 提高 了 绝缘 接 
头 极限 承载 能 力 和 产品 安全 可 靠 性 ;形成 了 产品 
设计 和 制造 的 专 有 技术 ;开发 出 大 口径 、 耐 低温 

(-45'C) WAKES, WERA E E H 
R: 研制 出 用 于 DN1 400 PN12MPa 绝缘 接头 组 装 、 
测试 的 专用 设备 ， 满 足 批量 生产 的 需要 。 该 产品 
经 鉴定 ， 总 体 技术 达到 国际 先进 水 平 。 
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张 生 涛 

张 生 涛 1995 年 7 月 
毕业 于 华北 工学 院 ， 现 任 山 
东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 
司 透 平 机 械 公 司 技术 三 长 兼 
透 平 机 械 研究 所 所 长 ， 曾 任 
鼓风机 研究 所 设计 工程 师 、 
SALAMA RRK. AB 
[从 事 技 术 研 发 工作 ， 获 得 授权 
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加 工作 以 来 ， 一 








实用 新 型 专利 5 项 , 完成 山东 省 技术 创新 项 目 7 项 、 
济南 市 科学 技术 发 展 计划 项 目 5 项 。 

张 生 涛 积极 为 公司 培养 人 才 ， 培 养 年 轻 的 工 
程 技 术 人 员 ， 为 他 们 创造 更 好 的 学 习 条 件 ， 提 高 
了 研究 所 全 体 工程 技术 人 员 的 综合 水 平 。 张 生 涛 
重视 新 产品 开发 和 技术 进步 ， 主 时 设计 和 参与 研 
发 的 多 项 新 产品 填补 了 国内 空白 ， 荣 获 省 、 市 级 
奖励 ， 列 入 省 、 市 重点 项 目 。 研 发 设计 的 “B 型 
单 级 高 速 离心 鼓风机 ” 列 入 山东 省 科技 发 展 计划 
项 目 ， 荣 获 山东 省 机 械 工 业 科 技 进 步 奖 二 等 奖 、 
章 丘 市 科技 进步 奖 一 等 奖 ; 主导 设计 研发 的 铸造 
结构 多 级 离心 鼓风机 、 大 型 焊接 离心 鼓风机 、 特 
殊 用 途 多 级 离心 鼓风机 、 新 型 铸造 结构 多 级 离心 
鼓风机 等 多 项 产品 均 列 入 山东 省 技术 创新 项 目 ， 
其 中 “大 型 焊接 离心 鼓风机 ”项 目 荣获 山东 省 机 
械 工业 科技 进步 奖 二 等 奖 、 济 南 市 科技 进步 奖 三 
等 奖 。 





































































































刘 革 

刘 革 ，1966 年 10 月 出 生 ， 高 级 工程 师 。 曾 任 
四 川 正 升 能 源 技术 服务 有 限 公 司 ( 原 资中 石油 外 
采 设 备 广 、 四 川 正 升 环 保科 技 有 限 公 司 ) 技术 中 
心 设 计 工程 师 、 技 术 项 目 经 理 、 技 术 总 监 、CNG 
设计 室 主 任 。2011 年 9 月 至 今 ， 任 四 川 金 星 清洁 
能 源 装 备 股份 有 限 公司 副 总 工程 师 兼 天 然 气 工程 
研究 所 副 所 长 、 办 公 室 主任 和 工艺 室 主 任 。 
















































































刘 革 曾 参与 国家 级 产品 D301 自动 线 丝 机 工 
艺 设 计 ， 中 石油 昆仑 燃气 、 中 石油 昆仑 利用 、 中 
油 洁 能 、 、 河 北新 奥 、 武 
汉中 能 、 中 华 燃气 、 港 华 等 等 几 百 余 项 CNG 加 气 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2018 











站 脱水 装置 设计 ， 哈 萨克斯 坦 阿 克 纠 宾 让 纳 若 尔 
油田 天 然 气 处 理 及 综合 利用 工程 第 三 油气 处 理 
了 、 了 期 工程 中 的 分 子 第 脱水 脱硫 醇 装 置 设计 。 
主持 研发 的 燃气 净化 播 装 模块 式 自动 化 工厂 成 套 
装备 于 2014 年 4 月 通过 了 四 川 省 科学 技术 厅 组 
织 的 成 果 鉴 定 。 鉴 定 结论 为 属于 国内 首创 ， 总 体 
技术 达到 国际 先进 水 平 。 该 产品 的 成 功 研制 ， 填 
补 了 国内 空白 ， 增 强 了 公司 产品 的 竞争 力 。2015 
年 该 产品 获得 四 川 省 科技 进步 奖 三 等 奖 。2016 
年 ， 研 发 了 油气 田 擂 装 设备 等 14 项 创新 产品 ; 
2017 年 ， 研 制 了 天 然 气 净 化 装备 、 分 子 得 脱水 系 
统 等 16 种 创新 产品 。 其 中 ， 主 持 研 发 的 天 然 气 
净化 装备 获 评 2017 年 成 都 市 专利 银 奖 (专利 号 
ZL201210232802.6) 。 

刘 革 组 织 研发 的 11 项 技术 获得 国家 专 
利 授 权 ， 包 括 天 然 气 净 化 装备 〈 发 明 ) ( 专 
利 ZL201410351079.2) 、MRC W & # 4 
剂 自 动 配 比 控制 系统 及 方法 (发 明 ) CR 
利 ZL201410430872.1) . 4+ F fi Hi 7k A 
统 以 及 分 子 筛 脱水 工艺 (发 明 ) (专利 号 
ZL201410432941.2)、 天 然 气 脱 水 装置 (发 明 ) E 
利 号 ZL201510260156.8) 、 烟 气 回 收回 注 工 艺 及 
其 设备 (发明) 〈 专 利 号 ZL201510483735.9) 、 
可 移动 油气 田 井 口 回收 气 一 体 化 装置 (实用 新 型 ) 
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2005 年 ， 费 秀 国 选择 自主 创业 ， 成 立 了 南京 
创 力 传动 机 械 有 限 公 司 ， 专 业 设 计 、 制 造 高 速 齿 
轮 箱 。 曾 研发 和 制造 出 国内 首创 的 省 首 台 ( 套 )“ 大 
功率 高 速 齿轮 箱 ” 和 通过 江苏 省 经 信 委 鉴定 的 “ 鼓 
风 (压缩 ) 机 用 整体 式 高 速 齿轮 箱 ”。2014 年 至 今 ， 
公司 已 有 3 个 系列 的 高 新 技术 产品 : CLSX- Wy 
型 高 速 齿 轮 箱 、CLSY- 航空 试验 用 高 速 齿 轮 箱 、 
NGGS- 节能 型 高 速 齿轮 箱 。 

费 秀 国 一 直 致 力 于 大 功率 、 高 转速 齿轮 传动 
的 研发 工作 ， 曾 多 次 参与 “航空 及 海军 动力 传动 
装备 ”的 设计 及 研发 工作 ， 所 开发 的 产品 曾 先 后 
获得 南京 市 科技 进步 奖 二 等 奖 、 江 苏 省 机 械 工业 
科技 进步 奖 二 等 奖 、 江 苏 省 首 台 ( 套 ) 重大 装备 










































































































































































Pin RR RGA A REM Al 30 多 项 ， 
其 中 发 明 专 利 10 余 项 ;发 表 各 类 专业 学 术 论 文 




















(专利 号 ZL201720835639.0) 和 一 种 制冷 脱水 设 
备 〈 实 用 新 型 ) (专利 号 ZL201720840263.2) 等 。 





REA 

费 秀 国 ，1977 年 出 生 ， 毕 业 于 南京 农业 大 
学 机 械 制 造 专业 , 工商 管理 学 硕士 、 高 级 工程 师 。 
现任 南京 创 力 传 动机 械 有 限 公 司 创 始 人 、 和 董事 
长 兼 总 经 理 ， 担 任 南京 农业 大 学 机 械 传动 技术 
研究 所 副 所 长 ， 南 京 航空 航天 大 学 航空 齿轮 传 
动 技 术 实 验 室 副 主任 、 南 京 工业 大 学 客座 教授 
等 ， 是 中 国 机 械 工 程 学 会 高 级 会 员 、 中 国 通 用 
机 械 工 业 协 会 减 变速 机 分 会 技术 委员 会 专家 ， 
费城 高 速 齿轮 传动 技术 传承 者 、NGGS 高 速 齿 轮 
箱 核 心 开 发 者 、 鼓 风 〔( 压 缩 ) 机 用 整体 式 高 速 
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十 余 篇 。2014 年 荣获 南京 市 十 佳 创 业 青 年 企业 家 


称号 。 


EFE 

REA, 1964 年 出 生 ， 
1982 年 7 月 参加 工作 ， 毕 
业 于 山东 干部 函授 大 学 经 
济 管理 专业 ， 高 级 工程 师 。 
现任 山东 钢铁 股份 有 限 公司 
莱芜 分 公司 能 源 动 力 厂 党 委 
书记 、 经 理 ， 莱 钢 集团 银 山 
型 钢 有 限 公 司 能 源 动 力 厂 经 
\ 司 / 山 钢 集团 莱 钢 集团 银 
天 元 气体 有 


m} 





























理 ， 山 钢 股 份 莱芜 分 公 集 
山 型 钢 公 司 能 源 管控 中 心 主 任 ， 莱 芜 
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限 公司 执行 董事 、 经 理 ， 担 任 中国 工 业 气 体 工 业 














alia 





事 会 理事 、 山 东 制 冷 学 会 第 六 届 理 事 会 理 
Ey 山东 

















制冷 学 会 深 冷 专业 委员 会 主任 委员 。 

















袭 建 富 坚持 用 信念 和 责任 经 营 企 业 ， 展 现 了 


私 奉 献 。 





深化 ”， 


县 化 平台 


新 时 代 共 产 党 员 对 事业 、 对 企业 的 无 限 忠 诚 和 无 


他 提出 了 能 源 动力 系统 现场 诊断 、 项 目 





管控 、 模 块 化 建设 、 内 部 市 场 化 、 星 级 现场 “五 














业绩 管理 





、 对 标 管理 、 标 准 化 作业 、 信 
建设 、 能 力 提 升 “ 五 文 撑 ”的 精益 管理 


















































工作 思路 , 开创 了 能 源 动 力 系统 精益 管理 新 局 面 。 


组 织 实 施 的 管理 创新 、 技 术 进 步 、 节 能 
年 创 效益 





朱峰 





朱峰 , 1992 年 参加 工作 ， 




















修 压 缩 机 专业 








1997 年 在 西安 交通 大 学 i 


制造 、 设 计 工 作 20 多 年 ， 











。 从 事 压缩 机 










































































PAE 2 Fim BY (HET) 压缩 机 
有 限 公司 副 总 工程 师 兼 研发 
室 主任 。 从 事 军 工 产 品 、 动 
力 用 空气 压缩 机 、 中 压 吹 瓶 压 缩 机 、 天 然 气压 缩 
机 与 CNG 加 气 站 、 油 田中 高 压 压 缩 机 、 化 工 工艺 

















环保 等 项 目 ， 
上 千 万 元 。 他 组 织 实施 了 内 部 现 有 管理 


























平台 的 网 络 化 升级 人工 智能 化 建设 , 将 生产 保 供 、 





精益 管理 、 安 全 管理 、 




















设备 管理 、 点 检 管 理 等 系 























统 大 数据 进行 优化 和 深度 融合 ， 


享 为 途径 ， 














以 数据 集中 和 共 
E 动 技术 融合 、 数 据 融 合 、 信 息 共享 ， 
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成 信息 
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供 高 效 化 、 

















统一 接 入 、 数 据 全 履 盖 、 统 筹 利用 的 数 
平台 ， 实 现 了 设备 检修 精准 化 、 稳 产 保 


Hs 


管理 决策 科学 化 。 和 针对 企业 生产 经 营 


























发 展 的 客观 实际 , 指导 建立 了 直面 市 场 、 反 应 快速 、 





ym HE Ars 





a g E H 


场 化 管控 























科学 的 市 场 化 运营 机 制 ， 进 一 步 强化 市 
, 实现 了 工序 效益 最 大 化 。 结 合 企业 实际 ， 








他 提出 了 挖掘 对 标 空间 提 效 益 、 


效益 、 





靠 
优化 运行 方式 提 效 益 、 墙 塞 管理 漏洞 提 效 
益 降 本 增 效 工作 思路 ， 实 现 了 节能 


依靠 科技 进步 提 








减 排 、 降 本 增 





效 最 佳 效益 。 
在 袭 建 富 的 带领 下 ， 公 司 先后 荣获 全 国 模范 


职工 之 家 ， 山 东 省 文明 单位 、 


板 企业 、 


安全 生产 工作 先进 单位 、 山 东 省 安全 生产 “ 双 基 ” 




















山东 省 现场 管理 样 
山东 省 平安 建设 先进 基层 单位 、 山 东 省 















































工作 先进 单位 、 山 东 省 道路 危险 货物 运输 安全 规 








范 优秀 企业 、 首 批 山 东 省 诚信 企业 、 山 东 省 平安 





























企业 管 








建设 先进 基层 单位 。 他 先后 发 表 10 余 篇 论文 ，20 
余 项 管理 
冶金 系统 优秀 质量 管 
里 现代 化 创新 成 果 及 莱芜 分 公司 技术 创新 























技术 成 果 获 山东 省 冶金 科技 进步 奖 、 省 
管理 成 果 奖 、 山 东 省 冶金 行业 


























奖 等 。 

















压缩 机 、 高 速 往复 机 、 特 种 压缩 机 及 压力 容器 的 


设计 研发 工作 ，2014 年 获 评 安徽 省 领军 人 才 称 号 。 


朱峰 参与 研制 了 80 ~ 200kN 活 








塞 力 的 大 型 工 





艺 压 缩 机 基础 件 ， 主 持 研 发 出 压缩 机 基础 件 及 采 











用 新 基础 件 的 产品 ， 通 过 省 级 新 产 
MW-21/2.6-29 型 混合 制冷 剂 压缩 机 














套 重大 技术 装备 认定 ; MF-2/ (25 ~ 35) -250 





天 然 气 母 站 压缩 机 ，MFD-5/ (2 一 
然 气 标准 站 压缩 机 ，MFD-1.8/ (2 
型 天 然 气 高 速 压缩 机 ，XF-0.7/500- 
压缩 机 ; DFD-3[0.28]/(2 ~ 4)[25 ~ 











式 并 可 智能 切换 。 








品 鉴定 的 有 : 
， 获 安徽 省 首 
型 




















4) -250 型 天 
5 ~ 40) -250 
B 型 高 压 空气 


200]-250 型 标 


兼 子 天 然 气压 缩 机 ， 集 成 子 站 与 标 站 两 种 功能 模 





朱峰 带领 团队 研发 出 多 项 新 产品 与 新 技术 ， 
获得 1 项 发 明 专 利和 10 多 项 实用 新 型 专利 的 授权 ， 























多 名 研发 人 员 走 上 中 层 管理 岗 








立 。 作 为 主要 人 员 





参与 公司 战略 研讨 、 方 针 目 标 编制 、 项 目 激励 考核 、 




















降 成 本 设计 、 技 术 引 进 等 技术 管 








姜 绍 东 


姜 绍 东 ，1975 年 出 生 ， 高 级 工程 师 。 


6 月 毕业 于 甘肃 工业 大 学 流体 机 械 及 




















ETHE. 


1998 年 
流体 动力 工程 





系 ， 进 入 山东 双 轮 集团 股份 有 限 公司 工作 ， 现 任 








山东 双 轮 股份 有 限 公司 技术 部 部 长 。 














时 




















东 自 参加 工作 以 来 ， 一直 从 事 水 泵 的 设 
计 、 开 发 和 技术 管理 工作 。2011 F3 


EFR SLZD 








系列 固 液 两 相 流 漆 浆 泵 项 








目 ， 作 为 项 目 负责 人 ， 


负责 该 项 目的 总 体 方 案 设计 ， 确 立 了 以 回 液 两 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2018 








相 流 理论 建立 高 效 水 力 模型 的 开发 路 线 ， 解 决 了 
生产 企业 采用 的 渣 浆 泵 水 力 模型 效率 低下 问题 。 
SLZD AF WIR FFE 52 个 规格 ， 通 过 了 节能 产品 
认证 。 该 产品 获得 授权 发 明 专 利 1 项 、 实 用 新 型 
专利 5 项 。“ 固 液 两 相 流 漆 浆 泵 节能 关键 技术 研 
发 与 应 用 ”项 目 获 得 威海 市 科技 进步 奖 。2014 年 ， 
主持 开发 GS 系列 大 型 高 效 节能 单 级 双 吸 离心 泵 项 
目 ， 效 率 比 当前 国内 同行 业 产 品 高 5% 以 上 ， 通 
过 了 国家 节能 产品 认证 ， 并 列 入 工业 和 信息 化 部 
发 布 的 《能 效 之 星 产 品目 录 》2015 年 版 .2016 年 版 。 
目 获 得 山东 省 科技 进步 奖 二 等 奖 、 教 育 部 科技 
进步 奖 一 等 奖 、 水 利 部 大 熏 科 技 进步 奖 一 等 奖 。 
通过 不 断 地 进行 新 产品 开发 ， 在 高 效 水 力 模 
型 研发 、 水 泵 内 部 流 场 CFD 分 析 、 转 子 动态 分 析 、 
泵 结构 设计 方面 积累 了 丰富 的 设计 经 验 ， 共 取得 
国家 专利 13 项 。 应 用 这 些 专 利 技术 主持 研发 了 7 
个 系列 新 产品 ， 并 通过 了 科技 厅 、 经 信 委 的 新 产 
品 鉴定 ， 技 术 水 平 达到 国内 领先 水 平 。 其 中 ，2 个 
系列 产品 列 入 国家 科技 部 火炬 计划 项 目 ，1 个 系列 
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试 百 余 项 ， 主 持 了 国内 第 一 座 大 型 机 力 通风 海 
水 冷却 塔 工艺 研究 、 国 内 第 一 座 消 雾 节 水 型 冷 
却 塔 工艺 研究 和 结构 设计 ， 合 作 开发 国内 第 一 
套 核电 核 岛 及 常规 岛 冷 却 塔 的 研究 、 国 内 超大 
型 冷却 塔 ( 高 位 收 水 冷却 塔 ) 关键 技术 研究 ， 
主持 开发 了 十 余 种 不 同型 号 的 机 械 通 风 冷 却 塔 ， 
主持 发 明 设 计 风 简 、 填 料 、 收 水 器 、 喷 头等 冷 
却 塔 产品 。 

参与 了 GB/T 7190.1 (2) 一 2008《 玻 璃 纤维 
增强 塑料 冷却 塔 》、GB/T 18870 一 2011《 节 水 型 
产品 通用 技术 条 件 》、GB/T 50102 一 2014《 工 业 
循环 水 冷却 设计 规范 》、GB/T 50392 一 2014《 机 
械 通 风 冷 却 塔 工 艺 设 计 规范 》、CCTITL001 一 
2014《 干 湿 消 雾 节 水 冷却 塔 性 能 验收 试验 测试 规 
FE) ~ CECS 118 : 2016《 冷 却 塔 验收 测试 规程 》、 
CECS 120 : 2017《 消 雾 节 水 型 冷却 塔 验 收 测试 规 
程 》 等 国家 标准 、 行 业 标准 工作 。 在 江苏 海鸥 冷 
却 塔 股 份 有 限 公 司 工作 期 间 ， 获 得 实用 新 型 专利 
56 项 、 外 观 专 利 7 项 、 发 明 专 利 9 项， 这 些 专利 











































































































产品 获得 国家 重点 新 产品 称号 ，3 个 系列 产品 通过 
能 产品 认证 。 











z} 


包 冰 国 

包 冰 国 ，1981 年 4 月 出 生 ，2004 年 毕业 于 安 
徽 工 业 大 学 ，2016 年 于 常州 大 学 攻读 硕士 研究 生 。 
毕业 后 进入 江苏 海鸥 冷却 塔 股 份 有 限 公 司 工 作 ， 
现任 工程 技术 中 心 主任 。 





自 2004 年 以 来 ， 包 冰 国 一 直 从 事 冷 却 塔 相 
关 专 业 的 研究 工作 ， 主 持 室 内 外 冷却 塔 性 能 测 
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产品 已 在 江苏 海鸥 冷却 塔 股份 有 限 公 司 冷 却 塔 中 
得 到 广泛 应 用 并 取得 了 显著 的 经 济 效益 。 
































温 时 明 

温 时 明 ，1982 年 7 月 出 生 ，2008 年 毕业 于 大 
原理 工大 学 机 械 设 计 制 造 及 其 自动 化 专业 ， 同 年 8 
月 进入 山西 省 平遥 减速 器 三 工作 (2013 年 12 月 改 
制 为 山西 省 平遥 减速 器 有 限 责任 公司 ) 。 历 任 产 
品 组 组 长 、 圆 弧 具 轮 研究 室 主任 。 温 时 明 自 参加 
工作 以 来 ， 始 终 活 跃 在 生产 的 第 一 线 。 在 产品 的 
革新 、 工 艺 改进 等 方面 取得 了 突出 的 成 绩 。 
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人 物 





面 对 企 业 产品 “传统 ”, 不 能 较 好 地 适应 市 场 ， 
温 时 明 主 动 带 领 产 品 组 技术 人 员 进 行 了 产品 的 差 
异化 设计 ， 成 功 地 将 XJY 系列 橡胶 机 用 减速 器 和 
KTH 系列 矿井 提升 减速 器 推 向 了 市 场 。2012 年 ， 
针对 JLH1000-53H 型 减速 器 的 防盗 油 塞 出 现 漏 油 
情况 ， 他 主动 寻找 问题 ， 进 行 设 计 改 进 ， 通 过 改 
变 退 刀 槽 的 结构 形式 ， 制 造 出 符合 要 求 的 防盗 油 
Æ. 2015 年 ， 各 油田 市 场 出 现 了 减速 器 长 期 运转 
时 刮 油 器 处 的 外 表面 出 现 渗 油 的 情况 。 他 经 过 多 
次 改进 ， 成 功 地 设计 出 棱 形 刮 油 片 ， 不 仅 改 善 了 
刮 油 效 果 ， 还 杜绝 了 污染 ， 成 为 公司 产品 销售 的 
亮点 。 该 项 目 获 山西 省 “五 小 ”竞赛 活动 三 等 奖 ， 
同时 被 山西 省 劳动 欧 赛 委员 会 记 个 人 二 等 功 一 次 。 
2016 年 ， 抽 油 机 减速 器 的 供 货 量 急 剧 上 升 ， 而 使 
用 公司 原 有 的 杠杆 加 载 装置 进行 出 广 试验 ， 效 率 
比较 低 。 通 过 成 功 改进 加 载 装置 ， 为 公司 节省 了 
几 十 万 元 的 试验 成 本 。 该 项 目 获 晋 中 市 “五 小 ” 
竞赛 活动 一 等 奖 , 被 晋 中 市 授予 “五 一 劳动 奖章 ”。 

近年 来 ， 以 温 时 明 职 工 创 新 工作 室 开 展 的 活动 
课题 形式 多 样 ， 切 实 解决 了 生产 一 线 的 难题 ， 提 高 
了 劳动 生产 率 ， 产 品质 量 有 了 保障 。 同 时 ， 工 作 
室 革新 的 产品 链 带动 了 周边 铸造 业 、 机 械 加 工业 
的 发 展 。 温 时 明 先 后 在 国家 一 级 刊物 上 发 表 论 文 2 
篇 ， 取 得 国家 发 明 专 利 1 项 、 实 用 新 型 专利 4 项 。 


















































































































































































































































洪 艳 红 
洪 艳 红 ，1984 年 出 生 ，2007 年 毕业 于 南昌 大 
学 过 程 装 备 与 控制 工程 专业 ， 就 职 于 杭州 福 斯 达 
深 冷 装备 股份 有 限 公司 ， 主 要 从 事 压 力 管道 设计 
和 研发 ， 现 任 管道 室 主任 。 




































































作为 基层 管理 者 ， 她 积极 推广 新 工具 的 应 用 ， 
使 用 SolidWorks. PDMS 进行 三 维 配 管 ， 应 用 C II 
分 析 管 道 ， 提 高 设计 效率 和 质量 。 技 术 研 发 中 心 
同时 还 担负 着 联合 项 目 部 开发 新 项 目的 重担 。 几 
年 来 ， 她 积极 配合 公司 项 目 部 ， 累 计 开 发 了 集 装 
箱 冷 箱 、 真 空冷 箱 等 。 其中， 山东 恒 伟 焦 炉 气 制 
LNG 项 目 是 公司 首 套 百 万 等 级 焦 炉 气 制 LNG 装置 ， 
分 块 播 装 冷 箱 的 设计 模式 填补 了 国内 空白 ， 开 辟 
了 新 的 设计 思路 ， 对 促进 焦化 和 能 源 行业 的 技术 
进步 和 产业 发 展 具 有 典型 的 示范 和 推广 作用 。 山 
东 烟 台 国 润 铜 业 有 限 公司 16 000m/h 富 氧 空 分 装 
置 运行 几 年 后 需要 搬迁 。 根据 用 户 这 一 特殊 要 求 ， 
结合 设计 经 验 ， 采 用 了 分 块 播 装 设 计 ， 成 功 完成 
了 公司 迄今 为 止 最 大 的 播 装 空 分 冷 箱 设计 。 

BESET OAS iL, RASS WE BY 
学 习 ， 充 分 利用 业余 时 间 和 工作 机 会 ， 不 断 学 习 
新 的 理论 知识 ， 提 高 技术 水 平和 创新 能 力 。 自 参 
加 工作 以 来 ， 学 习 ASME 标准 ， 参 加 工业 设计 培 
训 ， 考 取 压 力 容器 工艺 责任 工程 师 ， 取 得 压力 容器 
A2, C3 设计 审核 资格 ， 获 得 压力 管道 GC1 设计 审 
核资 格 , 学 习 应 用 C [软件 进行 管道 分 析 。 几 年 来 ， 
洪 艳 红 申 请 了 12 项 专利 ， 撰 写 了 两 篇 论文 。 





















































































































































“能 工 巧 匠 突 出 贡献 奖 ”人 物 介绍 


周 李 荣 
周 李 荣 ，1961 年 出 生 ， 高 级 技师 ， 现 任 杭 氧 
股份 板 翅 式 换 热 器 三 的 针 焊 技能 专家 。 他 在 30 多 
年 真空 针 焊 的 实际 操作 过 程 中 积累 了 大 量 实践 经 
验 , 摸索 总 结 了 一 套 “ 用 点 、 线 、 面 温 控 操作 法 ”， 




















x 














通过 对 时 间 、 温 度 、 速 率 、 真 空 度 适时 布局 调控 ， 
使 板 翅 式 换 热 器 的 产品 质量 达到 “ 零 ” 报 废 ， 实 
现 了 产品 生产 稳定 化 、 质 量 精 品 化 。 周 李 荣 参 与 
了 错 流 式 过 冷 器 结构 设计 及 制造 工艺 项 目 ， 获 得 
了 杭 氧 科技 进步 奖 一 等 奖 。 参 与 依托 镇 海 炼 化 100 
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万 t/a 乙烯 冷 箱 换 热 器 的 研制 任务 ，i 








州 市 科技 进步 奖 二 等 奖 。 














作为 真空 镍 焊工 作 室 的 带头 人 ， 完 成 了 宁 煤 
12 台大 型 高 低压 一 体 板式 换 热 器 的 研制 ， 为 公司 
创造 了 巨大 的 经 济 效益 。 参 与 研制 12.8MPa 高 压 





板式 换 热 器 ,打破 了 
实现 了 飞跃 发 展 。 


郑 勇 








国外 长 达 30 多 年 的 技术 垄断 ， 


郑 勇 ，1971 年 8 月 出 生 ， 高 级 技师 。1990 年 











毕业 于 沈阳 高 中 压 阀门 厂 技 





[学 校 焊 工 班 ， 同 年 


参加 工作 ， 一 直 从 事 焊工 工作 。 郑 勇 现 在 已 成 为 
沈阳 盛世 高 中 压 阀 门 有 限 公司 焊工 岗位 的 领军 人 





物 ， 





以 负责 的 态度 和 过 硬 的 技术 为 企业 攻克 了 一 


个 又 一 个 难关 , 保证 了 企业 科研 生产 的 顺利 进行 。 























2004 一 2010 年 ， 郑 勇 先 后 参与 了 高 温 高 压 小 
口径 全 封闭 电动 闸阀 、 核 级 波纹 管 密封 钠 截止 阀 、 








六 通 切 换 阀 、 核 级 自然 循环 止 回 阀 等 产品 的 研制 
E 务 。 郑 勇 运 用 

















工作 ， 承 担 主 焊接 人 各 


























自己 的 技术 和 


经 验 ， 与 技术 人 员 沟 通 交 流 ， 反 复 调 整 焊接 参数 ， 


136 


完善 焊接 工艺 ， 进 行 工 艺 验证 ， 


最 终 顺 利 完 成 样 

















机 的 焊接 任务 。 上 述 产品 均 达 到 国内 先进 水 平 ， 





曾 先 后 获得 工业 和 信息 化 部 











、 中 国 机 械 工 业 联 合 








会 、 中 国 机 械 工程 学 会 、 中 核 集团 等 单位 颁发 的 








科学 技术 进步 奖 ， 取 得 多 项 实用 


2013 年 ， 公 司 承 担 HEA 


新 型 专利 。 
工程 用 主 止 回 阀 的 生 




















产 制造 。 该 产品 的 阅 板 采用 


的 是 钛 合金 铸件 ， 而 


且 阀 板 在 配 平 后 需 对 封 尖 位置 进 行 焊接 。 原 设计 





采用 10 个 配 重 铭 棒 的 封 头 单独 焊接 ， 极 易 出 现 裂 














纹 。 郑 勇 提 出 采用 10 SH 
进行 分 段 焊接 的 方案 ， 























] 一 个 封 头 的 方式 


FE} 











可 有 效 降低 焊接 缺陷 的 产 





生 。 经 与 设计 单位 沟通 确认 ， 由 郑 勇 在 试验 件 上 








验证 
用 在 产品 中 均一 次 焊接 成 功 。 

2014 年 ， 公 司 承担 HEA 
造 。 这 批 产 品 采用 分 体 锻 件 ， 




















FE 后 ， 各 项 指标 完全 满足 使 用 要 求 ， 此 方案 应 





工程 用 阀 箱 的 生产 制 
需要 焊接 组 装 阀 箱 。 





[ 艺 要 求 采 用 单 面 焊 、 双 面 成 形 技 术 ， 焊 接 后 不 




















再 进行 机 械 加 工 ， 因 此 焊接 变形 量 的 控制 将 直接 








影响 产品 质量 。 郑 勇 提 出 将 原 焊 接 坡 口角 度 减 小 ， 
采用 分 段 形 式 ， 对 称 点 焊 固 定 后 ， 再 进行 分 段 跳 
跃 对 称 焊接 方案 。 运 用 该 方案 后 ， 经 检验 ， 阀 箱 
箱 体 内 表面 成 形 良好 ， 焊 接 后 的 变形 量 控制 在 质 











量 标准 以 内 。 








张 贺 然 








张 贺 然 ，1973 年 出 生 ， 是 沈 鼓 集团 齿轮 压缩 
机 公司 车 工 高 级 技师 , 主要 承担 各 种 轴瓦 、 密 封 、 

















SVK/GM/G 系列 高 速 齿 轮 胡 











以 及 GM/G 型 叶轮 超 





转 芯 轴 的 加 工 任务 。 近 三 年 均 参 加 沈阳 市 职工 技 
术 大 赛 ， 每 年 都 获得 技术 标兵 称号 。 同 时 ， 他 连 








年 被 评 为 集团 劳动 模范 或 质量 标兵 。 
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人 物 











2017 年 3 月， 军工 产品 主 油泵 齿轮 投放 到 公 
司 加 工 生 产 ， 急 需 6 组 (每 组 5 种 小 齿轮 ) 。 这 
种 齿轮 精度 高 、 加 工 工序 多 、 制 造 周期 长 ， 而 偏 
偏 又 在 小 齿轮 装 夹 在 工装 芯 轴 上 磨 齿 这 道 工序 出 
现 了 问题 。 面 对 这 一 问题 ， 他 在 加 工 过 程 中 多 次 
试验 ,细心 琢磨 ， 终 于 找 出 原 工 装 芯 轴 制造 缺陷 ， 
设计 制作 了 一 套 磨 齿 工装 芯 轴 ， 彻 底 解决 了 困扰 
生产 很 多 天 的 加 工 难 、 效 率 低 的 问题 。 

2017 年 2 月 ， 集 团 公 司 研制 新 产品 ， 需 要 借 
试验 叶轮 ， 所 借用 的 是 GST.2A-2 轴 齿 轮 ， 需 要 
赶 制 。 该 轴 齿 轮 为 拉杆 结构 ， 又 细 又 长 ， 还 要 在 
两 个 半 环 上 热 装 推力 盘 ， 转 数 为 46 000r/min， 加 
工 难度 非常 大 。 他 与 技术 人 员 密 切合 作 ， 反 复 研 
究 ， 大 胆 提出 改变 原 有 工艺 流程 的 想法 ， 得 到 工 
艺 的 认可 。 在 加 工 过 程 中 ， 为 防止 热 装 推力 盘 导 
致 的 弯曲 变形 ， 采 取 在 车 床上 两 项 装 夹 、 双 架 位 
支撑 、 低 速 旋转 扶正 的 办 法 ， 并 在 轴 热 胀 冷 缩 过 
程 中 ， 精 心 调 架 位 爪 及 尾 座 顶尖 ， 最 终 完美 地 加 
工 出 两 根 轴 齿 轮 。 经 检验 ， 其 直线 打 表 精度 控制 
在 0.005mm 以 内 ， 使 多 个 叶轮 顺利 地 通过 实验 ， 
保证 了 新 产品 的 实验 工期 ， 受 到 集团 公司 研发 部 
门 的 高 度 赞扬 。 

张 贺 然 是 集团 出 了 名 的 能 工 巧 上 折 ， 干 活 的 手 
法 和 质量 在 集团 车 工 中 数一数二 。2017 年 ， 他 获 
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得 的 优质 品 奖 是 最 高 的 ， 其 中 关键 件 轴瓦 的 优质 
品 率 达 到 90% 以 上 。 


郭 建 国 

郭 建 国 ，1978 年 
4 月 出 生 ，1997 年 9 
月 至 1999 年 7 月 ， 
在 中 国 石化 兰州 石化 
学 校 学 习 焊 接 专 业 ; 
1999 年 9 月 至 今 ， 在 
> 兰州 真空 设备 有 限 公 



































外 工作， 现任 电焊 斑斑 
长 。2010 年 ， 取 得 国 








家 高 级 技师 技能 等 级 资格 。2010 年 起 ， 担 任 兰 州 
市 质量 技术 监督 局 特种 设备 焊工 培训 一 一 兰州 真 
空 设备 有 限 责任 公司 培训 中 心 焊 培 教师 。2013 年 
9 月 至 2016 年 1 月 ， 在 西北 工业 大 学 网 络 教育 学 
院 学 习 机 械 制造 及 其 自动 化 本 科 专 业 。 

公司 承接 中 核 集 团 核 动力 研究 所 的 新 产品 ， 
焊接 是 最 大 的 生产 困难 。 郭 建国 经 过 十 多 次 不 断 
创新 试验 ， 最 终 完成 任务 。 公 司 把 此 创新 焊接 工 
艺 确定 为 成 熟 焊接 工艺 ， 应 用 于 生产 中 。2017 年 
9 月 20 日， 中 国航 天 五 院 五 一 〇 空间 研究 所 所 长 
张 伟 文 到 公司 调研 , 对 此 创新 成 果 给 予 高 度 评价 。 

2017 年 3 月 7 日 ， 郭 建国 赶赴 湖南 湘 投 金 天 
钛 金属 股份 有 限 公司 ， 成 功 抢修 我 国 第 一 台大 型 
高 真空 钛 板 热 处 理 炉 。 若 当时 维修 不 当 ， 将 会 使 
整个 炉 体 报废 ， 造 成 上 和 王 万 元 的 损失 。 为 此 ， 该 
公司 向 郭 建 国 发 来 了 感谢 信 。 

液 氧 钢 是 公司 承接 的 国家 大 型 项 目 ， 在 生产 
过 程 中 出 现 了 前 所 未 有 的 焊接 困难 ， 郭 建国 革新 
的 焊接 工艺 和 焊接 方法 被 列 为 军品 生产 成 熟 的 焊 
接 工 艺 和 方法 而 一 直 被 采用 。 他 成 功 焊 接 了 我 国 
航天 集团 的 神舟 五 号 、 六 号 直到 神舟 十 号 的 空间 
实验 地 面 模拟 舱 及 大 型 地 面 配套 产品 ， 天 宫 1 号 
和 天 宫 2 号 电 推 进 实验 舱 及 相关 实验 配套 产品 等 ， 
为 公司 赢得 了 声誉 ， 为 国家 航天 事业 做 出 了 巨大 
贡献 。 他 还 参与 了 国家 新 项 目 9 镍 钢 的 焊接 实验 
及 工艺 评定 ， 真 空 泵 紫铜 管 与 和 泵 体 之 间 采 用 二 氧 
化 碳 气 体 保 护 焊 、 林 肯 自 动 焊 机 小 焊丝 改造 及 焊 
接 工艺 评定 以 及 新 智能 焊 机 的 学 习 和 调试 等 ， 累 
计 创 新 工艺 20 多 项 。 









































































































































































































































郭 业 民 

郭 业 民 ，1960 年 10 月 出 生 ， 高 级 技师 。1980 
年 参加 工作 ， 近 30 年 的 生产 一 线 工 作 ， 证 他 练 就 
了 一 身 “ 能 工 巧 挨 ” 的 技艺 。 他 先后 被 评 为 大 连 
大 高 阀门 股份 有 限 公司 劳模 、 大 连 市 级 优秀 班组 
长 、 全 国 机 械 工 业 劳 动 模范 等 ， 多 次 带领 团队 积 
极 参加 国家 、 省 、 市 的 重要 技能 比赛 ， 发 挥 出 了 
其 特有 的 技能 ， 解 决 了 大 量 生产 制造 过 程 中 的 疑 
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难 问题 ， 受 到 了 同行 业 专家 的 好 评 。 
sas 





郭 业 民 专 业 技 术 过 硬 ， 他 带领 的 班组 在 生产 
过 程 中 不 断 总 结 经 验 ， 在 阀 欠 间隙 量 、 阀 办 与 阀 
座 研磨 方法 、 摇 臂 防 转 设计 等 方面 业绩 突出 ， 并 
在 产品 实际 改进 中 得 到 了 应 用 。 经 他 带领 班组 人 
员 装 配 的 阀门 密封 泄漏 率 非 常 低 ， 远 远 低 于 标准 
要 求 ， 一 些 堆 焊 硬 质 合金 的 金属 硬 密封 阀门 甚至 
可 以 达到 零 泄漏 ， 远 超过 国内 外 同类 产品 水 平 。 
ZEB (Reh PT A, fR ER eh PT 
封 圈 装 配 及 低温 泄漏 等 多 项 难题 。 同 时 攻克 了 一 
个 又 一 个 的 难关 ， 为 工厂 解决 诸多 阀门 装配 及 试 
验 等 方面 的 赤 手 问题 。 如 DN550 = ARAB PS B 
DN1 050 主 蒸汽 隔离 阀 、 高 温 气 冷 堆 大 口径 闸阀 、 
LNG 系列 球阀 等 产品 成 功 研制 ， 达 到 了 国内 外 同 
类 产品 先进 水 平 。 

郭 业 民 较 好 地 发 挥 出 老 同 志 的 “ 传 、 帮 、 带 ” 
作用 , 他 带领 的 装配 二 班 一 直 有 着 “专业 ”“ 和 敬业 ” 
的 传统 。 他 作为 老 班 长 培训 并 引导 一 批 又 一 批 年 
轻 员 工 ， 不 断 充实 到 生产 的 各 个 环节 中 ， 并 担当 
着 重要 的 角色 。 在 中 广 核 组 织 全 国 制造 企业 的 “ 班 
组 建设 ”中 ， 他 所 带 的 班组 被 评选 为 优秀 班组 。 















































































































































门卫 阳 
门卫 阳 1997 年 从 陕 鼓 技校 毕业 后 进入 陕 鼓 工 














接 TRT、 全 焊接 AV100-22 大 型 轴 流 压缩 机 、 氮 
气压 缩 机 、PTA 多 轴 压 缩 机 、10 万 mh 空 分 压 
缩 机 、 宝 钢 湛江 AV100、 循 环 氧 EB90-7、 风 洞 
AV100-15、 天 然 气管 线 压 缩 机 等 项 目 。 这 些 项 目 
MERRER (E) 研发 项 目 ， 也 是 国内 首次 
研发 设计 制造 的 大 型 机 组 。 产 品 的 成 功 制造 ， 填 
补 了 国内 市 场 空白 ， 也 为 陕 鼓 分 布 式 能 源 透 平 机 
组 制造 按期 履约 提供 了 有 力 的 保障 。 































































































冰 机 是 陕 鼓 进 入 丙烯 领域 的 首 台 ( 套 ) 压缩 
机 ， 该 机 组 在 -40C 左 右 的 环境 中 工作 ， 既 要 考虑 
材料 冷 缩 量 , 又 要 确保 工作 介质 不 能 有 丝毫 泄漏 ， 
当前 该 机 组 技术 主要 由 国外 少数 公司 所 掌握 。 门 
卫 阳 和 技术 人 员 计 算 材 料 在 低温 下 的 冷 缩 量 ， 最 
终 掌 握 了 材料 低温 下 的 性 能 和 状态 , 计算 出 转子 、 
定子 的 合理 装配 间隙 ， 并 确保 机 组 在 低温 状态 下 
运转 正常 ， 最 终 顺 利 完 成 了 机 组 的 组 装 ， 机 组 在 
用 户 现场 一 次 投 用 成 功 。 

在 公司 首 台 8 Fi m/h, 10 F m/h 空 分 压缩 
机 的 研发 过 程 中 ， 门 卫 阳 作为 机 组 安装 的 主 操作 
手 ， 他 带领 班组 员工 研究 安装 过 程 中 的 难点 和 可 
能 出 现 的 问题 ， 并 提出 相应 的 解决 方法 。 他 提出 
的 偏 量 计 算 车 偏 法 对 现 有 的 进 排 气 的 找 正 工艺 进 
行 了 很 好 的 改进 和 补充 , 不 仅 提高 了 找 正 的 精度 ， 
还 大 大 缩短 了 装配 调整 时 间 。 门 卫 阳 还 攻克 了 进 
口 多 轴 齿 轮 箱 安装 技术 难题 ， 他 所 在 的 小 组 先后 




















































































































































































































作 ， 现 任 西 安 陕 鼓 动力 股份 有 限 公司 总 装 车 间 主 
机 班 班长 , 是 公司 透 平 主机 装配 岗位 的 技术 能 
门卫 阳 带 领 的 主机 班 是 一 支 由 80 人 组 成 的 团 
队 ， 近 年 来 完成 了 数 百 台 透 平 主机 的 装配 任务 。 
他 近年 来 攻克 装配 技术 难题 30 余 项 ， 培 养 青 年 徒 
弟 20 余人。 班组 独立 承担 并 完成 了 首 台 冰 机 、 焊 
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完成 了 龙 宇 、 江 苏 虹 港 石化 等 11 套 多 轴 压 缩 机 ， 
这 些 压缩 机 已 在 国内 石化 、 空 分 等 领域 运行 。 
门卫 阳 攻 克 完 成 了 公司 首 台 天 然 气管 线 压 缩 
机 组 的 组 装 。 该 压缩 机 是 公司 首 台 天 然 气 离心 压 
缩 机 , 在 设计 、 制 造 技术 上 采用 国际 先进 技术 标准 ， 
机 组 的 成 功 研制 打破 了 欧美 等 企业 在 该 领域 的 技 






































人 物 





ARE TH ANZ. 

门卫 阳 负 责 组 装 的 国内 首 台 〈( 套 〉 焊接 机 壳 
的 AV100-22 轴 流 压缩 机 ， 是 公司 研发 制造 的 首 
台 焊 接 机 壳 轴 流 压缩 机 组 ， 是 当前 国内 生产 的 重 
量 最 大 、 级 数 最 多 的 轴 流 压缩 机 ， 对 装配 的 要 求 
很 高 。 门 卫 阳 和 设计 、 工 艺 技术 人 员 研 究 探讨 ， 
攻克 了 大 型 焊接 机 壳 轴 流 压缩 机 装配 精度 控制 工 
艺 方法 ， 同 时 掌握 了 静 叶 角度 的 精确 控制 等 技术 
难题 。 





































































































BEHE 
j BE tH WE, 1977 42 8 H 
Ye, MERER OGD 
压缩 机 有 限 公 司 焊 接 技师 。 
— SIRES, BB Z 
和 钻研， 在 工作 中 勤 于 探索 、 
勇于 创新 。 他 从 事 压力 容器 
| 焊接 工作 以 来 ， 为 企业 解决 
不 少 技术 难题 ， 提 高 了 工作 效率 ， 减 轻 了 焊工 劳 
动 强度 ， 改 善 了 工作 环境 ， 为 企业 节约 生产 成 本 
累计 达 200 多 万 元 ， 连 年 被 公司 评 为 “先进 工作 
者 ”， 成 为 公司 焊接 生产 线 上 的 排头 兵 。 

公司 生产 的 产品 品种 多 、 样 式 繁 ， 每 一 个 系 
列 产品 高 达 数 百 种， 制作 通用 化 、 标 准 化 的 焊接 
工装 夹具 势 在 必 行 。 攀 世 峰 根据 公司 缓冲 器 铅 的 
特点 ， 设 计 了 专用 工装 ， 大 大 提高 了 生产 效率 。 
他 还 把 冷却 器 由 箱 体式 和 气 腔 式 统一 设计 成 M 型 
冷却 器 ， 焊 接 方 法 由 焊条 电弧 焊 改 为 毛 弧 焊 ， 每 
只 冷却 器 节约 成 本 0.2 万 元 ， 累 计 为 企业 节省 成 本 
120 多 万 元 。 由 于 焊接 工艺 改进 ， 客 户 反 映 产品 质 
量 良好 ， 至 今 无 渗 漏 现象 ， 每 年 减少 售后 成 本 约 5 
万 元 。 公 司 压力 容器 焊接 原来 一 直 采 用 焊条 电弧 
焊 ， 生 产 率 低下 ， 焊 工 劳动 强度 大 ， 焊 接 烟尘 
在 他 的 建议 下 ， 公 司 购 进 新 设备 M2-1000 型 自动 
埋 弧 焊 焊 机 。 经 过 他 两 个 月 的 焊接 调试 ， 正 式 用 
于 压力 容器 的 生产 ， 大 大 提高 了 生产 效率 ， 降 低 
了 职业 病 的 风险 。 




























































































































































































攀 世 峰 还 通过 市 级 技能 大 师 工 作 室 的 建立 和 
运作 , 充分 发 挥 高 技能 人 才 在 技术 创新 、 传 授 技艺 、 
技术 交流 、 技 术 会 诊 、 技 能 攻关 和 实现 绝技 绝活 
传承 等 方面 的 作用 ， 培 养 更 多 的 焊接 技能 人 才 。 




















唐 金 龙 

唐 金 龙 ，1996 年 7 月 毕业 于 重庆 通用 机 器 | 
技工 学 校车 工 专 业 ， 后 分 配 到 重庆 通用 工业 〈 集 
BD 有 限 责 任 公司 机 加 工 车 间 匀 床 组 。 现 在 是 重 
庆 通 用 工业 《集团 ) 有 限 责 任 公 司机 加 工分 厂 工 
人 ， 是 公司 优秀 的 青年 骨干 、 工 人 技师 。 他 在 业 
务 技能 上 勤学 上 表 钼 ， 创 新 意识 强 ， 技 术 过 硬 ， 多 
次 承担 新 产品 开发 中 的 关键 零 部 件 的 加 工 技术 攻 
关 任务 , 承担 车 间 急 难 零件 的 加 工 任务 , 并 能 出 色 、 
高 效 地 完成 工作 。 自 工作 以 来 ， 他 带 出 的 10 余 名 
学 工 ， 均 成 为 企业 的 骨干 、 分 厂 的 栋梁 。 































































































青 金 龙 负责 操作 公 
司 新 引进 的 帕 玛 (PAMA) YE HH ee SEIN T P Ùo 
2010 年 ， 公 司 承 接 新 疆 庆 华 煤化 有 限 公 司 的 2 台 
全 国 最 大 离心 式 氨 压缩 机 加 工 任务 。 该 产品 长 达 
4.6m、 毛 坯 重 量 达 45t， 加 工 完 后 的 净重 为 40t, 
而 且 精 度 要 求 高 、 工 艺 难度 大 。 公 司 无 加 工 这 种 
超大 型 氨 压 缩 机 的 成 功 经 验 ， 经 过 反复 分 析 和 充 
分 讨论 , 由 唐 金 龙 来 担当 该 氨 压 缩 机 的 箱 体 加 工 。 
唐 金 龙 仔细 探索 工艺 ， 用 近 2 个 月 的 时 间 ， 高 质 
量 地 完成 了 该 项 目 2 台 氨 压缩 机 的 加 工 。 最 后 试 
机 全 部 达到 设计 水 平 ， 至 今 该 产品 在 新 疆 庆 华 煤 
化 有 限 公 司 运 行 恨 好 。 


2009 年 ， 由 于 公司 搬迁 ， 
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朱 举 华 

















2014 年 4 月 在 辽宁 省 机 械 〈 集 团 ) 股份 有 限 公 司 











朱 举 华 ，1984 年 10 月 出 生 ， 高 级 技师 。 
2015 年 毕业 于 大 连理 工大 学 机 械 制 造 与 自动 化 专 
业 ， 现 任 重 庆 水 泵 三 有 限 责任 公司 一 车 间 人 金工 一 
组 组 长 。 






































朱 举 华 作为 一 车 间 数 控 车 工 组 长 ， 操 作 设 备 
肯 动 脑筋 想 办 法 ， 乐 于 钻研 技术 。 在 平时 的 工作 
中 承担 了 许多 急难 零件 的 加 工 ， 做 到 了 工作 任 劳 
任 怨 、 技 术 精 益 求 精 。 长 轴 一 直 是 公司 的 重要 零 
件 ， 朱 举 华 负责 的 小 组 主要 负责 长 轴 加 工 。 为 了 
保质 保 量 完成 工作 进度 ， 他 经 常 主动 放弃 休息 时 
间 ， 抢 进度 。2015 年 ， 朱 举 华 被 公司 选 为 “ 杨 海 
荣 创新 工作 室 ” 成 员 ， 开 展 的 “ 深 径 较 大 的 内 和 孔 
加 工 技术 攻关 项 目 ” 取 得 成 功 并 形成 理论 论文 ， 
被 《重庆 理工 大 学 自然 科学 》 杂 志 采 用 。 在 2017 
年 公司 首届 技术 创新 表彰 大 会 上 被 评 为 技术 创新 
先进 个 大 

朱 举 华 多 次 参加 行业 大 赛 。2014 年 ， 参 加 了 
































































































































工作 ，2014 年 进入 上 海 阿 波 罗 机 械 股 份 有 限 公 司 ， 
主要 负责 产品 焊接 工作 。 现 就 读 于 东北 大 学 机 械 
制造 与 自动 化 专业 ， 攻 读本 科学 业 。 曾 获得 2010 
年 大 连 市 职工 院 校 技能 大 赛 第 3 名 、2010 年 “ 亚 
龙 杯 ”第 三 届 辽 宁 省 技工 院 校 职业 技能 大 赛 第 一 
名 、2010 年 第 三 届 全 国 技工 院 校 技能 大 赛 优秀 奖 ， 
被 评 为 2012 EL TAIR EHD 股份 有 限 公司 
优秀 青年 员工 、2014 年 上 海 阿波 罗 机 械 股份 有 限 
公司 年 度 先进 工作 者 、2015 年 上 海 阿波 罗 机 械 股 
了 限 公 司 年 度 先进 工作 者 。 
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2013 年 1 月 ， 上 海 阿波 罗 启 动 乏 燃料 贮存 格 
架 项 目的 研发 工作 。2014 年 5 月 ， 紊 卫 虎 进入 公 
司 后 ， 加 入 该 项 目 组 中 。 在 乏 燃 贮存 格 架 项 目 实 
施 过 程 中 , 栾 卫 虎 主要 负责 样机 产品 的 焊接 工作 。 
在 他 的 带领 下 ， 焊 接 小 分 队 经 过 反复 的 试验 ， 模 
拟 焊 接 过 程 中 可 能 出 现 的 各 种 问题 ， 针 对 出 现 的 
故障 查找 原因 ， 对 焊接 设备 和 焊接 工艺 等 方面 进 










































































重庆 市 第 三 届 青 年 职业 技能 大 赛 鉴 重庆 市 机 械 行 
业 第 二 届 职 业 技能 比武 活动 ， 蓉 获 数控 车 工 一 等 
奖 。2015 年 ， 参 加 重庆 市 都 市 功能 区 机 械 冶 金 行 
业 数 控 车 工大 赛 ， 荣 获 二 等 奖 。2016 年 ， 参 加 “ 培 
育 巴 渝 工 抬 ， 助 推 转型 升级 ”重庆 市 制造 行业 职 
业 技 能 大 赛 ， 弱 获 数控 车 工 一 等 奖 ;同年 ， 参 加 
重庆 市 第 四 届 机 械 行 业 职工 技能 大 赛 暨 第 五 届 习 
庆 市 青年 职业 技能 大 赛 ， 荣 获 数控 车 工 一 等 奖 。 
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栾 卫 虎 
a8 E, 2008 年 9 月 考 入 大 连 市 技师 学 院 ， 
2010 年 获得 第 一 张 焊 工 职业 证 书 。2010 年 12 至 
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行 改进 ， 记 录 适 合 焊 接 的 最 佳 参 数 ， 寻 求 最 好 的 
焊接 方案 。 通 过 本 次 样机 产品 的 焊接 工作 ， 栾 卫 
虎 积 累 了 宝贵 的 焊接 技术 经 验 ， 为 以 后 其 他 产品 
的 焊接 工艺 黄 定 了 扎实 的 基础 。 
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周 永 
周 永 贵 ，1964 年 11 月 出 生 ， 高 级 车 工 ， 现 为 
重庆 气体 压缩 机 广 有 限 责 任 公司 金工 车 间 车 工 组 
组 长 。 曾 获得 2016 年 重庆 机 电 ( 控 股 ) 集 团 公 司 “ 十 
佳 技能 绝活 ”、2017 年 中 国 通用 机 械 行业 协会 压 
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缩 机 分 会 “工匠 精神 奖 ” 等 荣誉 ， 并 多 次 荣获 “十 
佳 员工 ”“ 优 秀 共产 党 员 ” 等 称号 。 


人 物 




















自 1983 年 9 月 进入 重庆 气体 压缩 机 广 有 限 责 
任 公司 从 事 车 工 工作 以 来 ， 周 永 贵 闹 关 业 业 、 勤 
eh, WF TIRE MK ARF 

风 冷 系列 压缩 机 产品 是 公司 重点 产品 之 一 ， 























风 冷 产品 的 缸 体 设计 精度 要 求 高 、 形 位 公差 小 。 
如 何 保证 缸 体 加 工 后 既 能 达到 设计 形 位 公差 ， 又 
能 克服 加 工 环节 的 变形 影响 ， 就 成 了 小 缸径 缸 体 
制造 的 一 道 难 题 。 周 永 贵 以 多 年 丰富 的 一 线 操作 
经 验 ， 在 实践 中 总 结 了 一 些 独到 的 加 工 风 冷 饶 体 
的 操作 技能 。 他 利用 自制 工装 对 缸径 直接 精 车 后 
进行 磨 削 ， 保 证 了 零件 的 粗糙 度 ， 并 且 由 于 仅 需 
一 次 装 夹 到 位 ， 保 证 了 同 轴 度 及 垂直 度 ， 满 足 了 
设计 要 求 。 该 加 工 方法 在 公司 推广 并 使 所 有 小 缸 
径 的 缸 体 及 缸 套 在 加 工时 更 容易 保证 形 位 公差 ， 
有 效 提高 加 工效 率 30% 以 上 ， 同 时 ， 降 低 废 品 率 
近 60%， 保 证 了 产品 质量 。 










































































“管理 创新 突出 贡献 奖 ”人 物 介绍 


KEF 

ik i 37, 1963 1 H 
出 生 , 研究 员 级 高 级 工程 师 。 
1981 年 8 月 参加 工作 ， 历 
ERTI ERR, BOR BLE 
科 长 、 科 长 ， 副 厂 长 、 厂 长 。 
2001 fee, FELT Fp HH EE A 
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个 人 ”、 江 苏 省 有 突出 贡献 中 青年 专家 、 江 苏 省 
第 六 届 “ 十 大 杰出 专利 发 明 人 ”、 南 通 市 “科技 
兴 市 功臣 ”等 荣誉 称号 。 作 为 第 一 发 明 人 获得 授 
权 发 明 专利 18 项 、 实 用 新 型 专利 77 项 ; 主持 或 
参与 了 4 项 国家 标准 、32 项 行业 标准 的 制 修订 ; 
参 编 3 本 阀门 专著 ; 发 表 学 术 论 文 12 篇 (其 中 第 
一 作者 9 篇 )。 获 得 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 2 项 、 




































































门 有 限 公 司 总 经 理 、 党 委 副 








国家 能 源 局 科技 进步 奖 1 项 、 全 国 工商 联 科 技 进 

















书记 。2010 年 至 今 ， 任 江苏 神通 阀门 股份 有 限 公 
司 总 裁 。 现 在 是 国际 (ISO/TC153/WG8) RES 
阀门 和 管件 技术 委员 会 蝶阀 工作 组 成 员 、 国 家 科 
技 部 专家 库 专 家 、 全 国 阀 门 标 委 会 GAC/TC188) 
委员 兼 蝶阀 标准 工作 组 组 长 、 全 国 绿色 制造 技术 
标 委 会 (SAC/TC337) 委员 及 中 国 阀 协 科技 专家 委 
员 会 委员 。 

张 选 芳 多 次 被 列 入 “江苏 省 六 大 人 才 高 峰 计 
划 ”， 是 江苏 省 “333 高 层次 人 才 培 养 工程 ” 首 批 
中 青年 科学 技术 带头 人 人、 江苏 省 “六 大 人 才 高 峰 ” 
培养 对 象 、 南 通 市 “226 高 层次 人 才 培 养 工程 ”中 
青年 创新 创业 领军 人 才 ; 享受 国务 院 特殊 津贴 ， 
曾 获 中 国 机 械 工 业 “ 优 秀 企业 家 ”、 人 全国“ 三 八 
红旗 手 ”、 国 家 知识 产权 局 “企业 知识 产权 先进 


























































































































步 奖 1 项、 江苏 省 科技 进步 奖 4 项 。 共 组 织 实 施 
国家 、 省 重大 项 目 20 多 项 ， 率 领 团队 研制 的 产品 
有 9 个 被 列 为 国家 重点 新 产品 、54 个 被 认定 为 省 
高 新 技术 产品 。 
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王 学 智 ，1972 年 10 月 出 生 ， 教 授 级 高 级 工程 
师 , 重庆 工商 管理 硕士 学 院 工 商 管理 专业 研究 生 。 
1995 年 7 月 ， 毕 业 于 重庆 大 学 资源 与 环境 工程 学 
院 工程 机 械 专业 ;1995 一 2009 年 ， 先 后 在 重庆 水 
和 泵 广 有 限 责任 公司 成 套 工 程 处 担任 工程 技术 设计 、 
在 永川 通用 机 械 分 三 任 厂 长 、 在 重庆 水 泵 三 有 限 
责任 公司 任 副 总 经 理 ，2010 年 ， 调 至 重庆 气体 压 
缩 机 厂 有 限 责任 公司 , 现任 公司 党 委 书 记 、 董事 长 。 
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2007 年 ， 王 学 智 被 选 为 重庆 市 永川 区 第 十 五 
届 人 大 代表 ; 2016 年 ， 当 选 为 重庆 市 沙坪 坝 区 第 
十 八 届 人 大 代表 ; 2011 年 ， 被 重庆 市 国资 委 评 为 
“国企 贡献 奖 一 一 先进 个 人 ”; 2012 年 ， 获 得 
“重庆 市 优秀 企业 家 ”称号 ; 2017 年 ， 在 重庆 机 
电 集团 创 先 争 优 活动 中 被 评 为 “先锋 模范 之 星 ”; 
2017 年 ， 入 选 为 国家 能 源 局 能 源 装备 项 目 筛选 评 
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机 械 工业 协会 压缩 机 分 会 副 理事 长 、 中 国 通用 机 
械 工业 协会 振 噪 检 测 与 故障 诊断 专业 委员 会 委员 、 
重庆 市 特种 设备 安全 管理 协会 压力 容器 专业 委员 
会 副 主任 委员 。 

王 学 智 坚持 “生产 一 代 、 研 发 一 代 、 储 备 一 代 ” 
的 研发 管理 思路 ， 公 司 技术 创新 成 果 丰 硕 。2010 
年 至 今 ， 成 功 开发 100 余 项 新 产品 ， 新 产品 产值 
占 比 始终 保持 在 75% 以 上 ; 取得 了 150 多 项 专利 
授权 、900 余 项 著作 权 登 记 。 国 内 首创 的 全 套 “ 高 
压 无 油 润滑 压缩 机 ”地 面 供 气 系统 、 国 内 最 高 压 
FA 50MPa 氮气 压缩 机 系列 化 的 设计 、LNGVL-CNG 
加 气 站 工艺 及 成 套 设 备 、 高 转速 压缩 机 等 多 项 新 
产品 处 于 国内 领先 水 平 。 

近年 来 ， 王 学 智 获得 1 项 发 明 专 利 、6 项 实 
用 新 型 专利 。2017 年 主持 编制 的 《导弹 地 面 供 
气 设备 通用 规范 》 通 过 部 队 评审 ， 成 为 各 军种 指 























































































































估 专 家 、 重 庆 市 经 济 信息 委 评 审 咨询 专家 、 重 庆 
市 科学 技术 委员 会 项 目 咨询 专家 。 现 为 中 国 通用 
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导 导 弹 地 面 供 气 系统 设备 研制 、 交 付 的 主要 规范 
标准 。 








介绍 部 分 企业 的 经 营 理念 和 成 功 经 验 ， 为 管理 者 成 功 
决策 助力 








励志 前 行 ” 创 新 发 展 
一 一 大 连 海 密 梯 克 泵 业 有 限 公司 
强化 实力 ”持续 创新 ”谋划 新 发 展 
石家庄 强大 泵 业 集 团 有 限 责任 公司 
提升 自主 创新 能 力 “” 引 领 中 国 和 泵 工业 的 崛起 
一 一 上 海 凯 泉 泵 业 (集团 ) 有 限 公 司 
倾 力 打造 民族 品牌 ”助力 阀门 国产 化 
一 一 中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 有 限 公司 
改革 与 创新 谱写 发 展 新 篇 章 
一 一 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 公司 
持续 创新 ”做 全 球 工业 气体 和 装置 的 领导 者 
一 一 林 德 集团 
依托 技术 创新 ” 走 转 型 升级 之 路 
一 一 威海 克 莱 特 菲 尔 风 机 股份 有 限 公司 
走 科技 创新 之 路 ”振兴 民族 真空 事业 
淄博 真空 设备 厂 有 限 公 司 
开拓 创新 ”实现 可 持续 发 展 
一 一 美国 BAC 公司 
坚持 高 端 定位 ”服务 全 球 市 场 
一 一 斯 必 克 (广州 ) 冷却 技术 有 限 公 司 
坚持 工匠 精神 ”成 就 美好 生活 
一 一 益 美 高 亚太 地 区 总 部 
创新 长 盛 ”独特 永存 
一 一 广州 览 讯 科技 开发 有 限 公司 
坚持 品质 第 一 ”追求 永 续 经 营 
一 一 上 海 金 日 冷却 设备 有 限 公 司 
化 繁 为 简 之 道 
eee 
追求 卓越 ”突破 创新 
一 一 山东 格 瑞 德 集团 有 限 公司 
提高 自主 创新 能 力 ”推动 行业 技术 发 展 
一 一 浙江 万 享 科技 股份 有 限 公司 
坚持 技术 创 优 ”和 争 做 一 流 企业 
一 一 大 连 斯 频 德 环境 设备 有 限 公司 
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蒋 明 董事 长 


杭州 杭 氧 股份 有 限 公司 《简称 杭 氧 ) 是 目前 全 球 颇 
具 规 模 的 大 型 空 分 设备 制造 企业 ， 拥 有 国家 级 企业 技术 
中 心 ， 是 我 国 重 大 技术 装备 国产 化 基地 。 自 1955 年 设计 
制造 出 中 国 第 一 套 空 分 设备 以 来 , 杭 氧 一 直 引 领 中 国 空 
分 设备 产业 的 发 展 ， 为 世界 提供 一 流 的 空 分 设备 。 

杭 氧 为 我 国 冶金 、 化 肥 、 石 化 、 煤 化 工 、 航 天 航空 
等 行业 研制 、 提 供 成 套 空 分 设备 4000 多 套 ， 其 中 公司 研 
制 的 10 万 m3/h 等 级 空 分 设备 经 中 国 机 械 工 业 联合 会 与 中 





欧 明 ，1984 年 大 学 毕业 后 进入 杭 氧 工作 ， 先 后 
担任 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 经 济 发 展 部 部 长 、 
总 经 济 师 、 董 事 长 兼 党 委 书 记 ， 现 任 杭州 制 氧 机 
集团 有 限 公 司 党 委 书 记 、 董 事 长 ， 杭 州 杭 氧 股 份 
有 限 公 司 党 委 书 记 、 董 事 长 。 先 后 多 次 被 评 为 浙 
江 省 、 杭 州 市 优秀 企业 管理 者 ，2012 年 获得 
“浙江 省 优秀 企业 家 ”称号 ，2013 年 获得 
“中 国 能 源 装 备 优秀 管理 者 ”称号 ，2014 年 被 
评 为 “全 国 机 械 工 业 劳 动 模范 ”，2015 年 获得 
“浙江 省 功勋 企业 家 ”称号 ，2016 年 获得 
“世界 杭 商 大 会 杰出 杭 商 ”称号 。 


国 通 用 机 械 工 业 协会 联合 鉴定 ， 总 体 技术 达到 国 
际 领先 水 平 。 公 司 具 有 年 设计 、 生 产 50 套 以 上 大 
中 型 空 分 设备 的 能 力 ， 年 产 空 分 设备 制 氧 总 量 达 
到 180 万 3/h， 杭 氧 设计 制造 的 产品 遍布 世界 40 多 
个 国家 和 地 区 ， 获 得 国内 外 用 户 的 普 壳 认可 和 好 
bfa 

近年 来 ， 杭 氧 利 用 公司 在 空 分 设备 设计 制造 
方面 的 优势 ， 大 力 进 军工 业 气 体 领域 ， 实 现 产 业 








链 的 进一步 延伸 ， 已 发 展 成 为 国内 最 主要 的 工业 气体 供 
应 商 之 一 。 


一 、 从 生产 型 制造 企业 向 服务 型 制造 企 
业 转 变 


“十 二 五 ”以 来 ， 杭 氧 制定 了 “ 重 两 头 、 拓 横向 、 
做 精品 ”的 发 展 战略 ， 致 力 于 由 生产 型 制造 企业 向 服务 
型 制造 企业 转型 升级 。 所谓“ 重 两 头 ” 就 是 致力 于 以 成 
套 空 分 设备 为 核心 向 两 头 延伸 ， 向 上 发 展 工程 总 承包 服 
务 业 务 ， 向 下 发 展 工业 气体 产业 ， 形 成 了 全 产业 链 的 经 
营 模式 ， 所 谓 “ 拓 横向 ”是 指 在 主攻 成 套 空 分 设备 的 同 
时 ,兼顾 发 展 石 化 低温 相关 产业 和 空 分 设备 关键 配套 机 
组 等 以 深 冷 技 术 为 支撑 的 、 具 有 竞争 优势 的 特色 产品 ， 
在 不 断 巩 固 国内 市 场 的 同时 ， 开 拓 国 际 市 场 ， 所谓 “做 
精品 ”是 指 不 断 改 进 和 优化 管理 体制 和 生产 组 织 模式 ， 
强化 质量 控制 体系 ， 提 高 效率 ， 追 求 卓越 ， 提 供 符合 用 
户 个 性 化 需求 的 产品 和 优质 服务 。 


1. 强化 核心 产业 ， 壮 大 气体 产业 


为 实现 由 生产 型 制造 企业 向 服务 型 制造 企业 的 转型 ， 杭 
氧 继续 做 强 做 大 现 有 的 空 分 设备 研发 制造 产业 。 经 过 多 
年 的 技术 攻关 和 持续 创新 ， 杭 氧 已 经 具备 了 自主 研发 和 
制造 特大 型 空 分 设备 的 能 力 ， 空 分 设备 最 大 单机 容量 已 
经 达到 全 球 规模 最 大 的 12 万 ms/h 等 级 ， 在 氛 、 氨 、 氮 、 
氨 等 称 有 气体 提取 设备 的 研制 方面 也 取得 了 重大 突破 。 

杭 氧 充分 利用 公司 上 市 后 的 融资 功能 ， 发 挥 募集 资 
金 的 使 用 效益 ， 抓 住 机 遇 ， 加 快 工 业 气 体 项 目的 投资 力 
度 和 项 目 储 备 。 当 前 ， 杭 氧 以 投资 新 建 、 收 购 或 兼并 等 


四 加 加 国 国 图 杭 州 杭 氧 股份 有 限 公司 








杭 氧 为 “世界 级 ”世纪 工程 一 一 神华 宁 煤 400 万 t/a 
煤炭 间接 液化 项 目 研制 的 6 套 10 万 等 级 空 分 装置 


方式 在 全 国 组建 了 多 家 气体 公司 ， 投 资 项 目 涉 及 钢 
铁 、 有 色 、 化 工 、 二 氧化 碳 等 多 个 领域 ， 并 在 实现 
开发 区 管 网 供 气 的 模式 上 有 新 突破 ， 确 立 了 杭 氧 在 
国内 工业 气体 市 场 的 地 位 和 影响 力 。 杭 氧 通过 从 
“ 卖 奶 牛 ” 到 “ 牵 着 奶牛 卖 牛 奶 ”的 经 营 模式 创新 
和 企业 战略 转型 ， 实 现 了 核心 产业 向 气体 延伸 ， 形 
成 空 分 设备 制造 和 工业 气体 运营 相辅相成 的 经 营 格 
局 。 























河南 杭 氧 气体 有 限 公司 


2. 不 断 提 升 工 程 建设 水 平 

杭 氧 以 空 分 设备 为 主线 ， 纵 向 向 上 拓展 延伸 至 
工程 成 套 。 公 司 以 杭 氧 化 医 工程 有 限 公司 为 依托 ， 
向 客户 提供 空 分 设备 的 ;和 交 钥 匙 半 工程 服务 。 近 年 
来 杭 氧 的 工程 成 套 能 力也 得 到 了 迅速 提升 ， 至 今 
已 累计 完成 总 承包 项 目 50 多 个 ， 实 现 销售 收入 超过 
30 亿 元 ， 完 成 了 10 万 m3/h 等 级 空 分 设备 、8 万 m3/h 
等 级 空 分 设备 的 总 承包 ， 执 行 了 马来西亚 2 套 








2 万 ms/ph 等 级 空 分 设备 的 总 承包 ， 确 立 了 杭 氧 在 工 
程 服务 市 场 的 地 位 。 通 过 不 断 创新 ， 杭 氧 在 优化 产 
m (Pb) 链 的 同时 ， 延 长 价值 链 ， 提 高 企业 的 竞 
争 力 ， 全 面 提升 企业 的 附加 值 和 经 济 效益 。 


3. 石化 和 关键 配套 部 机 多 点 开花 


杭 氧 凭借 在 低温 领域 的 技术 优势 和 市 场 影响 
力 ， 实 现 了 向 石化 领域 的 横向 拓展 ， 已 形成 包括 乙 
烯 冷 箱 、 液 氮 洗 装置 、 轻 烃 回 收 冷 箱 、 天 然 气 液化 
流程 及 成 套 设 备 、 一 氧化 碳 精制 流程 及 成 套 设备 等 
在 内 的 丰富 的 石化 产品 体系 。 截 至 2017 年 年 底 ， 
累计 签订 石化 设备 类 合同 177 个 ， 合 同 总 额 近 20 亿 
元 。 多 个 石化 项 目 成 功 开车 ， 且 性 能 指标 均 达 到 或 
超过 设计 要 求 ， 呐 定 了 杭 氧 在 石化 设备 领域 的 技术 
领先 地 位 。 

借助 具有 杭 氧 特色 的 “三 层次 试验 平台 ”， 
即 : 以 临安 试验 基地 为 一 级 试验 平台 开展 空 分 机 理 
研究 ， 获 取 有 价值 的 理论 数据 ; 以 各 制造 子 公 司 为 
二 级 平台 对 关键 配套 部 机 进行 研究 ， 并 与 具有 国际 
先进 水 平 的 同类 设备 进行 比较 、 分 析 ， 推 动 关键 部 
机 的 国产 化 进程 ， 以 分 布 在 全 国 各 地 的 气体 公司 为 
三 级 试验 平台 ， 运 行 杭 氧 研制 的 空 分 设备 和 配套 部 
机 ， 收 集 现场 运行 数据 ， 并 反馈 到 研发 、 生 产 环节 
用 以 改进 。 杭 氧 立 足 于 自主 研发 ， 对 空 分 设备 以 及 
高 压板 式 、 新 型 填料 、 透 平 机 械 、 低 温和 泵 、 中 高 压 
阀门 、 低 温 液体 储 钠 、 中 高 压 膨胀 机 等 关键 配套 部 
机 的 核心 技术 进行 攻关 ， 极 大 地 提高 了 空 分 设备 的 
性 能 ;研制 的 高 端 产品 丰富 了 杭 氧 的 产品 菜单 ， 大 
幅 提 升 了 配套 能 力 。 











二 、 加 强 投入 ， 深 入 开展 产 学 研 合作 ， 
不 断 提高 科研 水 平 

杭 氧 实施 新 的 发 展 战略 后 ， 更 加 重视 对 研发 和 技术 
改造 的 投入 ， 每 年 都 会 将 制定 新 产品 、 新 技术 、 新 工艺 
计划 列 入 公司 工作 考核 的 重点 ， 并 将 其 转化 为 技术 成 
果 。 杭 氧 充 分 发 挥 包括 国家 级 企业 技术 中 心 、 浙 江 省 企 
业 研 究 院 、 国 家 级 博士 后 科研 工作 站 在 内 的 各 级 各 类 创 
新 平台 的 作用 ， 攻 克 了 能 耗 、 环 境 影响 ， 应 力 计 算 ， 大 
型 钢 结构 计算 及 关键 设备 开发 等 一 系列 课题 ， 研 制 成 功 
的 8 万 m3/h 等 级 、10 万 m3/h 等 级 、12 万 m3/h 等 级 空 分 设 
备 ， 百 万 吨 级 乙烯 冷 箱 ，12. 8MPa 高 压 铝 制 板 翅 式 换 热 
器 等 一 大 批 创新 成 果 填 补 国内 空白 ， 既 满足 了 国家 重大 
项 目的 需求 ， 也 实现 了 企业 新 的 快速 发 展 。 公 司 先后 获 
得 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 一 等 奖 、 浙 江 省 工业 设计 大 
HER, 中国 创新 设计 大 会 “中 国 好 设计 ” 银 奖 ， 被 评 
为 浙江 省 创新 型 试点 企业 、 科 技 部 创新 方法 示范 企业 、 
机 械 工业 现代 制造 服务 示范 企业 等 。 杭 氧 已 经 成 为 世界 
上 为 数 不 多 的 能 研制 10 万 m3/h 等 级 以 上 特大 型 空 分 设备 
HEW: 

杭 氧 与 浙江 大 学 、 浙 江 工 业 大 学 、 西 安 交 通 大 学 、 
哈尔滨 工业 大 学 等 众多 知名 高 校 有 过 合作 ， 共 同 研发 成 
功 了 一 批 技术 成 果 。 在 今年 登 上 央视 《大 国 重 器 》 节 目 
的 神华 宁 煤 10 万 ms/p 等 级 空 分 设备 研发 过 程 中 ， 杭 氧 就 
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与 浙江 大 学 联合 攻关 了 低能 耗 关键 共性 技术 ， 使 得 
空 分 设备 能 耗 达 到 国际 领先 水 平 ， 与 南京 大 学 合作 ， 
在 空 分 行业 首创 了 污染 物 定量 分 析 方 法 ， 解 决 了 特 
大 型 空 分 装置 受 环境 影响 的 问题 。 此 外 ， 杭 氧 还 与 
上 述 大 学 及 其 他 众多 知名 高 校 在 空 分 装置 区 污 氮气 
排放 物 分 布 评价 、 化 工区 碳 氨 化 合 物 等 排放 物 在 空 
分 装置 区 分 布 评 价 等 方面 都 开展 了 深入 合作 。 

今后 ， 杭 氧 在 空 分 设备 成 套 技术 研究 方面 ， 将 
进一步 开发 大 型 和 特大 型 整 装 空 分 设备 ， 实 现 标准 
空 分 设备 系列 化 ， 提 高 关键 部 机 的 性 能 ， 启 动 一 键 
智能 空 分 设备 的 开发 应 用 ; 开发 节能 型 空 分 设备 ， 
提高 节能 、 降 耗 的 水 平等 。 在 气体 应 用 设备 成 套 技 
术 研 究 方面 ， 除 常规 的 氧 、 氮 、 毛 外 ， 开 发 稀有 气 
体 、 特 种 气体 、 能 源 气体 、 高 纯 气 、 健 康 气体 、 混 
合 气 、 标 准 气 等 气体 产品 。 

三 、 加 强 质量 管理 ， 实 施 “ 精 品 工 
程 ” 

杭 氧 一 直 坚 持 以 成 为 世界 一 流 的 空 分 设备 制造 
和 气体 运营 专家 为 使 命 ， 无 论 是 在 自主 研发 、 制 造 
空 分 设备 方面 ， 还 是 在 营运 工业 气体 等 方面 ， 杭 氧 
始终 秉承 “安全 第 一 ， 质 量 卓越 ， 以 满足 顾客 需求 
为 己任 ”的 理念 ， 高 标准 、 严 要 求 、 强 管理 ， 打 造 
杭 氧 特色 精品 工程 ， 提 升 企 业 核心 竞争 力 。 
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杭 氧 研制 的 浙 石 化 83000m3/h 空 分 整 装 冷 箱 
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1. 发 挥 好 行业 标准 的 引领 作用 

空 分 设备 行业 现行 有 效 国家 标准 、 行 业 标 
准 共 40 项 ， 其 中 杭 氧 主导 及 参与 的 共计 32 项 
空 分 设备 行业 唯一 的 “浙江 制造 ”标准 也 是 以 
杭 氧 为 主 制定 的 。 近 五 年 ， 未 发 生 因 公司 产品 
质量 问题 引起 的 安全 事故 。 

2. 加 强 卓 越 管理 ， 实 施 “ 精 品 工程 ” 


《卓越 绩效 评价 准则 》 是 目前 世界 上 先进 
的 管理 标准 之 一 。 杭 氧 自 实施 卓越 绩效 管理 以 
来 ， 通 过 对 标 和 自我 评价 ， 形 成 持续 改进 的 良 
性 循环 ， 大 大 提高 了 工厂 的 运行 质量 和 效率 ， 
也 保证 了 产品 质量 的 安全 、 稳 定 。2014 年 ， 杭 
氧 赁 借 “ 单 件 小 批 大 成 套 空 分 集成 制造 卓越 管 
理 模 式 ” 获 得 浙江 省 人 民政 府 质 量 奖 。 

公司 实施 了 以 全 面 质 量 管理 和 精细 化 管理 
为 核心 的 “精品 工程 ”， 为 用 户 打造 空 分 设备 
行业 最 高 质量 标准 的 产品 。 空 分 设备 具有 单 件 、 
小 批 、 多 学 科 、 大 成 套 的 特点 ， 几 乎 每 套 产 品 
都 是 根据 客户 需求 量 身 定做 ， 一 套 空 分 设备 就 
是 一 个 复杂 的 气体 工厂 系统 。 为 了 给 用 户 提供 
安 人 全、 可靠、 稳定 的 空 分 产品 ， 杭 氧 制定 了 一 
套 详尽 的 高 于 国家 标准 的 空 分 设备 制造 和 检验 
内 部 标准 ， 把 做 精品 的 要 求 细 化 到 每 个 空 分 部 
机 单元 ， 大 到 整体 部 机 BB 小 到 每 条 焊 缝 ， 共 
30 大 项 、3000 分 的 精品 考核 标准 。 由 检验 部 
门 按照 标准 逐一 考核 打分 ， 结 合 奖惩 措施 ， 力 
求 做 到 每 套 产品 质量 安全 可 靠 、 精 益 求 精 。 





3. 不 断 完善 质量 保证 体系 


公司 全 面 贯 彻 实施 IS09000 质 量 标准 ， 建 立 和 

善 符合 IS09001 的 质量 体系 ， 通 过 了 挪威 船 级 社 
(DNV) 审核 、 浙 江 质 量 体 系 审核 中 心 〈ZQAC ) 的 
质量 体系 审核 、 国 家 质量 技术 监督 局 对 公司 ISO10012 
计量 确认 体系 的 审核 及 中 国 新 时 代 认 证 中 心 的 军品 
质量 体系 审核 等 。 

通过 建立 并 完善 质量 体系 ， 强 化 体系 的 实施 效 
果 及 体系 的 审核 ， 公 司 产 品 的 实物 质量 不 断 提 高 ， 
产品 的 市 场 占 有 率 不 断 上 升 ， 质 量 和 服务 获得 用 户 
一 致 好 评 。 


四 、 重 视 人 才 培 养 ， 实施 人 才 强 企 
战略 

近年 来 ， 杭 氧 实施 了 岗位 标准 化 管理 。 根 据 各 
部 门 职 责 和 岗位 说 明 书 ， 推 行 岗位 标准 化 管理 ， 并 
制定 岗位 薪酬 标准 化 管理 办 法 ， 依 据 绩效 考核 情况 
对 岗位 标准 化 进行 动态 管理 ， 起 到 激励 先进 、 轩 策 
落后 的 作用 。 

公司 加 强人 才 储 备 ， 做 好 人 才 梯 队 建 设 。 根 据 
人 才 队 伍 的 综合 能 力 ， 建 设 有 第 一 梯队 、 第 二 梯队 
年 青 干 部 队伍 。 针 对 年 青 干部 的 特点 及 成 长 规律 ， 
通过 学 、 炼 、 管 相 结合 ， 不 断 提 高 他 们 的 综合 素质 
和 实际 工作 能 力 ， 为 青年 干部 创造 职业 上 升 通道 和 
个 人 发 展 平台 。 同 时 ， 公 司 加 强 对 科技 、 管 理 、 技 
三 支 人 才 队 伍 的 建设 ， 培 养 造就 一 批 高 层次 人 才 ， 
建设 高 水 平 创新 团队 。 

经 过 近 几 年 的 探索 ， 专 家 人 才 的 作用 进一步 显 
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现 。 通 过 不 断 提 升 人 才 工 作 的 科学 化 、 规 范 化 水 平 ， 营 
造 出 优秀 人 才 脱 颖 而 出 的 良好 和 氛围， 逐步 完善 博士 后 科 
研 工作 站 的 管理 ， 发 挥 技能 人 才 、 技 能 大 师 工 作 室 引领 
作用 。 形 成 了 尊重 人 才 、 认 同人 才 、 争 当 人 才 的 主流 价 
值 观念 ， 积 极 推进 创新 驱动 和 人 才 强 企 战略 。 

公司 还 采取 各 项 措施 开展 针对 性 培训 ， 全 面 为 员工 
“充电 ”。 通 过 杭 氧 党 校 、 杭 氧 学 院 、 杭 氧 职工 学 校 、 
杭 氧 团 校 的 设立 ， 开 展 各 类 培训 ， 全 员 素 质 得 到 整体 提 
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“十 三 五 ”期 间 ， 杭 氧 根据 国家 宏观 经 济 新 变化 、 
产业 发 展 新 趋势 和 结构 调整 新 动向 ， 坚 持 既 定 的 发 展 战 
略 不 动摇 ， 继 续 坚 持 “ 重 两 头 、 拓 横向 、 做 精品 ”的 转 
型 升级 战略 目标 。 公 司 以 对 标 发 展 为 引领 ， 坚 守 主 业 ， 
围绕 做 强 做 大 空 分 设备 和 工业 气体 产业 ， 优 化 产品 和 产 
业 结 构 ， 持 续 为 用 户 提供 高 效率 、 低 能 耗 的 空 分 设备 ， 
提供 稳定 运行 的 工业 气体 ， 提 供 全 方位 、 全 生命 周期 的 
服务 ; 加 大 技术 创新 ， 向 技术 和 服务 等 高 端 环 节 过 渡 ， 
全 面 提高 杭 氧 的 市 场 竞争 力 ， 使 杭 氧 成 为 重大 技术 装备 
制造 的 示范 者 、 工 业 气 体 产 业 的 引领 者 。 杭 氧 将 始终 如 
一 地 朝 着 发 展 目标 前 行 ， 努 力 成 为 世界 一 流 的 空 分 设备 
和 工业 气体 运营 专家 。 


~~ 


杭 氧 同 机 械 科学 研究 总 院 战 略 合作 协议 签约 








BERBER 杭州 杭 气 股份 有 限 公司 


82) 杭 氧 临安 制造 基地 乌 晤 
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烟台 万 华 75 万 t/a 丙烷 脱氧 项 目 冷 箱 


神华 宁 煤 400 万 吨 /年 煤炭 间接 液化 示范 项 目 
国产 10 万 立方 米 空 分 装置 及 
空气 压缩 机 组 工业 运行 评审 会 


17 年 8 月 25 日 ”中国 wy! 
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国产 10 万 等 级 空 分 装置 及 压缩 
机 组 工业 运行 评审 现场 


OOOO 
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WA 大 气 行 天 下 
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1917 
由 三 个 铜 匠 得 成 的 浙江 陆军 一 师 军械 修理 工场 开张 


1941 年 

修理 工场 变更 为 修 械 厂 
1945 年 

修 械 厂 变更 为 修 械 所 
1949 年 

修 械 所 改名 为 公营 力 余 铁 工厂 


1950 年 
力 余 铁 工厂 和 浙江 汽车 修配 厂 合 并 ， 成 立 浙江 铁 工厂 


1951 年 
浙江 铁 工厂 成 功 制造 出 中 国 第 一 台 麻 纺 机 


1952 年 
承接 生产 国内 第 一 台 制 氧 机 的 重任 ; 浙江 铁 工厂 被 国家 重工 业 部 指定 为 中 国 制 
氧 机 定点 生产 厂家 


1953 年 
浙江 铁 工 厂 更 名 为 国营 杭州 通用 机 器 厂 


1956 年 
30m3/h 成 套 制 氧 机 试车 成 功 ， 填 补 了 国内 制 氧 机 生产 的 空白 ,开始 专业 化 批 
量 生产 制 氧 机 ; 杭州 通用 机 器 厂 进 行 迁 扩建 


1958 
更 名 为 杭州 制 氧 机 厂 


1960 年 
杭州 制 氧 机 研究 所 成 立 ; 完成 我 国 自制 第 一 代 制 氧 机 一 一 3350m3/h 制 氧 机 


1961 年 

完成 125m3/h 制 氢 设 备 、0.042m3/h 氟 握 提取 设备 、8L/h 液 氢 设 备 的 开发 ， 

开创 了 我 国 稀有 气体 提取 设备 和 气体 液化 设备 的 先河 ; 杭 氧 迁 扩建 工程 完 
建筑 面积 155870m? ; 杭州 制 氧 机 研究 所 创办 专业 科技 刊物 一 一 《 深 冷 简报 》 

( 1975 年 更 名 为 《 深 冷 技术 》 ) 

1965 年 

杭 氧 派 人 员 和 技术 支援 开封 空 分 厂 3200m3/h 空 分 设备 试制 ; 开办 了 中 等 技术 专业 学 校 
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1964-1971 

杭 氧 支援 自贡 市 机 械 厂 、 四 川 空 分 厂 建设 

1977 年 

杭 氧 二 期 扩建 座 工 ， 竣 工 面积 5659m2 ; 召开 建 厂 以 来 首次 科技 大 会 

1978 年 

开始 引进 国外 空 分 设备 技术 

1979 年 

杭 氧 与 林 德 公司 合作 生产 4 套 10000m3/h、3 套 28000m3/h 空 分 设备 ; 向 林 德 公司 出 口 自 行 研制 的 
板 杷 式 换 热 器 起 片 冲床 以 及 相关 技术 


1980 年 
成 立 杭 州 通用 机 械 修造 厂 ( 又 名 杭 氧 劳动 服务 公司 ) ， 开 发 了 大 量 适 销 对 路 的 机 械 新 品 


1981 

引进 日 本 日 立 公 司 中 压 氧气 透 平 压缩 机 技术 

1983 年 

被 批准 为 一 、 二 、 三 类 压力 容器 制造 单位 ; 进行 了 分 厂 制 、 以 承包 为 中 心 的 经 营 责任 制 、 浮 动工 资 
制 等 一 系列 企业 改革 尝试 

1985% 


开始 试行 厂 长 负责 制 ; 向 兄弟 三 提供 新 的 技术 转让 ; 在 中 层 干 部 中 实行 聘用 任期 制 ， 在 专业 技术 人 
员 中 实行 专业 技术 职务 评 聘 制 


1986 年 
被 批准 为 第 三 批 扩大 外 贸 自主 权 企 业 ; 再 次 与 林 德 公司 合作 ， 成 功 生 产 、 制 造 了 首钢 30000m3/h 空 分 设备 


1988 年 
被 列 入 第 一 批 大 型 工业 企业 的 “大 二 ”级 企业 类 型 ， 被 批准 为 国家 二 级 企业 ; 研制 成 功 采用 常温 分 子 得 净化、 
增 压 膨胀 流程 技术 的 吉 化 6000m3?/h 空 分 设备 ， 该 项 目 获 机 械 工业 部 科技 进步 一 等 奖 ; 成 立 了 科学 技术 协会 


1992 年 
兼并 杭州 船厂 ; 进行 以 全 员 劳 动 合同 为 主体 内 容 的 “三 项 制度 改革 ” 


1993 年 

杭 氧 集团 既 杭 州 制 氧 机 集团 公司 正式 成 立 ， 开始 从 工厂 模式 向 公司 化 管理 模式 转变 ; 建立 以 “事业 
部 制 ” 为 基础 的 管理 模式 ， 将 分 厂 改制 成 专业 厂 ; 为 湘潭 钢 厂 设计 制造 当时 国产 化 程度 最 高 的 
14000m3/h 空 分 设备 ; MAS BHA Ki, 这 是 杭 氧 在 气体 产业 中 的 第 一 次 尝试 ; 向 印度 出 
口 10000m3/h 空 分 设备 ， 该 项 目 是 中 国 首次 出 口 的 大 型 成 套 空 分 设备 


1994 年 
杭 氧 重组 ,对 事业 部 进行 重新 设置 ; 杭 氧 和 法 液 空 合资 组 建 了 中 外 合资 企业 一 一 杭州 杭 氧 液 空 有 限 公 
司 ; 兼并 杭州 茶叶 机 械 总 厂 


1995 年 
杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 成 立 ; 通过 了 ISO9001 质 量 管理 体系 认证 ， 通 过 了 ISO10012 测 量 管理 体系 审核 


1998 年 
为 邢台 钢铁 公司 制造 的 采用 规整 填料 塔 与 全 精 馏 无 氢 制 氨 技 术 的 6000m3/h 空 分 设备 开车 成 功 


1999 年 
杭 氧 技术 中 心 被 批准 为 国家 级 企业 技术 中 心 ; 杭 氧 分 立 式 改制 方案 通过 © 
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2001 
杭 氧 集团 下 属 所 有 26 家 具有 法 人 资格 的 企业 全 部 完成 挂牌 ， 独 立 运作 ; 乙烯 冷 箱 国产 化 项 目 一 一 燕山 石 
化 66 万 t/a 改 扩建 项 目 乙 烯 冷 箱 圆满 完成 


2002 

由 杭州 杭 氧 科技 有 限 公司 经 股份 制 改造 的 杭州 杭 氧 股份 有 限 公司 正式 成 立 ; 杭 氧 自行 设计 制造 的 30000 
m3/h 空 分 设备 在 宝钢 一 次 开车 成 功 

2003 年 

杭 氧 第 一 家 气体 公司 一 一 杭州 杭 氧 建 德 气体 有 限 公 司 成 立 


2004 年 
杭 氧 研制 的 国内 首 台 液 氮 洗 冷 箱 一 一 华 鲁 恒 升 30 万 t/a 液 氮 洗 冷 箱 开车 成 功 ; 与 德国 梅 塞 尔 集团 签订 
了 联合 促销 与 发 展 协议 ， 确 定 了 战略 合作 关系 


2006 年 
收购 江西 制 氧 机 厂 的 全 部 有 效 资产 ， 组建 了 江西 制 氧 机 有 限 公 司 ; 杭 氧 迁 扩建 工程 启动 ， 临 安 制造 基地 开工 建设 
2008 年 


杭 氧 气体 中 心 成 立 ; 签订 了 一 套 出 口 德国 的 32000m3/h 空 分 设备 合同 ; 杭 氧 采用 自主 技术 、 自 主 集成 
的 国内 首 套 60000m3/h 空 分 设备 在 宝钢 开车 成 功 


2009 年 
搬迁 工作 顺利 结束 ， 临 安 制造 基地 竣工 投产 ; 杭 氧 化 医 公司 成 立 ， 主 要 从 事 工程 成 套 业 务 


2010 年 
提出 “ 重 两 头 、 拓 横向 、 做 精品 ”发 展 战略 ; 杭 氧 股份 在 深圳 交易 所 上 市 交易 ; 为 神华 包头 项 目 研制 的 
4 套 60000m3/h 空 分 设备 开车 成 功 


2011F 
杭 氧 总 部 搬迁 至 杭州 市 中 山北 路 592 号 弘 元 大 厦 


2012 年 
启动 SAP-ERP 企 业 信 息 化 项 目 ; 通过 国家 一 级 安全 生产 标准 化 企业 验收 


2013 年 

与 神华 宁 煤 签订 6 套 100000m3/h 空 分 设备 合同 ; 为 伊朗 卡 维 集团 制造 的 120000m3/h 空 分 设备 发 
运 ; 研发 的 8 万 m3/h 等 级 空 分 设备 在 浙江 省 工业 设计 大 奖 中 获 金奖 

2015 年 

气体 业务 收入 首次 超过 设备 制造 业务 ; 杭 氧 特种 气体 研究 中 心 在 衢州 成 立 ; 成 功 制造 了 国内 首 套 PDH 
装置 冷 箱 ; 杭 氧 股份 公司 通过 “浙江 制造 ”认证 评审 


2016 年 
研制 成 功 国 内 首 套 CO/H ,分离 装 置 ; 签订 马来西亚 两 套 20000m3/h 工 程 总 承包 项 目 ; 杭 氧 服务 型 制 
造 新 模式 获 中 国 好 设计 银 奖 


2017 年 
签约 浙江 石化 4 套 83000m3/h 空 分 设备 合同 ; 神华 宁 煤 首 套 100000m3/h 空 分 设备 开车 成 功 
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秉承 技术 优势 
创新 与 可 持续 发 展 并 举 


一 一 访 液 化 空气 工程 与 制造 中 国 区 总 经 理 艾 称 宁 先 生 


《中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 》 编 辑 部 REG RAK 








艾 穆 宁 (Pierre HAMELIN ) 先生 


XBT (Pierre HAMELIN) A+, 法 国人 , 毕业 于 里 昂 国 立 应 用 科学 学 院 (INSA 
Lyon) ,拥有 工程 硕士 学 位 以 及 MBA 学 位 。 自 2009 年 以 来 ， 一 直 效 力 于 液化 空 
气 集团 ， 曾 在 不 同 国家 的 多 个 岗位 担任 过 重要 职务 ， 涉 及 采购 和 跨国 项 目 等 领域 ， 
积累 了 丰富 的 工作 和 管理 经 验 。 自 2016 年 10 月 起 ， 开 始 担任 液化 空气 工程 与 制 
选中 国 区 总 经 理 。 











《 通 机 年 鉴 》: 作为 法 国 液化 空气 集团 的 子 公司 ， 液 化 空 | 装置 ， 用 于 为 各 类 客户 提供 工业 气体 外 ， 还 为 中 石化 、 神 华 、 
气 (杭州 ) 有 限 公司 经 过 20 余年 的 发 展 ， 成 为 气体 分 离 设备 行 | 较 钢 、 首 钢 、 充 矿 等 大 型 企业 ， 以 及 伊 泰 、 华 鲁 恒 升 、 灵 谷 化 



























































































































































业 的 重点 骨干 企业 ， 请 介绍 一 下 公司 的 发 展 历程 及 当前 的 生产 | 工 等 企业 提供 了 安 人 全、 可靠、 高效 的 装置 。 

经 营 情况 。 《 通 机 年 鉴 》: 面 对 激 烈 的 市 场 竞争 ， 公 司 如 何在 中 国 本 
BT: 作为 液化 空气 工程 与 制造 事业 部 的 一 员 ， 液 化 空 | 土 提高 企业 的 竞争 力 ? 

气 (杭州 ) 有 限 公 司 〈 以 下 简称 液 空 杭州 ) 于 1995 年 成 立 ， 标 MBT: 进入 中 国 20 余年 ， 公 司 始终 致力 于 提高 企业 的 竞 

志 着 集团 的 工程 与 制造 业务 正式 进入 中 国 。 经 过 20 多 年 的 发 展 ，| 和 争 力 ,这 不 仅 要 求 我 们 与 常规 战略 合作 供应 商 保 持 紧 密 的 合作 ， 

液 空 杭州 已 成 为 集团 重要 的 工程 与 制造 中 心 ， 拥 有 近 600 名 员 | 不 断 创 新 ， 实 现 其 产品 的 本 地 化 ， 同 时 也 要 求 我 们 尽 可 能 地 利 

















工 。 公 司 专业 从 事先 进 的 空 分 装置 、 合 成 气 纯化 装置 、 制 一 氧 
化 碳 装置 、 制 所 装置 及 其 他 工业 气体 装置 的 设计 、 工 程 、 制 造 
和 安装 业务 ， 业 务 足 迹 遍 布 中 国 40 多 个 城市 以 及 世界 各 地 ， 是 
中 国 低温 领域 的 领先 制造 商 。 

得 益 于 全 球 领 先 的 专利 技术 、 强 大 的 制造 能 力 以 及 先进 的 
制造 装备 ， 目 前 液 空 杭州 具有 设计 和 制造 产 氧 量 为 15 m/h 
的 超大 型 空 分 装置 的 能 力 ， 已 在 全 球 范围 内 交付 了 超过 100 
套 大 型 空气 分 离 装置 和 超过 290 套 标准 装置 (包括 APSA, 
YANGO, EOX 等 ) 。 在 中 国 ， 除 了 为 液 空 集团 建造 了 数 十 套 




































































用 中 国 本 土 的 庞大 资源 ， 寻 找 那 些 符合 我 们 产品 配件 要 求 和 标 
准 的 供应 商 。 我 们 看 到 ， 本 地 市 场 正在 不 断 地 提升 质量 。 之 前 
不 合格 的 供应 商 也 会 成 为 合格 的 供应 商 ， 同 时 还 有 许多 未 被 发 
据 的 潜在 资源 ， 因 此 市 场 凌 力 不 容 小 凯 。 

《 通 机 年 鉴 》: 优质 的 产品 是 企业 创造 品牌 、 开 拓 市 场 的 
有 力 保证 ， 公 司 是 如 何 加 强 产品 质量 控制 的 ? 

XBT: 质量 保证 是 一 个 完整 的 过 程 ， 并 非 一 路 而 就 。 公 
司 的 质量 体系 通过 一 套 强 有 力 的 质量 保证 程序 得 以 实现 ， 涉 及 
公司 业务 的 方方面面 。 产 品质 量 通过 以 下 三 个 步骤 进行 控制 
@ 预 防 措施 ， 就 是 将 检查 和 平衡 融入 到 体系 之 中 ， 以 确保 从 设 
计 到 交付 整个 过 程 的 质量 ，@ 质 量 控制 ， 包 括 产品 在 制造 和 安 
装 过 程 中 的 现场 勘察 和 文件 核实 ，@@ 经 验 总 结 与 实践 分 享 ， 从 
而 不 断 完善 体系 。 
《 通 机 年 鉴 》: 
型 应 用 项 目 。 
BET: 近年 来 ， 我 们 不 断 探 索 提升 竞争 力 的 方法 ， 致 力 
于 产品 的 创新 和 开发 ， 这 离 不 开 集团 全 球 工程 网 络 和 市 场 团队 
的 紧密 协作 和 大 力 支 持 。 

我 们 所 提供 的 产品 中 融合 了 由 液化 空气 研究 和 技术 中 心 
所 开发 的 最 新 创新 成 果 ， 这 些 创 新 技术 不 仅 提升 了 我 们 产品 
的 竞争 力 ， 同 时 也 降低 了 工厂 的 能 耗 。 近 日 ， 液 化 空气 在 南非 
SASOL 的 世界 最 大 空 分 装置 试车 成 功 就 是 最 好 的 证 明 。 这 一 产 
能 高 达 5800t/d 的 大 型 装置 ， 在 空气 压缩 工艺 方面 进行 了 多 项 
创新 ， 使 其 每 年 节省 用 电量 20% 以 上 。 
在 中 国 ， 我 们 关注 模块 化 装置 ， 其 中 的 一 个 旗舰 产品 就 是 
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请 介绍 一 下 公司 近 几 年 新 产品 研发 情况 以 


及 典 


















































这 是 一 种 高 度 播 装 的 模块 化 解决 方案 ， 为 客户 的 快 
速 启动 项 目 而 设计 ， 产 氧 量 为 330 ~ 770t/d。 根据 客户 的 需求 、 
能 耗 成 本 以 及 与 客户 工艺 间 潜 在 的 整合 可 能 性 ，Yango “可 调 
整 配 置 以 达到 资本 支出 和 营运 费用 的 优化 。 我 们 可 以 提供 兼顾 
建造 、 运 营 和 可 靠 性 的 优化 解决 方案 。 

《 通 机 年 鉴 》: 请 谈 一 下 公司 未 来 的 发 展 愿景 以 及 发 展 规划 。 

BET: 公司 未 来 发 展 的 愿景 可 以 描述 为 以 下 三 个 方面 : 
一 是 凭借 我 们 在 技术 方面 的 独特 优势 ， 成 为 客户 业务 发 展 的 有 
力 支柱 ， 二 是 通过 我 们 卓越 的 运营 能 力 以 及 一 流 的 能 耗 和 安全 
绩效 , 支持 客户 的 利润 增长 ,三 是 致力 于 推动 当地 的 经 济 发 展 ， 
支持 社区 的 建设 与 繁 森 ， 为 可 持续 发 展 贡献 力量 。 我 们 将 一 如 
既往 地 践 行 对 中 国 的 长 期 承诺 ,不 断 地 推出 新 的 工程 技术 产品 ， 
立足 中 国 市 场 ， 与 中 国 工业 共 发 展 。 


Yango™, 















































企业 概况 





励志 前 行 


—— Ke He 


大 连 海 密 梯 克 泵 业 有 限 公司 〈 简 称 大 连 海 密 
梯 克 ) RLF 1997 年 12 月 25 日 ， 由 德国 海 密 梯 
克 泵 业 有 限 公 司 CHERMETIC-Pumpen GmbH) 与 
大 耐 泵 业 有 限 公司 合资 创建 ， 于 1998 年 4 月 1 日 
正式 挂牌 营业 。 公 司 现 有 员工 近 300 人 。 德 国 海 
密 梯 克 泵 业 有 限 公 司 成 立 于 1866 年 ， 是 世界 无 泄 
Waite CER WEAR) 高 端 市 场 的 领导 者 ， 产 

















































































































创新 发 展 


梯 克 有 泵 业 有 限 公司 








API685 标准 无 泄漏 泵 制造 企业 的 前 列 。 

随 着 化 工 、 石 油 化 工 领域 多 装置 对 汽 蚀 余 量 
的 严 苛 要 求 ， 公 司 在 潜 液 式 屏蔽 和 泵 和 磁力 泵 的 研 
发 上 也 获得 了 重要 突破 ， 产 品 在 甲醇 制 烯烃 、 煤 
制 烯烃 、 液 化 LNG 等 重要 项 目 上 得 到 应 用 。 公 司 
提升 了 产品 的 多 样 性 ， 满 足 了 行业 内 各 种 需求 。 

在 核电 配套 设备 的 研制 方面 ， 公 司 实现 了 核 
















































































品 遍 布 全 球 42 个 国家 和 地 区 。 大 耐 人 汞 业 有 限 公司 
成 立 于 1953 年 ， 是 中 国 石油 化 工 流程 泵 和 各 类 耐 
腐蚀 泵 领域 的 开创 者 。2002 年 ， 在 大 连 市 政府 的 
LET KWRA RAREN D 港 投 资 建成 占 
地 面积 15 万 m、 生 产 规模 达到 10 亿 元 的 泵 业 园 区 ， 
成 为 大 连 地 区 新 的 经 济 增长 点 。 

一 、 绿 色 经 营 ， 永 续 发 展 

在 大 连 海 密 梯 克 成 立 初 期 ， 公 司 就 将 使 命 提 
升 到 “做 一 家 致力 于 人 类 的 安全 和 环境 保护 事业 
的 无 泄漏 泵 公司 ”的 高 度 ， 就 是 要 致力 于 制造 “ 绿 
色 的 ”环境 友好 型 产品 ， 致 力 于 “绿色 的 ”生产 
经 营 过 程 。 

公司 引进 德国 海 密 梯 克 泵 业 有 限 公司 的 技术 ， 
秉承 德国 质量 管理 理念 ， 生 产 的 无 泄漏 泵 产品 解 
决 了 传统 离心 泵 跑 冒 滴漏 的 问题 ， 为 中 国 装备 制 
造 业 的 发 展 做 出 了 贡献 。 尤 其 是 近 几 年 在 重大 技 
术 装 备 国 产 化 方面 ， 在 多 个 领域 实现 了 关键 设备 
国产 化 。 

在 化 工 、 石 油 化 工 领域 API685 泵 的 研发 上 ， 

































































































































































































































































三 级 泵 设计 、 制 造 及 成 套 技术 的 全 面 突 破 ， 并 参 
与 设计 和 制造 了 “华龙 一 号 ”的 屏蔽 泵 ， 打 破 了 
核电 配套 屏蔽 泵 依赖 进口 的 局 面 。 
在 现代 轨道 交通 用 机 车 和 泵 的 研制 方面 ， 公 司 
实现 了 技术 的 多 轮 演化 。 机 车 用 屏蔽 泵 以 高 效 节 
能 、 小 巧 轻便 为 主流 。 公 司 抓 住 轨道 交通 产业 发 
展 的 机 遇 ， 与 动车 、 高 铁 、 机 车 、 地 铁 等 轨道 交 
通 设 备 需求 商 长 期 合作 , 累计 提供 产品 5 000 余 台 ， 
设备 连续 无 故障 运行 近 10 年 。 

大 连 海 密 梯 克 在 致力 于 无 泄漏 泵 的 生产 制造 
的 同时 , 还 积极 致力 于 生产 经 营 过 程 的 安全 环保 ， 
































































































































就 是 在 生产 经 营 过 程 中 ， 遵 章 守 法 、 合 理 利用 资 
源 、 节 能 降 耗 、 预 防 及 控制 污染 、 识 别 潜在 风险 ， 








保障 员工 的 职业 健康 安全 , 保护 人 类 的 生存 环境 。 

2006 年 ， 公 司 通过 了 辽宁 省 二 级 安全 生产 
标准 化 认证 。2011 年 ， 公 司 通过 德国 莱 英 公司 
ISO14001、OHS18001 认证 。2012 年 ， 投 资 建成 
大 连 泵 业 园 污水 处 理 站 。 公 司 先 后 荣获 国家 履行 
社会 责任 突出 贡献 奖 、 辽 宁 省 履行 社会 责任 突出 

























































































公司 经 过 技术 引进 、 转 化 ， 成 为 行业 内 可 以 同时 
掌握 API685 屏蔽 泵 和 磁力 泵 技术 的 企业 ， 其 产 
品 在 乌 效 别克 斯 坦 纳 沃 伊 PVC、 烧 碱 、 甲 醇 生产 
综合 体 项 目 和 中 石化 九江 石化 8 万 Va 乙 葵 - 茶 
乙烯 装置 中 得 到 应 用 。 大 连 海 密 梯 克 提 高 了 我 国 
API685 标准 无 泄漏 泵 的 制造 水 平 ， 挺 进 了 世界 
























































贡献 奖 、 大 连 市 履行 社会 责任 突出 贡献 奖 。2018 年 ， 
应 BASF、 德 固 赛 等 国际 客户 的 要 求 ， 公 司 参加 法 
到 EcoVadis 公司 履行 社会 责任 的 测评 ， 荣 获 金 牌 。 
二 、 智 能 制造 ， 科 技 发 展 
“成 为 中 国 无 泄漏 泵 行业 的 领导 者 ， 为 社会 
创造 财富 ”是 大 连 海 密 梯 克 的 愿景 ， 而 “时 刻 领 
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先 一 步 ” 正 是 保证 此 愿景 实现 的 行动 基础 。 
随 着 国家 两 化 融合 的 不 断 深入 ，“ 智 能 制造 ” 


智能 制造 
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也 区 ， 大 连 海 密 梯 克 在 新 疆 地 区 客户 现场 服役 
的 设备 近 2 000 台 ; 2018 年 ， 大 连 海 密 梯 克 在 新 
































被 国家 放 到 了 制造 业 转 型 升级 的 战略 高 度 。 德 国 
工业 4.0、《 中 国 制 造 2025》 是 对 装备 制造 业 未 来 
发 展 方向 的 明确 指引 ， 也 为 大 连 海 密 梯 克 下 一 步 
具体 工作 的 开展 指明 了 方向 。 
面 对 未 来 不 断 提升 的 客户 需求 及 复杂 多 变 的 
产品 应 用 环境 ， 公 司 在 中 国 地 区 率先 布局 数字 化 
产品 全 生命 周期 管理 的 工作 。 在 通过 参数 化 三 维 
设计 ， 优 化 产品 设计 、 生 产 周 期 的 同时 ， 逐 步 推 
进 智能 物 联 产 品 的 研发 ， 让 产品 具备 自我 数据 采 
集 、 汇 聚 分 析 、 远 程 诊断 的 能 力 ， 努 力 实现 产业 
价值 链 的 增值 ， 打 造 制造 业 服 务 产业 ， 从 而 为 客 
户 提 供 更 为 及 时 有 效 的 服务 ， 为 社会 创造 价值 。 

三 、 转 变 思维 ,创新 发 展 

“客户 导向 、 以 人 为 本 、 创 新 、 责 任 ” 是 大 
连 海 密 梯 克 的 核心 价值 观 ， 其 中 ， 创 新 就 是 要 与 
时 俱 进 ， 在 理念 上 、 体 制 上 、 方 法 上 不 断 创新 ， 
不 断 超越 自我 。“ 新 时 代 ” 和 “新 常态 ”将 成 为 “时 
代 的 常态 ”; 唯 “ 变 ”的 年 代 , 只 有 唯 “ 变 ”的 思维 、 












































































































































疆 伊 犁 奎屯 独 山子 经 济 技术 开发 区 成 立新 疆 分 公 
司 ， 加 大 新 疆 地 区 的 市 场 开 拓 力 度 ， 更 好 地 服务 
新 疆 地 区 客户 。 

大 连 海 密 梯 克 的 创新 还 体现 在 管理 机 制 上 ， 
管理 机 制 的 创新 为 公司 的 发 展 注入 活力 。 

公司 先后 3 次 与 大 连理 工大 学 合作 ， 开 发 适 
合 公司 经 营 战略 的 人 力 资 源 管理 框架 ， 推 行 以 能 
力 及 业绩 为 导向 的 员工 激励 及 人 才 培 养 机 制 ， 不 
断 完 善 绩 效 及 薪酬 管理 体系 。 建 立 基 于 岗位 胜任 
能 力 要 求 的 标准 化 培训 课程 体系 ， 培 养 专业 化 的 
内 部 师资 队伍 , 定期 组 织 内 部 培训 , 聘请 专家 内 训 ， 
公派 员工 参加 外 部 培训 以 及 出 国 培训 。 

公司 引进 卓越 绩效 管理 模式 ， 从 领导 、 战 略 、 
顾客 与 市 场 、 资 源 管理 、 过 程 管 理 、 测 量 、 分 析 
与 改进 、 经 营 结果 等 方面 对 公司 进行 全 方位 的 诊 
Wr, 识别 出 改进 机 会 。 公 司 系统 地 导入 “六 西格玛 ” 
管理 思想 、“QCC” 管 理 思想 ， 成 立 六 西格玛 改 
进 小 组 、QCC 改进 小 组 。 六 西格玛 改进 项 目 是 公 














































































































































































































唯 “ 变 ”的 行动 ， 才 能 适 配 未 来 。 大 连 海 密 梯 克 
面 对 复杂 多 变 的 国内 外 经 济 环境 ， 积 极 洞 察 市 场 
机 遇 ， 调 整 经 营 战 略 ， 转 变 思维 ， 创 新 发 展 。 

大 连 海 密 梯 克 综合 分 析 公 司 内 外 部 环境 变化 ， 
分 析 市 场所 带 来 的 机 会 与 威胁 ， 确 定 公 司 的 战略 
目标 和 行动 方案 ， 并 在 执行 过 程 中 适时 监控 ， 确 
保 战 略 方向 的 正确 性 。 

在 大 连 海 密 梯 克成 立 初 期 ， 为 了 尽快 打开 国 
内 市 场 ， 调 整 组 织 结构 ， 加 大 产品 本 土 化 及 市 场 
开拓 力度 ， 实 现 了 公司 历史 上 第 一 个 获 利 年 度 ; 
在 国内 市 场 价格 竞争 如 火 如 蔡 的 时 候 ， 公 司 提出 
了 开拓 东南 亚 市 场 的 蓝海 战略 ， 出 口 额 逐 年 上 升 ; 
先后 成 立 上 海 分 公司 、 南 京 分 公司 ， 以 优质 的 团 
队 及 快速 的 响应 服务 于 上 海 及 南京 地 区 的 BASF. 
BAYER 等 国际 知名 客户 。 随 着 国家 对 中 国内 陆 ， 
尤其 是 对 “一 带 一 路 ”前 沿 地 区 新 疆 的 经 济 发 展 
进一步 的 关注 ， 新 疆 成 为 中 国 实施 西部 大 开发 战 
略 的 重点 地 区 ， 大 量 投资 及 合作 项 目 不 断 涌 入 新 
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司 自 上 而 下 进行 设立 的 ， 用 于 解决 高 端的 质量 问 
题 ，QCC 改进 项 目 是 员工 自 下 而 上 进行 设立 的 ， 
由 员工 确定 课题 实施 改进 ， 其 目的 是 充分 发 挥 、 
调动 员工 的 积极 性 。 

公司 引入 营销 策划 项 目 ， 策 划 内 容 包括 营销 
定位 、 品 牌 定位 、 营 销 策略 及 营销 管理 体系 等 ， 
提高 公司 的 品牌 知名 度 ， 提 升 公司 的 竞争 力 ; 引 

































































































































































入 精益 生产 项 目 ， 优 化 生产 流程 、 降 低 库存 、 缩 
短 交 货 周 期 ， 提 高 用 户 满意 度 ， 最 大 限度 地 满足 
市 场 需要 。 





作为 中 德 合 作 20 年 的 优秀 典范 ， 大 连 海 密 梯 
克 在 投资 双方 股东 以 及 社会 各 界 的 支持 下 ， 在 各 
方面 均 取 得 了 显著 的 成 绩 。 先 后 参与 起 草 了 GB/T 
3216 一 2016《 回 转动 力 泵 ”水 力 性 能 验收 试验 1 
级 、2 级 和 3 级 》、GB 25286.5 一 2010《 爆 炸 性 环 
境 用 非 电 气 设备 第 5 部 分 : 结构 安全 型 “c”》、 
GB/T 51007 一 2014《 石 油 化 工 用 机 泵 工程 设计 规 
范 》、SH/T 3148 一 2016《 石 油 化 工 无 密封 离心 泵 
































企业 概况 





工程 技术 规范 》 等 标准 。2013 年 11 月 ， 主 持 成 立 





























电力 机 车 用 屏蔽 





全 国 泵 标准 化 技术 委员 会 无 轴 封 离心 倘 标准 工 
作 组 ， 并 牵头 起 草 了 《 
业 标 准 。 公 司 拥有 























了 欧盟 CE 认证 及 国际 电工 委员 
生 、 环 保 和 消费 者 保护 等 一 系列 欧 
洲 指令 所 要 表达 的 要 求 。 


符合 安全 、 了 























领域 也 获得 J 














民用 核 安全 











强化 实力 ”持续 创新 





IEC 认证 ， 
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51 项 国家 专利 。 公 司 产品 取得 


会 


完全 





公司 产品 在 民用 核 安全 
设备 设计 、 制 造 的 相关 
许可 。 先 后 多 次 被 全 国 机 泵 网 、 全 








国 化 工 设备 设 
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技术 中 心 站 、 中 国 石化 集团 公司 机 械 技术 中 心 
ZT “REEMA” “BL, RRL A 
奖 、 大 连 市 首届 市 长 质量 奖 ， 公 司 产 品 被 连续 
为 辽宁 省 名 牌 产 品 。 

未 来 ， 大 连 海 密 梯 区 将 一 如 既往 地 秉承 公司 
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使 命 ， 以 诚信 为 基础 ， 以 创新 为 动力 ， 为 地 区 
济 、 为 中 国 制 造 业 的 转型 、 为 人 类 的 环境 保护 








业 做 出 贡献 。 


许 划 新 发 展 


一 一 石家庄 强大 和 泵 业 集团 有 限 责 任 公司 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 、 企 业 介 绍 地 ， 漂 浆 泵 产品 市 场 占 有 率 居 行业 前 茅 。 国 际 市 

石家庄 强大 泵 业 和 集团 有 限 责任 公司 是 由 石 家 场 占有 份额 不 断 提升 ， 产 品 远 销 西 欧 、 北 美 、 东 
庄 泵 业 集 团 有 限 贵 任 公 司 改制 而 成 的 民营 公司 ， 南亚 等 40 多 个 国家 和 地 区 。 
其 前 身 是 石家庄 恒 大 铁 工 三。1954 年 更 名 为 石 家 公司 在 全 国 建 有 完善 的 营销 渠道 ， 形 成 了 “以 
庄市 铁 工 三 ，1955 年 开始 生产 水 泵 ，1972 年 1 月 集团 为 中 心 、 辐 射 全 国 ” 的 经 营 网 络 体系 和 售后 
更 名 为 河北 省 石家庄 水 泵 三，2000 年 4 月 改制 为 服务 体系 ， 为 用 户 提 供 满意 、 优 质 的 服务 。 公 司 
石家庄 泵 业 集 团 有 限 责任 公司 ，2006 年 3 月 改制 ” 设 有 专门 的 对 外 贸易 部 门 ， 从 事 对 外 贸易 和 进出 
为 石家庄 强大 泵 业 和 集团 有 限 责任 公司 。2016 年 6 WH, 5 30 多 家 国外 公司 建立 了 技术 合作 业务 
月 ， 公 司 进 行 重组 整合 ， 整 合 后 的 新 公司 股权 结 KA. 
构 明 晰 、 管 理 架 构 精 干 、 人 员 配 置 高 效 、 资 产 管 公司 于 1997 年 通过 华 信 技 术 检 验 有 限 公 司 、 
里 统一 。 重组 整合 为 公司 注入 了 强大 的 资金 支持 ， 美国 FMRC 公司 的 1S09001 质量 体系 认证 ; 2009 
激发 了 公司 的 经 营 活力 。 年 通过 质量 、 环 保 、 安 全 三 体系 认证 ，GJB 国 军 

石家庄 强大 泵 业 集 团 有 限 责任 公司 是 全 国 规 。 标 质 量 保证 体系 认证 ; 2010 年 通过 中 国人 民 解 放 
模 较 大 的 集 和 科研、 设计、 制造 于 一 体 的 漆 浆 泵 、 军 某 部 “装备 承 制 单位 ”资质 认证 。 公 司 荣获 “ 科 
FKE WKAR. ARR. AR ” 技 先 导 示 范 企业 ”“ 中 国 机 械 工 业 优秀 企业 ”“ 中 
浚 等 泵 用 生产 制造 基地 ， 同 时 生产 耐 磨 阀 门 、 膜 。 国 机 械 工 业 最 具 影 响 力 品牌 ”“ 中 国 机 械 行 业 最 
片 联 轴 器 、 旋 流 器 、 控 制 柜 等 系列 配套 产品 ， 年 。 具 创 新 力 企 业 ”“ 中 国 机 械 工 业 创新 产品 ”和 “中 
生产 能 力 10000 £ (E), HEARE, W 国 机 械 工业 名 优 新 产品 ”等 荣誉 ， 并 入 选 “ 中 国 
HI. ER UR. KEWA RTTE 机 械 500 强 企 业 ”。250PN 等 泥浆 泵 获 国家 质量 
污水 处 理 、 城 市 给 排水 、 水 利 工程 、 农 田 灌 溉 、 银 质 奖 ，WQ 系列 污水 泵 获 中 国 机 械 工 业 科学 技 
石油 化 工 、 建 材 等 企 事 业 单 位 提供 各 种 配套 泵 类 RR ER, “大 型 挖 泥 船 泥 泵 国产 化 开发 研制 ” 
产品 与 泵 系统 设计 和 安装 服务 。 产 品 畅销 全 国 各 项 目 荣 获 2012 年 度 中 国 交 建 科学 技术 进步 奖 
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等 奖 、 天 津 市 科学 技术 进步 奖 。SX 单 级 双 吸 离心 
Er VXL 立 式 斜 流 泵 、KSH (L)〉 型 系列 渣 浆 泵 、 
61/67/68 系列 矿 用 潜水 泵 、TL (R) WME E 
产品 多 次 荣获 中 国 国际 流体 机 械 展 金奖 、 银 奖 。 

二 、 科 研 开发 及 试验 情况 

1. 研发 能 力 和 装备 

公司 拥有 面向 全 行业 的 水 泵 研究 所 和 省 级 企 
业 技 术 研 发 中 心 ， 设 有 试验 研究 、 产 品 开 发 、 工 
程 技 术 、 材 料 开 发 、 性 能 研究 、 冷 热 工 艺 等 10 个 
专业 研究 室 ， 现 有 各 专业 高 中 级 设计 人 员 1008 
人 。 研 究 所 和 技术 中 心 科研 手段 齐全 ， 拥 有 现代 
化 试验 平台 ， 包 括 IS03555 B 级 精度 的 半自动 清 
水 性 能 试验 台 、 洼 浆 性 能 试验 台 、 快速 寿命 试验 台 、 
流量 计 校 验 装 置 以 及 回转 转盘 磨损 试验 机 、 金 属 
耐 磨 材料 试验 装置 等 先进 的 试验 研究 设备 和 测试 
装置 ， 专 门 从 事 水 泵 设计 理论 、 水 泵 性 能 、 磨 损 
机 理 、 耐 磨 材料 、 新 工艺 和 新 产品 开发 的 研究 工作 。 

公司 还 与 清华 大 学 等 单位 合作 ， 加 紧 推进 “高 
效 多 相 浆 体 输送 泵 绿色 设计 平台 ”建设 。 该 平台 
将 利用 先进 的 设计 理论 和 数字 化 的 研发 设计 手段 ， 
实现 高 效 多 相 浆 体 输送 泵 设计 ;通过 先进 的 制造 
设备 和 完善 的 管理 工具 ， 实 现 高 效 多 相 浆 体 输送 
泵 的 制造 ， 利用 云 数据 处 理 技术 , 实现 销售 、 维 保 、 
废旧 高 效 多 相 浆 体 输送 泵 的 回收 利用 。 通 过 该 设 
计 平 台 的 建设 ， 推 动 我 国 泵 行业 绿色 产品 生产 。 

公司 的 产品 开发 、 设 计 和 工艺 设计 等 采用 计 
算 机 辅助 技术 ， 并 全 部 实现 联网 和 信息 共享 ， 
建立 了 完备 的 CAD 硬件 平台 和 软件 平台 。 采 用 
IDEAS 工作 平台 和 国际 前 沿 CFD 设计 技术 ， 实 
现 了 产品 零件 的 三 维 建 模 、 水 力 动态 模拟 、 性 能 
分 析 、 表 面 设计 、 装 备 干涉 检验 及 有 限 元 分 析 ， 
从 而 使 产品 设计 、 工 艺 设 计 、 新 产品 计划 管理 、 
科研 计划 管理 、 图 样 和 有 关 资 料 全 部 实现 电子 化 。 
公司 于 2000 年 11 月 通过 了 国家 经 贸 委 国家 “863” 
计划 SB-CIMS 应 用 示范 工程 的 鉴定 验收 ， 成 为 全 
国 水 泵 行业 率先 实施 CIMS 的 企业 。 

多 年 来 ， 公 司 完成 了 国家 级 、 省 级 科研 课题 
数 十 项 ， 以 市 场 为 导向 开发 研制 新 产品 300 多 个 ， 
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使 公司 在 激烈 的 市 场 竞争 中 立 于 不 败 之 地 。 
2.CAE 铸造 技术 应 用 
铸造 件 在 水 泵 零件 中 占有 的 比例 较 大 ， 很 多 

关键 零件 均 需 铸造 生产 ， 公 司 对 铸造 过 程 有 严格 

的 控制 规程 与 先进 的 控制 手段 。 
公司 引进 先进 的 辛普森 连续 混 砂 机 ， 并 采用 

树脂 砂 造 型 ， 结 合 先进 的 耐 磨合 金 治 炼 技术 ， 保 

证 了 壳 体 的 铸造 水 平 及 过 流 面 的 光滑 水 平 。 为 保 

证 铸件 材质 ， 公 司 从 美国 购 进 DV-4 型 光电 直 读 

光谱 仪 ， 用 来 进行 炉 前 材质 控制 ， 保 证 部 件 的 金 

相 组 织 均匀 、 致 密 ， 出 三 设备 无 铸造 缺陷 。 

近年 来 ， 公 司 还 引进 了 先进 的 计算 机 铸造 工 

艺 分 析 系 统 (CAE/InteCAST) 。 华 铸 CAE 能 够 模 

拟 分 析 铸 造 过 程 中 的 流动 问题 、 传 热 问 题 以 及 二 

者 的 耦合 计算 。 针 对 不 同 铸造 方式 不 同 合金 种 类 ， 

采用 合理 的 处 理 手 段 ，InteCAST 能 够 快速 、 准 确 

地 对 各 种 铸件 的 凝固 过 程 进 行 模拟 分 析 ， 从 而 达 

到 优化 模具 设计 、 提 高 产品 质量 的 目的 。 

华 铸 CAE 采用 先进 的 数值 求解 方法 ， 能 够 实 
现 对 复杂 真实 铸件 流动 充 型 过 程 进行 模拟 分 析 ， 
并 模拟 铸造 生产 的 充 型 、 凝 固 过 程 ， 预 测 可 能 产 
生 的 缩 孔 、 卷 气 、 卷 酒 等 铸造 缺陷 ， 提 出 改进 工 
艺 的 有 效 措施 ， 降 低 废 品 率 ， 保 证 铸件 的 质量 不 
存在 缺陷 。 

3.CFD 水 力 设 计 技术 应 用 

公司 水 泵 的 水 力 设 计 采 用 计算 流体 动力 学 
(computational fluid dynamics, CFD) 技术 。 利 用 
CFD 软件 对 水 泵 内 部 流 道 流 场 和 外 部 特性 进行 预 
测 ， 模 拟 液 体 在 泵 腔 内 的 运动 ， 合 理 调整 叶片 包 
角 和 叶片 厚度 ， 使 其 具有 较 宽 的 过 流通 道 ， 降 低 
流 道内 的 相对 流速 ， 从 而 减少 输送 液体 对 过 流 部 
件 的 冲击 ， 降 低 过 流 件 的 磨损 率 ， 提 高 泵 的 水 力 
效率 。 

三 、 市 场 应 用 情况 

公司 围绕 市 场 需求 ， 进 一 步调 整 产 品 结构 ， 
重点 研制 开发 了 用 于 污水 治理 、 电 站 脱硫 、 填 海 
造田 与 挖 泥 船 配 套 的 大 型 清水 泵 、 斜 流 泵 、 污 水 泵 、 
MIR WR WRR KER WIFE T LA 






































































































































































































































































































































































































































































































































企业 概况 





复合 化 肥 等 三 大 化 工 所 需 配 套用 和 泵 。 产 品 继续 向 

















大 型 化 方向 发 展 ， 形 成 了 大 型 产品 生产 优势 。 
公司 先后 从 德国 RITZ 公司 和 KSB 公司 、 日 








该 系列 泵 的 高 效率 及 优越 的 抗 汽 蚀 性 能 得 到 用 户 











本 久保 田 株式 会 社 、 荷 
先进 水 平 的 潜水 泵 、 污 
计 制 造 技术 ， 并 投入 大 
































兰 耐 荷 公司 引进 具有 国际 
KR MARA HOT FR We 
量 资金 进行 相应 的 技术 改 














造 ， 开 发 出 KWP 系列 无 堵塞 离心 条 、SX 双 吸 中 








开 泵 ， 使 引进 技术 产品 





能 力 。 公 司 先 后 为 安 太 堡 露 天 煤矿 、 秦 山 核电 站 、 




















在 短 时 间 内 形成 批量 生产 




















大 亚 湾 核 电站 、 石 横 电 厂 300MW 机 组 、 平 圩 电厂 
600MW 机 组 、 齐 鲁 30 At 乙烯、 渤海 石油 钻井 平 














台 、 德 兴 铜 矿 和 上 海宝 
军 某 部 等 百 余 个 国家 重 





钢 工 程 、 解 放 军 某 部 及 海 














大 工程 项 目 提 供 配套 流程 








和 泵 ， 为 廊坊 污水 处 理 ) 








等 几 个 国家 污水 处 理 样板 工程 提供 配套 设备 。 





、 济 璀 兴 齐 河 污 水 处 理 厂 




















公司 根据 市 场 需求 
外 同类 产品 先进 技术 的 
手段 ， 研 制 开发 了 新 一 






































， 在 广泛 吸收 和 借鉴 国内 























基础 上 ， 采 用 现代 化 设计 
代 高 效 节 能 产品 SX、SXL 





型 单 级 双 吸 离心 泵 。 利 
件 ， 结 合 国 内 外 先进 的 
行 最 优化 设计 ， 使 水 力 












































公司 专 有 的 CFD 设计 软 
水 力 模 型 对 叶轮 和 泵 体 进 
损失 大 大 降低 ， 从 而 提高 











了 效率 ， 设 计 点 效率 平 








均 比 国内 普通 中 开 泵 效率 




















高 5 一 15 个 百分点 。 尤 其 是 一 些 大 流量 、 高 扬程 























届 中 国 国际 流体 机 械 展览 会 金奖 。 


























的 一 致 好 评 。SX 单 级 双 吸 离心 泵 荣获 2006 第 三 


在 国家 重点 项 目 中 ， 针 对 磷 矿 、 铝 三、 沿海 
电厂 及 大 化 工 ， 青 钾 、 罗 钾 及 煤化 工行 业 ， 研 制 





开发 出 适用 于 不 同 输送 介质 的 材料 ， 主 要 有 和 镍 链 
铁 、 不 锈 钢 、 双 相 钢 等 耐 磨 、 耐 腐蚀 材料 ， 并 得 











到 广泛 应 用 。 


近 几 年 ， 公 司 在 沿海 用 泵 、 船 用 泵 、 
泵 等 方面 均 有 突破 性 发 展 。 其 中 ， 大 连 i 









































核电 用 





fRA 











HE IK Ft AR BA Ar e Be alee HL Z 








期 海水 脱 


























宽 工 程 海水 泵 以 及 北京 龙 源 秦皇岛 电厂 海水 增 压 








泵 ， 均 得 到 用 户 好 评 。 








根据 石家庄 市 环保 治理 要 求 及 企业 长 远 发 展 




















需要 , 公司 在 石家庄 行 唐 经 济 开发 区 建设 

















新 厂区 。 
新 厂区 总 投资 6 亿 元 ， 将 建成 集 智能 化 、 





绿色 化 




















于 一 体 ， 年 产 10 000 £ (E) 泵 产品 的 生产 基地 ， 





计划 于 2018 年 6 月 投产 。 


展望 未 来 ， 公 司 将 站 在 新 的 起 跑 线 上 ， 

















机 ， 以 雄厚 的 研发 能 力 、 先 进 的 技术 装备 、 可 第 












































的 双 吸 泵 先后 用 于 宁波 逸 盛 大 化 、 沈 阳 南 票 电 厂 、 
温州 新 状元 水 厂 (30 万 t 供 水 ) 等 各 工矿 企业 。 




















的 产品 质量 、 创 新 的 经 营 理念 ， 依 托 新 厂区 ， 打 
EK WARR IKR KER 


制造 及 物流 集散 基地 。 公 司 将 不 断 适 应 市 场 需求 


清水 泵 




















变化 及 行业 未 来 发 展 方向 ， 以 一 流 的 产品 、 一 流 
的 服务 、 良 好 的 信誉 和 饱满 的 热情 回报 广大 用 户 。 





提升 自主 创新 能 力 引领 中 国 宋 工业 的 凯 起 


— FERRE (集团 ) 有 限 公司 





OURAN GRAD ARAN GARIR ) 


ERR. EP. AE 
] 控 制 设备 于 一 体 的 大 





























, BIRR. BIKE RR 


型 综合 性 泵 业 集团 公司 ， 














是 中 国 泵 行业 的 龙头 企业 。 公 司 总 资产 达 38 亿 元 ， 











在 上 海 、 浙 江 、 河 北 、 
家 企业 、5 个 工业 园区 ， 




















辽宁 、 安 徽 等 省 市 拥有 7 
现 有 员工 4500 余 人 。 






































凯 录 生产 和 销售 的 产品 涵盖 建筑 、 市 政 、 电 力 、 
石油 、 化 工矿 山 \ 核 电 等 数 十 个 大 类 、 近 百 个 系列 。 










































































凯 泉 首创 了 泵 行业 直销 模式 ， 拥 有 国内 泵 行业 颇 
具 规 模 的 直销 体系 和 完善 的 服务 体系 ， 在 全 国 设 








有 24 家 销售 分 公司 、400 多 个 办 事 处 、5 个 事业 部 ， 














积累 了 高 度 专 业 化 的 流体 机 械 类 产品 营 


we A 
管理 经 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2018 








验 。2016 年 销售 额 近 30 亿 元 ， 连 续 14 年 名 列 全 


国 泵 行业 销售 额 第 一 。 





凯 凡 是 上 海 市 高 新 技术 企业 、 上 海 市 级 “ 企 
业 技 术 中 心 ”， 每 年 将 销售 总 额 的 4% 用 于 技术 




















创新 和 新 产品 研发 。 公 司 引 i 
和 中 高 级 技术 人 才 ， 进 行 产品 性 能 改进 和 重大 新 
产品 项 目 研发 ， 并 与 上 海 交 通 大 学 、 江 苏 大 学 等 
































近 10 所 高 等 院 校 和 研究 所 建立 了 长 期 的 战略 合作 


批 技 术 领 军人 才 











关系 , 形成 了 以 自主 知识 产权 为 核心 的 技术 体系 。 
， 其 中 国家 发 明 专 利 25 项 。 
一 、 提 升 自 主创 新 能 力 ， 攻 高 端 、 调 结构 














公司 拥有 专利 200 多 项 








2010 年 开始 ， 凯 泉 投入 近 7 亿 元 ， 进 军 核电 、 
































火电 等 高 端 泵 领域 。 凯 泉 研 发 高 端 产品 ， 优 化 产 


品 结构 ， 提 高 了 高 端 产品 比例 ， 建 





YL or A 








设 完善 了 国内 





领先 的 研究 室 、 试 验 台 和 测试 台 。2011 4E, IR 
取得 国家 民用 核 安全 设备 设计 / 制造 许可 证 。 



































2014 年 2 月 22 日 ， 凯 果 研发 的 核电 常规 岛 主 


给 水 泵 、 循 环 水 和 泵 组 相 























EF 机 顺利 通过 评审 。 叶 奇 葬 














院士 在 鉴定 会 结束 后 接受 央视 财经 频道 记者 采访 
时 说 , 凯 泉 研发 的 主 给 水 泵 、 循 环 水 泵 为 国内 首创 ， 
主要 技术 性 能 国际 领先 ， 完 全 可 以 满足 核电 用 泵 
































ER. AIRE NRA T i H 





























领域 主 给 水 泵 、 


循环 水 泵 的 自主 技术 , 为 打破 该 领域 的 国外 垄断 、 





蔡 代 进口 到 出 了 重要 一 








步 。 


至 2016 年 , 凯 录 研发 的 核电 常规 岛 主 给 水 泵 、 
循环 水 泵 组 等 30 多 个 重大 新 产品 顺利 通过 了 国家 
能 源 局 、 中 国 机 械 工业 联合 会 组 织 的 鉴定 。 国 核 、 
广 核 、 中 核 、 台 山 、 防 城 港 、 宁 德 、 田 湾 、 三 门 、 


























福清 及 巴基斯坦 恰 希 玛 等 十 几 个 国内 外 核电 站 都 


采用 凯 泉 的 产品 ， 填 补 了 国内 产品 空白 ， 打 破 了 


国外 垄断 。 凯 果 实现 了 10 个 产品 的 首 台 ( 套 ) ， 
还 承担 了 国家 黄 岛 战略 储备 油库 大 型 潜 没 油泵 、 


















































包 项 


凯 果 与 德国 专门 研究 ] 


和 技 


系 升 级 ， 强 化 对 生产 制造 系统 的 改造 。 

2016 F, DLR TIC BE m HEP 
体 的 精益 规划 ， 在 德国 弗 劳 恩 霍 夫 应 用 研究 
士 指导 精益 顾问 团队 的 辅导 和 帮助 下 ， 推 进 


行 整 
所 博 
工业 
打造 


划 工 








目 ， 包 括 核电 站 核 岛 内 145 台 排 水 泵 ， 合 所 
额 400 万 英镑 。 这 标志 着 我 国 第 一 家 民营 企业 成 
功 进 入 欧洲 核电 市 场 。 

二 、 推 进 精益 生产 ， 提 升 智能 制造 水 平 






































[ 业 4.0 的 研究 院 的 专家 


术 人 员 合 作 ， 推 动 凯 泉 制造 的 技术 与 标准 体 










































































il) kee Yt Ae HE 





4.0, SHEDLAR HET AR. ZA] PGE 3 500 万 元 ， 
全 新 的 供水 机 组 等 5 条 生产 流水 线 ， 重 新 规 



































并 着 
步 完 


HE 





口 在 去 
智慧 





除 视 
统 的 
理 功 














艺 流程 、 场 地 、 设 备 , 全 面 推进 精益 生产 模式 ， 


力 培养 生产 管理 人 员 的 精益 项 目 能 力 ， 进 一 
善 生产 计划 体系 ， 努 力 提升 现场 5$ 水 平 ， 改 
产 布局 ， 加 强生 产 管 理 ， 以 打造 智能 制造 工 


















































云 平台 














见 泵 站 自动 化 管理 。 

















y E JE ARME EE TK AE, 3 VT. 
凯 泉 产品 的 智慧 监控 体系 , SEH 


频 监控 、 运 行 数 据 管理 功能 外 ， 还 增加 了 系 





























高 效 区 匹配 、 故 障 预警 、 设 备 全 生命 周期 管 
EL 











能 。 二 是 以 智慧 工厂 为 中 心 ， 通 过 MES, 





ERP， 打 造 信息 物理 生产 系统 ， 实 现 智能 制造 。 
三 、 拓 展 新 领域 ， 提 升 产 品 性 能 
DLR HS LOT. A GBT. IRA EH, 
ALE. IERE PAE ARE ALR AY 
着 力 点 ， 加 强 节 能 环保 减 排 技 术 、 装 备 推 广 


打造 


Ei 




































































过 Umh 
<r pp 



























































FRTWHR, BEA PAR OUAR ARAB UK 
DLR Ara Prin BEAT Bc FT ERAN, E Bas 






































中 国 科 学 院 MSR rey eh PERE CUUAR AK FE 
























































电 为 重点 的 国内 泵 行业 
2017 年 11 月 21 H 


























高 端 领域 。 


» IR GR 





























R) 研发 等 国家 重大 科研 项 目的 任务 ， 标 志 着 凯 
RMA SSO ER DEAK 














已 经 成 功 进军 以 核 











国 业 主 方 和 法 





国电 力 公司 签署 了 英国 欣 克 利 角 三 代 核 电站 设备 




















流 


He bk 


j， 全 面 推行 节能 化 产品 。 公 司 瞄 准 化工 、 钢 
铁 、 丰 山 等 市 场 ， 建 设 沈 阳 、 石 家 庄 等 生产 基地 ， 


产品 看 齐 。 重 点 推出 KQSN (SW) 系列 高 效 



































型 双 吸 和 泵 、 第 六 代 单 级 泵 、 第 五 代 KQG A 


列 数 字 集 成 全 变频 供水 设备 、 新 一 代 WQ 系列 潜 
品 、 高 效 脱硫 和 泵 等 5 种 新 产品 ， 性 能 达到 或 


水 产 
接近 


400 多 种 规格 ， 性 能 提升 6% 以 上 ，70% 的 产品 性 




















国际 先进 水 平 。2017 年 ， 公 司 改进 现 有 产品 
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能 超 国家 节能 标准 。 技术 领先 战略 、 质 量 为 本 战略 、 客 户 至 上 战略 、 

四 、 实 施 新 战略 ， 开 创 美好 未 来 智能 制造 战略 、 一 带 一 路 战略 。 

纪 果 以 “开创 美好 未 来 ”为 企业 理念 ， 以 “ 泵 四 大 战略 支撑 一 一 以 工程 技术 人 才 为 核心 的 
WARE, KERE” Abas, HET RNR 人 力 资源 建设 战略 ， 以 智能 制造 为 核心 的 信息 化 
展 战略 “ 凯 泉 212、464 战略 规划 ”， 提 出 了 更 高 。” 建设 战略 ， 以 以 仁 为 本 为 价值 观 核心 的 企业 文化 
的 目标 。 建设 战略 ， 以 资本 市 场 化 为 核心 的 稳健 财务 政策 

两 大 核心 理念 OLR tia, SOPRA EKRIR. 

AMAIRE; JRE EAT RAR TT ML BTS o LAR EEA AUD St eS] RI Fak Aw 

四 个 指导 思想 一 一 质量 为 本 、 技 术 领 先 、 创 ”进入 世界 泵 业 十 强 。 面 向 未 来 , DUAR SETHE R , 
新 驱动 、 稳 健 经 营 。 推动 企业 新 发 展 ， 全 力 振 兴 民 族 泵 业 ， 和 铸就 凯 泉 

六 大 战略 举措 互联 网 + 技术 营销 战略 、 新 的 辉 焊 ! 


























倾 力 打造 民族 品牌 助力 阀门 国产 化 


一 一 中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 


中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 ( 简 称 中 核 ” 力 提升 、 生 产 组 织 结构 优化 、 企 业 管理 水 平 提升 、 
科技 ) RF 1997 年 ， 前 身 为 1952 年 成 立 的 苏 ” 上 市 公司 资本 运作 等 方面 取得 显著 成 绩 。 
州 阀门 三， 是 一 家 集 工业 阀门 研发 、 设 计 、 制 造 当前 ， 我 国 经 济 步 入 稳 中 有 进 的 “新 常态 ”， 
及 销售 为 一 体 的 科技 型 制造 企业 , 专业 生产 核电 、 阀门 行业 进入 微利 时 代 ， 呈 现价 格 竞争 白热化 、 
核 化 工 、 石 油 、 石化、 公用 工程 等 各 类 工业 阀门 。 行业 兼并 重组 加 快 的 新 趋势 。 与 此 同时 ， 伴 随 国 
2005 年 ， 中 核 科 技 总 部 搬迁 到 国家 级 苏州 高 ” 家 核电 “走出 去 ”战略 的 实施 ， 核 电 阀 门市 场 潜 
新 区 ， 在 新 建 厂房 和 更 新 加 工 设备 及 检测 设备 的 。” 力 巨 大 。 在 此 背景 下 ， 中 核 科技 积极 应 对 新 形势 
基础 上 ， 建 立 了 江苏 省 特种 阀门 工程 技术 研发 中 下 复杂 多 变 、 异 党 残 栈 的 市 场 挑战 ， 并 借助 涉 核 
心 。 公 司 先 后 设立 了 核 工程 阀门 事业 部 、 石 油 石 ”产业 发 展 的 历史 性 机 遇 ， 实 现 了 平稳 较 快 发 展 。 
化 及 特种 阀门 事业 部 、 电 站 阀门 事业 部 、 公 用 工 ”近年 来 ， 中 核 科 技 经 营 发 展 取得 较 好 的 成 绩 ， 经 
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程 阀门 事业 部 ， 收 购 成 立 了 中 核 苏 阀 球阀 有 限 公 ” 济 效益 稳步 增长 ， 整 体 实力 明显 增强 ， 发 展 形势 
司 、 苏 州 中 美 锻造 有 限 公 司 等 。 总 体 良 好 。 

自 2007 年 起 ， 中 核 科 技 导 入 以 战略 为 导向 、 一 、 自 主 研发 ， 不 断 突破 
以 顾客 市 场 为 焦点 的 卓越 绩效 管理 模式 。 公 司 先 中 核 科 技 加 快 科研 平台 建设 ， 推 进 关 键 阀门 












































后 获得 江苏 省 质量 奖 、 第 一 届 苏 州 市 市 长 质量 奖 、 国产 化 的 自主 创新 步伐 。 公 司 不 断 提升 企业 核心 
苏州 市 知名 商标 、 江 苏 省 著名 商标 、 江 苏 省 名 牌 ”竞争 力 ， 保 持 技术 领先 优势 ， 建 立 了 江苏 省 特种 
产品 等 荣誉 。 阀门 工程 技术 研究 中 心 、 中 核 集团 特种 阀门 工程 

多 年 来 ， 中 核 科 技 圆满 完成 中 国 核 工业 集团 技术 研究 中 心 ， 形 成 了 上 共有 国内 一 流水 平 的 研发 
公司 交付 的 各 项 任务 ， 并 着 力 于 自我 提升 ， 在 现 体系 、 产 品 体系 和 标准 体系 ;推动 公司 核 工程 、 
代 企 业 制 度 建设 、 国 内 外 市 场 开 拓 上 、 自 主 研发 能 。 石油 石化 、 电 力 、 水 务 等 市 场 阀门 业务 向 高 端 领 
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域 迈 进 , 提高 阀门 产品 附加 值 ; 使 用 的 “<H”SUFA” 
阀门 产品 商标 , 在 国内 阀门 行业 中 拥有 良好 声誉 ， 
品牌 影响 力 强 ; 产品 优质 可 靠 ， 为 客户 所 信赖， 
客户 满意 度 高 。2015 一 2017 年 实现 营业 收入 合计 
近 29 亿 元 ， 总 资产 已 达 20 亿 元 。 

中 核 科 技 倾 力 打造 中 国 阀 门 民 族 品牌 ， 是 我 
国 流体 机 械 系统 的 工业 阀门 主要 制造 和 供应 基地 。 
公司 自 上 市 以 来 ， 不 断 加 大 资金 投入 ， 引 进 当代 
先进 技术 、 设 备 与 检测 手段 ， 为 各 行业 提供 一 流 
的 工业 阀门 。 当 前 ， 中核 科 技 已 成 为 以 高 温 高 压 、 
加 握 、 煤 化 工人 硬 密封 耐 磨 阀 及 大 口径 等 系列 阀门 
为 主导 产品 的 主要 阀门 制造 商 。 
中 核 科 技 多 次 承担 国家 、 省 级 重大 科研 项 目 ， 
不 断 进行 技术 攻关 ， 取 得 了 丰硕 的 科研 成 果 。 公 



































































































































二 、 突 破 瓶颈 ， 拓 展 海 外 ， 做 强 做 大 ， 激 发 
活力 

多 年 来 ， 中 核 科技 以 “为 股东 、 员 工 、 企 业 、 
社会 创造 价值 ”为 原则 , 坚持 市 场 化 、 国 际 化 导向 ， 
推进 内 部 管理 体制 和 运行 机 制 改革 ， 提 升 科研 开 
发 、 技 术 服 务 、 设 备 制造 的 自主 创新 、 引 进 消化 
吸收 再 创新 能 力 ， 加 强人 才 队 伍 建 设 和 技术 创新 
平台 建设 ， 使 公司 成 为 国内 领先 、 国 际 一 流 的 流 
体 控 制 系统 设备 集成 与 服务 供应 商 。 

1. 坚持 “创新 ”发 展 理念 

公司 以 提升 技术 研发 整体 水 平 为 核心 ， 以 具 
备 三 代 核 电 技术 阀门 成 套 供应 能 力 为 目标 ， 充 分 
利用 研发 资源 优势 及 外 部 科研 院 所 研发 力量 ， 坚 
持 “ 产 学 研 用 ” 相 结 合 ， 建 立 和 完善 符合 企业 发 
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i) EW al) AK — Be EARS TI SLL 
» 2016 年 通过 了 “江苏 省 首 台 《和 套 ) 重大 设备 
及 关键 部 件 ” 认 定 ， 先 后 获得 “第 五 届 中 国 能 源 
装备 十 大 年 度 创新 产品 ”“ 中 国 机 械 工业 科学 技 
术 奖 一 等 奖 ” 等 荣誉 ， 爆破 阀 设 备 鉴定 技术 研究 
项 目 成 功 完 成 第 三 次 浸没 试验 及 课题 预 验收 。 
在 核电 站 用 关键 阀门 研发 方面 ， 中 核 科技 累 
计 完 成 并 通过 鉴定 的 样机 达 40 余 台 ， 包 括 主 蒸汽 
MAR BRR RR WRR NARRE, 
品 履 盖 了 上 百 万 千瓦 核电 机 组 的 大 部 分 阀门 ， 公 司 
已 具备 百 万 和 干 瓦 级 核电 机 组 大 部 分 阀门 的 设计 和 
制造 能 力 。 在 核燃料 真空 闪 及 浓缩 铀 生产 关键 阀 
门 研发 方面 ， 高 真空 耐 压 阀 、 电 动 / 手动 鱼雷 真 
空间 、 电 动 /手动 转 简 真 空间 、 高 真空 耐 压 调 节 阀 
等 四 大 类 关键 阀门 基本 实现 国产 化 ， 产 品 总 体 性 
能 达到 或 超过 进口 产品 水 平 ， 公 司 成 为 国内 核 燃 
料 专用 阀门 的 骨干 生产 企业 。 在 石油 化 工 领 域 ， 
公司 研发 的 渣 油 加 氧 处 理 装置 高 压 临 氧 Y 型 截止 
阀 、 乙 烯 装置 高 温 高 压 阀 门 被 中 石化 组 织 的 国内 
权威 专家 鉴定 为 国际 先进 水 平 。 在 火电 关键 阀门 
领域 ， 公 司 研 发 的 超 〈 超 ) 临界 火电 机 组 关键 阀 
门 样机 ，5 个 规格 样机 达到 国内 领先 水 平 ，6 个 规 
格 样机 达到 国内 先进 水 平 ， 有 效 推动 了 超 〈 超 ) 
临界 火电 机 组 关键 阀门 的 国产 化 进程 。 
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展 的 技术 创新 体系 。 加 快 平台 建设 ， 打 造 高 技术 
创新 平台 ， 创 建国 家 级 特种 阀门 工程 技术 研发 中 
心 。 针 对 重点 阀门 产品 进行 关键 技术 攻关 ， 突 破 
一 批 制约 公司 发 展 的 关键 技术 ， 使 公司 具备 三 代 
核电 技术 阀门 成 套 供应 能 力 、 四 代 核 电 关键 阀门 
供 货 能 力 ， 成 为 体系 完善 、 机 制 健全 、 自 主创 新 
能 力 强 、 参 与 国际 市 场 竞争 的 现代 企业 。 

2. 坚持 “开放 ”发 展 理 念 

公司 在 巩固 国内 石油 化 工 、 核 工程 、 公 用 工 
程 等 目标 市 场 份额 的 基础 上 ， 以 全 球 的 视野 和 了 眼 
光 ， 抓 住 “ 一 带 一 路 ”及 核电 “走出 去 ”发 展 机 
B, 积极 谋划 海外 布局 ,建立 海外 市 场 开 发 体系 ， 
加 快 海外 市 场 拓 展 ， 做 好 国际 供应 商 资 质 认证 ， 
试点 建立 海外 办 事 机 构 ， 提 高 海外 核电 与 非 核 市 
场 的 业务 比例 ， 实 现 公司 国际 化 发 展 战 略 。 做 强 
做 优 阀门 主 业 , 保持 在 现 有 目标 市 场 的 领先 地 位 ， 
步 开 拓 新 兴 阔 门市 场 ; 进入 核 技术 服务 领域 ， 
开拓 核电 阀门 装置 服务 市 场 ， 做 好 高 端 阀门 的 技 
术 服 务 ， 增 加 企业 经 济 增长 点 。 

3. 坚持 “协调 ”发 展 理念 

公司 坚持 自主 发 展 与 并 购 重 组 相 结合 ， 以 规 
模 扩 张 适 度 、 价 值 最 大 化 为 原则 , 坚持 “纵向 延伸 、 
横向 拓展 ”的 发 展 思 路 ， 充 分 发 挥 上 市 公司 融资 
平台 优势 。 在 做 大 做 强 主 业 的 前 担 下， 寻找 合适 
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的 资本 运作 投资 机 会 ， 通 过 收购 参股 等 资本 运作 
方式 ， 与 有 发 展 潜力 的 相关 企业 进行 重组 合并 ， 





























SO 





BARA wl ERR, PEL, 驱动 装置 产业 、 
密封 圈 等 制造 领域 及 核 技术 服务 领域 的 业务 范围 ， 
现 公 司 跨越 式 发 展 。 
化 阀门 产业 结构 ， 拓 展 相 关 技术 服务 领域 ， 适 
时 进行 横向 拓展 ， 通 过 自主 发 展 与 重组 兼 # 





























推进 阀门 主 业 纵向 延伸 ， 
































:并 相 结 








pai 


合 的 模式 ， 实 现 企业 的 多 元 化 协调 发 展 。 





4. 坚持 
围绕 集团 公 
体 要 求 ， 
司 深化 改革 各 项 














结合 公 





四 川 空 分 设备 (集团) 有限 





“共享 ”发 展 理念 


司 和 中 核 浦原 关于 深化 改革 的 总 




















司 发 展 实际 ， 坚 定 不 移 地 推 ; 
措施 。 积 极 探索 股权 激励 机 制 ， 


























推行 股权 多 元 化 改革 ， 适 时 推进 混合 所 有 制 经 济 
发 展 建立 完善 科研 成 果 转 化 机 制 , 促进 成 果 共 享 ， 
激发 企业 及 员工 活力 。 

“十 三 五 ” 期间， 公司 将 实施 “12345” 发 
展 战略 ， 实 现 经 济 总 量 “ 翻 一 番 ” 目 标 ; 拓展 两 
个 市 场 : 海外 市 场 、 非 阀门 市 场 ， 打 造 三 个 平台 : 
国家 级 研发 平台 、 核 技术 服务 平台 、 资 本 运作 平 
As 形成 “四 化 ”格局 : 运作 市 场 化 、 产 业 多 元 化 、 
管理 扁平 化 、 制 造 智能 化 人 均 收入 增长 50%。 
从 而 使 企业 在 继续 保持 国内 行业 领先 优势 的 基础 
上 ， 持 续 增强 参与 国际 市 场 竞 争 的 优势 。 






















































































改革 与 创新 谱写 发 展 新 篇 章 


一 一 四 川 空 分 设备 (集团) 有 限 责 任 公司 











责任 公司 (简称 




















川 空 集 团 ) 是 集 











的 大 型 企业 集团 ， 














科 工 贸 为 一 体 的 跨行 业 、 跨 地 区 
年 生产 规模 达 30 亿 元 以 上 。 川 











空 集团 主要 产品 





有 大 中 型 空 分 设备 、 天 然 气 液化 








及 分 离 设 备 、 低 温 液 体 贮 运 设 备 以 及 工业 气体 等 。 
近 十 年 来 ， 川 空 集 团 为 国家 上 缴 税金 超过 10 


亿 元 。 川 空 集团 
企业 ”“ 四 川 省 
大 中 型 空 分 设备 
续 十 余年 保持 “ 
是 川 空 集团 致力 



































持续 保持 了 “中 国 机 械 工 业 百 强 
百 强 企业 ”称号 ， 主 导 “ 川 牌 ” 
和 低温 液体 贮 运 设备 系列 产品 连 
四 川 省 名 牌 产品 ”称号 。2017 年 












































坚持 走 工程 服务 和 先进 装备 制造 与 工业 气体 并 举 ， 
不 可 或 缺 、 不 可 或 偏 的 改革 思路 。 按 此 思路 ， 川 
空 集团 对 整体 发 展 模式 进行 了 调整 整合 ， 将 其 业 
务 分 为 四 大 板块 ， 即 研发 、 工 程 服务 、 装 备 制 造 
以 及 气体 服务 ， 并 以 这 四 大 板块 为 基础 调整 集团 
组 织 机 构 。 

研发 板块 一 一 面向 行业 高 端 技术 ， 走 独立 研 
发 的 道路 。 以 低温 技术 研究 院 为 龙头 ， 坚 定 不 移 
地 搞 研究 、 研 发 工作 ， 研 究 低 温 设 备 技 术 、 特 种 
气体 制 取 和 应 用 技术 领域 的 前 沿 技 术 。 通 过 对 研 



























































































































































于 转型 升级 、 努 力 打造 “ 川 空 ” 





升级 版 、 向 “创新 川 空 ”大 踏步 近 进 的 一 年 。 
一 、 改 革 促 进 转型 升级 
为 了 整合 川 空 集团 的 优势 资源 ， 促 进 企业 产 


业 结 构 调 整 和 转 
2017 年 ， 











川 空 集团 完成 了 一 系列 体制 改革 ， 








型 升级 ， 打 造 “ 川 空 ”升级 版 ， 
使 其 

















劳动 效率 和 管理 能 力 得 到 了 显著 提升 。 
改革 之 初 ， 川 空 集团 制定 了 按 市 场 经 济 规律 

















办 事 ， 坚 定 不 移 高 举 “ 改 革 ” 和 “创新 ”的 大 旗 ， 

















究 院 组 织 机 构 的 完善 ， 强 化 基础 实验 设施 建设 ， 
之 既 能 满足 集团 发 展 需 要 又 能 适应 市 场 发 展 需 
。 通 过 对 研究 院 的 基础 能 力 建设 ， 完 善 了 新 的 
模式 下 的 创新 项 目 管理 体系 和 制度 建设 。 

工程 服务 板块 一 一 走 以 工程 服务 为 主体 、 含 
设备 成 套 在 内 的 工程 服务 道路 。 设 备 成 套 只 能 为 
工程 服务 ， 川 空 集团 组 建 了 新 的 四 川 空 分 集团 工 
程 公司 ， 其 包含 了 原 工程 公司 、 空 分 事业 部 、 低 
温 安装 公司 、 进 出 口 公司 、 杭 通 公 司 、 浙 江 大 川 
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公司 。 宗 旨 是 发 展 成 为 以 低温 技术 为 主 ， 共 有 国 
际 先进 技术 水 平 的 工程 服务 公司 。 

装备 制造 板块 发 展 具有 优质 、 高 效 、 先 
进 的 低温 装备 。 将 容器 、 换 热 器 、 低 温 机 械 ( 透 平 、 
低温 泵 等 ) 、 机 电 仪 、 封 头等 主要 关键 配套 装备 
制造 进行 资源 整合 ， 组 建 了 四 川 川 空 低温 设备 有 








































































































氧 燃烧 碳 捕获 关键 技术 装备 研发 及 工程 示范 ”， 
完成 “ 低 成 本 富 氧 燃烧 用 新 型 空 分 装置 研发 及 示 
范 ” 的 子 课 题 研发 并 获得 专利 ， 促 使 川 空 集团 的 
富 氧 燃烧 空 分 系统 技术 和 富 氧 燃烧 碳 捕 集 CO, 压 
缩 纯 化 关键 技术 处 于 国内 领先 地 位 。 
通过 创新 ， 川 空 集 团 近 年 来 已 经 掌握 并 成 功 































































































限 公司 ， 实 现成 套 设备 的 先进 性 、 配 套 设备 的 安 
全 性 和 可 靠 性 ， 以 保证 工程 服务 的 优良 性 。 

气体 板块 一 一 坚定 不 移 地 走 气 体 与 工程 、 装 
备 同步 发 展 的 道路 ， 强 化 气体 部 管理 职能 ， 提 高 
气体 设备 运行 管理 能 力 ， 使 气体 发 展 更 加 坚定 、 










































































运用 了 煤化 工 项 目 配套 特大 型 空 分 装置 上 的 关键 
技术 一 一 工艺 流程 技术 、 径 向 流 吸附 器 、 特 大 型 
空 分 冷 箱 设计 等 ， 已 经 具备 了 设计 、 制 造 、 成 套 8 
万 ~ 12 万 mV/h 等 级 大 型 空 分 装置 的 能 力 ， 并 在 
富 氧 燃烧 技术 用 新 型 节能 低 纯 氧 空 分 技术 方面 取 













































































JER, 高效。 通过 内 部 管控 , 实现 气体 的 综合 利用 。 
在 进一步 加 强 气 体 运 营 管理 的 同时 ， 增 强 了 对 气 
体 板 块 的 管控 能 力 和 管控 效率 ， 提 升 了 气体 板块 
的 回报 率 。 
除 此 之 外 ， 川 空 集团 还 将 通用 性 、 适 用 性 强 
的 机 械 设备 公司 或 事业 部 ， 包 括 原 通 机 公司 、 立 
门 分 公司 、 压 缩 机 分 公司 、 新 能 源 装 备 分 公司 等 
整合 成 “通用 机 械 板块 ”， 组 建 了 四 川 空 分 通用 
机 械 设备 有 限 公 司 ， 形 成 “4+1” 板 块 模式 ， 实 现 
企业 整体 实力 的 提升 。 

二 、 创 新 铸就 品牌 之 路 

作为 机 械 行 业 的 重点 骨干 企业 ， 雄 厚 的 技术 
力量 一 直 是 川 空 集团 最 核心 的 竞争 优势 。 川 空 集 
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导 了 突破 。 

川 空 集团 在 LNG 冷 能 空 分 领域 已 经 走 在 行业 
的 前 列 ， 获 得 了 多 项 专利 并 得 到 工业 化 应 用 。 近 
年 ， 川 空 集团 成 功 开 发 了 中 海 油 宁波 614.5TPD 
LNG 冷 能 空 分 、 上 唐山 曹妃甸 723TPD LNG 冷 能 空 
分 、 中 海 油 珠海 614.5TPD LNG 冷 能 空 分 ， 并 于 
2015—2017 年 先后 成 功 投产 ， 各 项 设计 指标 均 达 
到 设计 要 求 。 川 空 集团 还 成 功 开发 拥有 自主 知识 
产权 的 大 型 LNG 接收 站 关键 设备 一 一 开架 式 海 
水 汽化 器 (ORV) 、 温 没 燃 烧 式 汽化 器 (SCV) 。 
其 中 ， 由 川 空 集团 自行 设计 制造 的 国内 首 台 开架 
式 海水 汽化 器 CORV) 一 次 性 开车 成 功 ， 填 补 了 
国内 空白 。 




























































































































































































团 拥 有 省 级 技术 中 心 、 低 温 技术 研究 院 、 焊 接 研 
究 所 、 风 洞 实验 室 等 研究 及 试验 机 构 ， 推 进 数 字 
化 设计 ， 引 进 了 国内 外 一 流 的 分 析 设 计 软 件 ， 并 
通过 与 大 学 、 国 际 著名 公司 合作 及 自主 创新 ， 使 
川 空 技术 水 平 保持 国内 领先 ， 并 在 多 个 领域 已 具 
















































































川 空 集团 是 当前 国内 规模 较 大 的 从 事 天 然 气 
(油田 气 ) 分 离 装置 及 天 然 气 液化 装置 设计 、 
制造 的 专业 公司 。2010 年 ， 川 空 集团 完成 了 260 
万 t/a 大 型 天 然 气 成 套装 置 液化 工艺 包 研 发 和 关 
键 设 备 一 一 板 翅 式 换 热 器 冷 箱 的 研发 。 至 今 已 












































备 了 与 国外 先进 企业 同 台 竞争 的 能 力 。 川 空 集团 
已 有 40 多 项 专利 技术 被 应 用 ，20 多 项 产品 填补 了 
国内 空白 。 

近年 来 ， 川 空 集团 以 创新 开发 增强 发 展 动力 ， 
与 此 同时 ， 和 集团 承担 国家 能 源 局 清洁 能 源 重点 项 
目的 3MWe 富 氧 燃烧 中 试 试验 系统 成 功 通过 鉴定 ， 
与 华中 科技 大 学 国家 煤炭 清洁 低 碳 发 电 技术 研发 
(试验 ) 中 心 、 东 方 锅炉 股份 有 限 公 司 等 单位 联 
合 承担 “十 二 五 ”国家 科技 支撑 项 目 “35MWith 富 
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I 有 多 套 百 万 立方 级 天 然 气 液化 装置 成 功 投产 运 
To 2016 年 ， 川 空 集团 又 斩获 贵州 省 LNG 工厂 
100X10 mh 天然 气 液 化 装置 及 CNG 母 站 的 建 
设 ， 预 计 于 2018 年 下 半年 投产 。 

近年 来 ， 川 空 集 团 在 其 拥有 的 空 分 、 天 然 气 
产品 的 基础 上 ， 不 断 创 新 ， 成 功 开 发 了 具有 自主 
知识 产权 的 稀有 气体 精制 设备 一 一 针对 大 型 空 分 
装置 ， 成 功 开 发 出 高 纯 氮 氰 精制 设备 、 高 纯 氛 所 
精制 设备 ， 针 对 大 型 天 然 气 液化 装置 ， 成 功 开发 
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企业 概况 








出 从 天 然 气 的 不 凝 气 (BOG) 中 提取 高 纯 氨 气 的 
设备 ， 且 都 已 具备 工业 化 成 熟 的 应 用 条 件 。 

当前 ， 川 空 集团 已 完成 了 10 H m/h 等 级 空 
分 设备 膨胀 机 、 发 电 膛 胀 机 、 液 体 膨 胀 机 、 大 流 
量 LNG 转注 泵 等 重大 产品 的 研制 工作 。 同 时 ， 还 
开发 了 LNG HR, PAL LNG 汽车 加 液 站 配套 
的 需要 。 为 此 ， 川 空 集团 开发 的 2 000 ~ 10000m’ 
大 型 低温 液体 贮 缸 已 被 国家 列 入 重点 科技 攻关 合 
同 并 顺利 完成 。 而 后 ， 川 空 集团 继续 向 特大 型 
LNG 贮 炙 的 研发 拓展 ， 又 相继 在 30 000m? 特大 型 
LNG IERE, 80 000m 特大 型 LNG 贮 缸 的 研究 开发 
中 获得 突破 。30 000m 特大 型 LNG Wee ELF 2014 
年 在 内 蒙古 兴 圣 投入 使 用 。 如 今 ， 川 空 集团 的 低 





















































































































































三 、 战 略 助 推 多 元 化 发 展 

经 过 几 十 年 的 发 展 ， 川 空 集团 始终 保持 “ 设 
备 与 气体 并 举 , 不 可 或 缺 、 不 可 或 偏 ” 的 发 展 战略 。 
迄今 为 止 , 川 空 集团 已 研发 了 上 和 干 个 品种 的 部 机 ， 
形成 了 以 科研 为 龙头 ，“ 四 条 主线 、 多 足 发 展 ” 
的 多 元 化 产业 格局 。 

随 着 国家 “一 带 一 路 ”倡议 的 推进 ， 川 空 集 
团 必 将 得 到 进一步 拓展 。 当 前 ， 川 空 集团 已 经 取 
得 自 营 进出 口 权 ， 并 赢得 海外 工程 总 承包 资质 ， 
川 空 集团 的 设备 、 工 程 总 包 和 服务 已 经 走向 世界 。 
川 空 集 团 旗 下 的 生产 基地 已 扩展 到 长 三 角 、 珠 三 
角 、 成 都 等 地 ， 气 体 运营 工厂 遍及 内 蒙古 、 
山西 、 江苏、 河北、 陕西 等 地 。 川 空 F 



































































































































温 液 体 槽 车 已 采用 珠光 砂 粉 末 绝 热 和 高 真空 多 层 






































绝热 技术 ， 具 有 优良 的 技术 经 济 性 能 ， 现 已 投放 
市 场 。 
2017 年 ， 川 空 集团 成 功 签订 了 河南 伯 利 新 联 














材料 有 限 公司 12 000m’/h 空 分 装置 、 重 庆 足 航 钢 
铁 有 限 公 司 4500mh 空 分 装置 和 辽宁 宝来 化 工 
股份 有 限 公 司 22 000m*/h 空 分 高 氮 装 置 等 空 分 装 
置 供 货 合 同 ， 客 户 群 体 涉 及 化 工 、 钢 铁 、 冶 金 、 
医疗 等 行业 领域 。 此 外 ， 川 空 集团 的 气体 业务 为 
其 实现 了 14 亿 元 的 营业 收入 ， 这 为 川 空 集团 2018 
年 延续 其 良好 发 展 莫 定 了 坚实 的 基础 。 










































































美洲 、 非 洲 以 及 东南 亚 、 南 亚 、 中 东 和 
家 和 地 区 ， 形 成 了 全 球 化 战略 布局 。 

历经 市 场 风 雨 洗 礼 ， 川 空 集团 不 改 初 心 ， 始 
终 坚持 改革 与 创新 ， 以 “技术 要 精 ， 生 产 要 专 ， 
质量 要 好 ， 成 套 水 平 要 高 ， 经 营 要 全 方位 ”的 发 
展 战略 ， 壮 大 研发 机 构 ， 不 断 攻 克 科 研 壁 爸 ， 开 
品 、 扩 宽 产 品 领域 ， 用 先进 的 生产 设备 推 
动工 艺 创新 ， 以 科技 动力 带动 企业 发 展 。 

改革 与 创新 是 川 空 集团 几 十 年 来 赖 以 生存 和 
发 展 的 法 宝 。 未 来 ， 川 空 集 团 还 将 继续 坚持 和 依 
赖 这 两 大 法 宝 ， 不 停 地 走 下 去 。 































































































持续 创新 做 全 球 工业 气体 和 装置 的 领导 者 


一 一 林 德 集团 


一 、 德 国 林 德 集团 简介 
德国 林 德 集团 是 享誉 世界 的 工业 气体 制造 商 、 
拥有 技术 专利 的 工程 承包 商 和 工业 设备 制造 商 。 
著名 德国 科学 家 、 低 温 技术 的 先驱 卡尔 。 汉 “。 林 
德 博士 在 1879 年 创建 了 林 德 集团 的 前 身 “ 林 德 低 
温 设 备 公司 ”。1902 年 ， 卡 尔 博士 建立 了 世界 上 









































河 。 经 过 近 140 年 的 发 展 ， 林 德 集团 已 在 100 多 
个 国家 拥有 600 多 个 分 公司 和 近 60 000 名 员工 ， 
如 今 已 经 成 为 在 工业 气体 、 工 程 以 及 物流 服务 领 
域 占 据 领 先 地 位 的 国际 公司 。2017 年 ， 林 德 集团 
销售 额 超过 170 亿 欧 元 ， 总 资产 达 352 亿 欧 元 ， 
在 2017 年 福布斯 世界 500 强 企业 榜 单 中 位 列 第 










































































第 一 套 空气 分 离 装 置 ， 开 创 了 世界 工业 气体 的 先 























336 位 。 林 德 集团 的 战略 是 关注 长 期 盘 利 增长 ， 通 





155 


中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2018 





过 前 脆性 的 产品 和 服务 来 实现 全 球 业务 扩展 。 
林 德 集团 主要 分 为 气体 与 工程 两 大 部 门 。 林 























构 及 高 等 院 校 , 不 断 优化 改进 现 有 工艺 流程 。 同 时 ， 


林 德 研发 中 心 还 配 有 专门 的 团队 致力 于 新 流程 的 



































德 气体 是 国际 气体 市 场 的 领导 者 ， 提 供 各 种 压缩 
与 液化 气体 以 及 化 学 品 。 比 如 ， 生 产 的 气体 用 于 
能 源 装置 、 钢 铁 生产 、 化 学 工艺 、 环 境 保护 、 焊 接 ， 
以 及 食品 加 工 、 玻 璃 生产 和 电子 产品 。 林 德 正 在 
投资 快速 增长 的 医疗 服务 领域 〈 即 医用 气体 ) ， 
扩大 规模 ,同时 , 在 开发 环境 友好 的 氧气 技术 方面 ， 
林 德 也 走 在 全 球 前 列 。 林 德 气体 自 20 世纪 80 年 
代 作 为 第 一 个 进入 中 国 市 场 的 国际 气体 公司 ， 至 
今 在 国内 拥有 近 60 个 全 资 或 合资 子 公司 ， 运 营 着 
200 余 个 装置 供 气 现场 ， 广 泛 服务 于 各 工业 领域 的 
客户 。 

林 德 工程 也 在 世界 各 地 取得 佳绩 。 迄今 为 止 ， 
林 德 工程 在 全 球 共 交付 超过 4 000 套 工 业 装 置 ， 
中 空气 分 离 装置 3 000 余 套 。 林 德 工程 拥有 丰富 而 
完整 的 工业 气体 装置 产品 目录 ， 履 盖 广 阔 的 工业 
领域 ， 重 点 业务 是 前 景 良 好 的 工业 气体 市 场 ， 比 
如 空气 分 离 设 备 、 天 然 气 设备 、 烯 烃 设 备 以 及 氢 
气 & 合成 气 设备 。 当 前 ， 林 德 工程 在 全 球 范围 内 
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商业 化 运作 ， 保 证 研究 与 创新 成 果 能 在 最 短 的 时 
间 内 服务 于 市 场 与 客户 。 林 德 工 程 还 设 有 独立 的 
实验 中 心 ， 配 备 600m 工厂 用 于 基准 装置 及 实验 
装置 的 研发 与 测试 。 此 外 ， 还 有 专门 的 实验 室 用 
于 化 工 及 物理 方面 的 研究 。 这 些 大 量 的 研究 投入 
对 提升 林 德 的 核心 竞争 力 起 到 了 至 关 重 要 的 作用 。 

二 、 林 德 工程 中 国 的 简介 及 发 展 历程 

林 德 工程 自 1911 年 进入 中 国 市 场 以 来 ， 积 累 
了 丰富 的 经 验 ， 并 始终 恪守 对 中 国 客户 的 承诺 。 
1913 年 ， 第 一 套 空气 分 离 装 置 从 德国 林 德 集团 进 
口 到 达 上 海港 。 和 凭借 着 林 德 先进 的 技术 ， 持 续 的 
革新 和 客户 化 的 服务 ， 经 过 多 年 发 展 ， 林 德 在 中 
国 快速 成 长 。 

1986 年 ， 林 德 工 程 北京 代表 处 成 立 ， 主 要 负 
责 林 德 工程 主要 产品 在 中 国 的 销售 工作 。 随 着 林 
德 工 程 在 中 国 业务 模式 的 优化 ， 北 京 代 表 处 的 业 
务 于 2017 年 并 入 林 德 工程 (杭州 ) 有 限 公司 。 

1995 年 ， 林 德 工 艺 装置 有 限 公 司 在 大 连 成 
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有 四 大 工程 中 心 ， 分 别 位 于 德国 、 中 国 、 印 度 和 
美国 ， 另 有 分 布 于 世界 各 地 的 常设 机 构 或 代表 处 
23 个 。 林 德 工程 有 三 大 优势 ，@ 安 全 质量 管理 优 
势 。 安全 和 质量 是 林 德 开展 一 切 业务 的 先决 条 件 ， 
确保 装置 对 人 和 环境 零 污 染 、 零 伤害 。@ 工 程 能 
力 和 经 验 优势 。 和 凭借 着 近 140 年 的 工程 经 验 ， 林 
德 在 全 球 建立 了 统一 的 设计 、 技 术 及 质量 标准 ， 
确保 所 有 装置 均 符合 最 高 质量 标准 ， 实 现 最 优异 
的 运行 性 能 。@ 项 目 执行 优势 。 冷 箱 内 所 有 部 件 
均 由 林 德 自行 设计 制造 ， 确 保 执行 团队 严格 把 控 
装置 质量 和 执行 进度 。 同 时 ， 险 听 客 户 要 求 ， 及 
时 满足 客户 的 合理 需求 , 保证 客户 利益 的 最 大 化 。 
与 竞争 对 手 显著 不 同 的 是 ， 林 德 工程 交付 的 装置 
始终 注重 业主 总 成 本 的 最 优化 ， 而 不 仅仅 是 初次 
投资 成 本 的 减少 ， 在 投资 成 本 和 运行 成 本 上 取得 
最 佳 的 平衡 。 

一 直 以 来 ， 林 德 对 前 沿 技术 的 发 展 与 创新 从 
未 停 葡 。 林 德 工程 研发 部 门 联合 国外 多 家 科研 机 
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YW, 2005 年 变更 为 林 德 工程 (大 连 ) 有限 公司 
(以 下 简称 “ 林 德 工程 大 连 ”) ， 是 林 德 工程 位 
于 中 国 的 制造 中 心 ， 向 世界 范围 内 的 林 德 装置 提 
供 专 有 设备 ， 其 生产 能 力 及 制造 技术 和 位 于 德国 
沙 尔 逊 的 制造 基地 同步 。 该 制造 中 心 占 地 面积 
43 000m*， 拥 有 420 名 员工 ， 主 要 是 装配 工人 和 工 
程 师 ， 同 时 拥有 自己 的 海港 ， 为 大 型 设备 的 运输 
提供 了 便捷 的 条 件 。2006 年 ， 林 德 工程 大 连 新 工 
厂 落 成 ， 新 车 间 开 始 投入 生产 。2009 年 ， 林 德 工 
程 大 连 的 板 翅 式 换 热 器 生产 线 落成 并 投入 生产 。 
2010 年 ， 林 德 工 程 大 连 的 规整 填料 生产 线 落 成 并 
投入 生产 ， 还 设 有 塔 器 、 冷 箱 及 绕 管 换 热 器 等 其 
他 生产 线 。2017 年 ， 林 德 工 程 大 连 新 车 间 第 二 个 
板 翅 式 换 热 器 真空 针 接 炉 投 产 。 大 连 专业 生产 超 
大 型 设备 ， 有 具备 生产 最 大 容量 为 220 000m /h 0， 
的 大 型 空 分 装备 的 能 

2002 年 ， 林 德 工 艺 装 置 有 限 公 司 杭州 工程 与 
销售 中 心 在 杭州 成 立 ，2005 年 变更 为 林 德 工程 ( 杭 


























































































































































































































企业 概况 





州 ) 有 限 公 司 〈 以 下 简称 “ 林 德 工程 杭州 ”) ， 
是 林 德 工程 和 大 连 冰 山 集团 的 合资 企业 。 当 前 ， 
公司 拥有 约 240 名 员工 ， 其 中 大 多 数 为 工程 师 。 
它 是 亚洲 最 重要 的 林 德 工程 业务 中 心 之 一 ， 负 责 
销售 、 工 程 、 采 购 、 施 工 、 项 目 执行 和 客户 服务 。 
林 德 工程 杭州 已 经 向 25 个 不 同 省 份 的 客户 交付 了 
100 多 套 空 分 装置 、 氧 气 / 合成 气 和 天 然 气 设备 。 
2017 年 ， 林 德 工 程 杭州 合并 北京 办 事 处 。 同 年 ， 
















































































高 质量 标准 。 林 德 工 程 自 有 工厂 均 获 得 ISO09000、 
ISO9001 质量 体系 认证 ， 确 保 所 有 出 品 均 符 合 林 德 
贯 坚持 的 最 高 要 求 。 林 德 工程 中 国 自 成 立 以 来 ， 
依托 成 熟 的 专 有 技术 和 经 验 ， 当 前 已 交付 了 100 
多 套 空 分 装置 ， 在 空 分 领域 完成 了 多 个 具有 里 程 
碑 意义 的 项 目 ， 取 得 了 优异 的 成 绩 。 

2016 年 12 月 ， 和 凭借 先进 的 技术 与 丰富 的 特大 
型 装备 工程 与 制造 经 验 ， 林 德 集团 为 神华 宁 煤 提 






















































































神华 宁 煤 的 空 分 装置 移交 ， 标 志 着 林 德 工程 杭州 
完成 第 100 台 空 分 设备 交付 。 

凭借 着 在 中 国 设立 的 强大 分 支 机 构 ， 林 德 工 
程 为 中 国 各 工业 领域 的 关键 客户 如 中 石化 、 中 石 
油 、 神 华 集团 、 伊 泰 集团 、 充 矿 集团 、 恒 力 集团 、 
万 华 集 团 ， 以 及 宝钢 、 武 钢 、 首 钢 、 本 钢 、 太 钢 
等 提供 了 卓越 的 装置 及 服务 ， 并 建立 了 长 期 友好 
的 合作 关系 。 

三 、 林 德 工 程 中 国 的 业绩 情况 

林 德 工程 在 中 国 的 装置 主要 有 空气 分 离 装置 、 
制 氢 及 合成 气 装 置 、 天 然 气 装置 及 烯烃 装置 等 。 
作为 林 德 在 中 国 的 工程 中 心 ， 林 德 工 程 杭州 发 展 
迅速 ， 在 工程 项 目 设备 成 套 以 及 交 钥 匙 工程 项 目 
执行 上 取得 了 丰富 的 经 验 。 

1. 空 分 装置 

空气 分 离 装置 是 众多 工业 领域 重要 的 基础 配 
套 设施 之 一 ， 应 用 非常 广泛 ， 为 下 游 的 工业 生产 




















































































































































































































供 的 6 套 101 500m’/h 的 超大 型 空 分 装置 全 部 试车 
成 功 并 产 出 合格 氧 氮 产 品 ， 历 时 仅 约 6 个 月 。 该 
6X 101 500m /bh 空 分 集群 为 神华 宁 煤 400 万 t/a BE 
PNA BEM TA ACS, 这 是 当前 中 国 最 大 的 空 分 
装置 ,为 实现 此 项 目 , 林 德 工程 杭州 与 德国 沙 尔 逊 、 
大 连 制 造 中 心 互 相配 合 ， 在 与 当地 承包 商 的 顺利 
合作 下 ， 仅 用 4 个 月 时 间 就 完成 了 所 有 6 个 精 饮 
冷 箱 及 2 000 多 吨 钢 结构 和 各 种 容器 的 装配 工作 ， 
为 客户 大 大 节省 了 时 间 成 本 ， 充 分 体现 了 林 德 工 
程 先进 的 生产 设计 能 力 及 出 色 的 执行 力 。 

印度 信 实 集团 位 于 机 姆 讷 格 尔 X 150 000m*/h 
空 分 项 目 所 有 整体 冷 箱 均 由 林 德 工程 大 连 工厂 
判 造 ， 整 体 组 装 后 直接 交付 项 目 现场 。 该 设备 单 
体重 量 超过 880t， 每 小 时 的 制 氧 量 可 达 15 万 m’, 
是 当前 世界 上 单 体制 氧 产量 最 大 的 空气 分 离 设备 。 
此 前 ， 林 德 工程 大 连 已 为 卡塔尔 8X110 000m°/h 空 
分 项 目 制造 了 所 有 的 整体 冷 箱 ， 而 此 次 为 印度 客 
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he ROR PA. KT AAU RE 
他 稀有 气体 和 液体 产品 。 

林 德 工程 作为 空 分 行业 的 先驱 者 和 领导 者 ， 
发 明了 空 分 发 展 史上 的 大 部 分 主要 流程 和 诸多 技 





























户 提 供 的 冷 箱 ， 重 量 是 全 球 最 大 的 ， 精 度 、 质 量 
也 是 最 高 的 。 冷 箱 内 设备 仅 焊 口 就 达 1 528 个 ， 焊 
颖 总 长 度 为 1325m， 焊 颖 一 次 探伤 合格 率 97.6% 
《II 级 标准 ) ， 且 100% 通过 管道 泄漏 检查 ， 充 分 
































术 及 设备 专利 。 流 程 类 型 覆盖 高 压 流程 、 空 压 增 
压 流程 、 氮 循环 流程 稀有 气体 全 提取 及 精制 流程 ， 
并 根据 客户 的 需求 可 生产 纯 氧 、 非 纯 氧 、 全 液体 
产品 、 超 高 纯 氧气 和 和 氮气， 不 同 的 流程 装置 类 型 
可 以 充分 适 配 于 不 同 的 客户 和 行业 需求 。 空 分 装 
置 按 规模 主要 分 成 两 种 : 一 种 是 模块 化 标准 空 分 
装置 ， 另 一 种 是 为 客户 量 身 定制 的 空 分 装置 ， 满 
足 客户 的 特定 需求 。 林 德 的 空 分 装置 都 具有 以 下 
特点 : 高 度 节 能 、 高 度 装置 可 靠 性 、 高 安全 性 和 


























































































































展现 了 林 德 工程 大 连 先 进 的 设计 水 平和 生产 制造 
技术 。 公 司 出 色 的 生产 制造 能 力 获 得 了 印度 信 实 
RAL RU. BRA ASD, “FEA AB AY HR 
热 器 也 由 林 德 工程 大 连 制 造 。 公 司 还 为 该 一 体 化 
项 目 配套 的 其 他 单元 承 制 了 13 台 绕 管 式 换 热 器 ， 
最 大 的 两 台 换 热 器 单 体重 量 达 335t， 是 当前 世界 
上 最 重 的 不 锈 钢 绕 管 换 热 器 。 这 次 880t 空 分 整体 
冷 箱 的 交付 ， 证 明了 “大 连 制 造 ” 在 空 分 领域 的 
制造 技术 实力 位 居 世 界 前 列 。 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2018 














除 此 之 外 ， 林 德 工 程 杭州 在 首钢 京 唐 曹 妃 多 
2X75 000m’/h VAROX 快速 变 负荷 空 分 、 宝 鸡 
84 000m /bh 超大 型 空 分 装置 冷 箱 配 套 2X50% JE 
缩 机 组 ， 福 建 泉 州 标 准 化 大 型 空 分 SCALE 30， 以 
及 林 德 联 华电 子 气体 行业 的 诸多 高 纯 制 氮 空 分 设 
备 等 大 型 项 目 中 包揽 设计 和 采购 ， 现 场 指 导 安装 
和 调试 等 工作 ， 项 目 均 已 成 功 投产 并 运行 。 林 德 
在 神华 集团 马 家 塔 煤 制 油 项 目 中 获得 优秀 EPC 总 
承包 商 的 荣誉 ， 在 福建 炼油 乙烯 项 目 空 分 装置 中 
荣获 优秀 供应 商 称 号 ， 这 些 都 是 林 德 在 这 一 技术 
领域 占据 杰出 市 场 领导 地 位 的 体现 。 

2. 制 氧 及 合成 气 装置 

合成 气 在 工业 气体 领域 扮演 着 非常 重要 的 角 
色 ， 它 是 很 多 化 工 和 石化 装置 最 重要 的 基础 原 
料 气 。 林 德 是 全 球 领先 的 氧气 和 合成 气 装 置 提 供 
商 ， 并 拥有 丰富 的 氮气 和 合成 气 装置 的 运行 维护 
经 验 ， 可 以 规划 、 设 计 、 制 造 并 安装 生产 氧气 、 
一 氧化 碳 以 及 这 两 种 气体 混合 物 〈 合 成 气体 ) 、 
、 甲 醇 的 全 套装 置 。 林 德 技 术 履 盖 了 包括 天 然 
、 液 化 石油 气 、 炼 油 厂 气体 以 及 石 脑 油 、 重 油 、 
历 青 和 煤 等 各 种 原料 的 处 理 、 利 用 ， 并 能 够 生产 
iti FE IA 99.999% 的 氧气 。 林 德 工 程 杭州 将 掌握 
运行 经 验 融入 装置 建设 中 ， 已 为 多 个 国内 制 氧 
置 进行 设计 供 货 ， 迄 今 为 止 已 交付 了 16 套 合成 
装置 ， 包 括 CO 产量 为 43 700m*/h、H 产量 为 
374m/h、MeOH 产量 为 256 000m’/h 的 重庆 化 
医 合成 气 项 目 和 H, 产量 为 24 100m*/h 的 吉林 天 然 
气 重 整 H, 项 目 等 著名 交 钥 匙 工程 。 

除了 氧气 和 合成 气 制备 装置 ， 林 德 的 合成 气 
业务 还 包含 了 合成 气 净化 和 分 离 技术 ， 有 林 德 
专 有 技术 低温 甲醇 洗 Rectisol’, PSA 变 压 吸 附 制 
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3. LNG 装置 

在 过 去 20 年 中 ， 液 化 天 然 气 (LNG) 在 全 
球 能 源 市 场 的 重要 性 与 日 俱 增 。 林 德 工 程 根 据 客 
户 需 求 量 身 定制 天 然 气 液化 工艺 ， 装 置 履 盖 范围 
4 万 一 1200 万 ta， 有 普遍 使 用 的 中 小 型 液化 天 
然 气 装置 ， 也 有 世界 级 特大 型 液化 天 然 气 装置 以 
及 复杂 度 极 高 的 浮 船 式 液化 天 然 气 装置 。 林 德 拥 
有 多 项 天 然 气 液化 工艺 的 专利 ， 如 混合 流体 级 联 
MFC”) 工艺 和 林 德 多 级 混合 制冷 (LIMUM) T 
艺 。 从 成 立 以 来 ， 林 德 工 程 杭州 在 国内 已 交付 了 5 
套 天 然 气 液化 装置 。 同 时 ， 林 德 也 提供 天 然 气 凝 
析 液 装置 ， 对 天 然 气 开采 分 离 后 的 轻 烃 混合 物 进 
行 综合 利用 。 在 终端 ， 林 德 的 天 然 气 接收 站 或 充 
装 站 以 及 浸没 燃烧 式 气 化 站 的 工程 能 力 满足 了 客 
户 在 终端 业务 上 的 装置 需求 ， 涵 盖 了 完整 的 液化 
天 然 气 产业 链 。 

2004 年 ， 林 德 工程 设计 提供 了 中 国 第 一 套 大 
型 液化 天 然 气 装 置 PHBE) ， 为 中 国 天 然 气 
工业 的 发 展 树立 了 标杆 。2013 年 ， 林 德 工 程 杭州 
在 新 疆 广 汇 吉木 乃 提 供 了 430 000t/a 的 大 型 液化 
天 然 气 装置 。 这 两 个 LNG 装置 都 具有 灵活 性 高 和 
性 能 稳定 的 优势 。 在 吉木 力 装置 中 ， 氮 气 脱 除 塔 
被 集合 在 液化 工艺 中 ， 这 是 吉木 乃 装 置 的 一 个 特 
殊 设计 ， 对 于 富 氮 的 原料 气 ， 很 好 地 解决 了 液化 
产品 中 的 氮气 杂质 问题 ， 并 让 装置 的 整体 布置 非 
常 紧 竣 。 液 化 天 然 气 通过 槽 车 配送 到 大 量 的 卫星 
站 ， 其 中 一 些 卫 星 站 距离 LNG 装置 4000km 以 上 ， 
该 LNG 方案 开创 了 新 的 天 然 气 市 场 ， 并 较 大 地 改 
善 了 中 国 紧张 的 能 源 供 应 形势 。 

4. 烯烃 装置 

林 德 工程 利用 其 杰出 的 技术 知识 和 工程 设计 、 














































































































































































































































































































To CO 深 冷 分 离 冷 箱 等 。 其 中 CO 深 冷 分 离 冷 









































箱根 据 原料 气 杂 质 的 不 同 可 采取 不 同 的 工艺 
线 ， 从 简单 的 液 氮 洗 或 单 塔 分 离 冷 箱 ， 到 复杂 
的 双 塔 /三 塔 分 离 冷 箱 乃 至 甲烷 洗 流程 ， 都 可 | 


























林 德 工程 杭州 提供 针对 性 的 方案 ， 实 现 提 取 率 
和 能 耗 的 最 佳 平 衡 ， 并 满足 下 游 对 于 合成 气 纯 
度 的 要 求 。 
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采购 和 施工 EPC) 经验 来 提供 复杂 的 大 型 烯烃 
装置 ， 葛 定 了 其 在 该 领域 的 领导 地 位 。 作 为 技术 
领先 的 承包 商 ， 林 德 拥 有 天 然 气 分 离 技术 以 及 通 
过 裂解 或 气 化 原油 液 相 或 气相 生产 高 附加 值 产 品 
的 技术 ， 这 让 林 德 拥有 了 优秀 的 市 场地 位 是 有 丰 
富 的 业绩 。 中 国 石油 新 疆 独 山子 石化 分 公司 的 乙 
烯 装置 ， 采 用 了 当时 世界 上 最 先进 的 技术 ， 炼 油 


































































































PE fn PIA BY RIV aE, BEKRA aE 
能 产品 。 该 项 目 设 计 规 模 为 年 产 100 7 t Gi, 
年 操作 时 间 为 8 000h， 装 置 主 要 以 石 脑 油 、 加 氧 
尾 油 和 LPG 为 主要 裂解 原料 ， 采 用 林 德 工艺 技术 ， 
裂解 炉 为 林 德 公司 PyroCrack1-1 炉 型 ， 分 离 部 分 
采用 前 脱 乙 烷 前 加 氧 技术 。2006 Æ 6 H 18 HIE 
动工 ，2009 年 9 月 建成 投产 ， 一 次 投料 试车 成 功 。 
该 项 目的 乙烯 产能 从 22 万 t/a 增 至 120 万 Va， 对 
加 快 西部 大 开发 战略 的 实施 和 促进 国民 经 济 持续 
快速 发 展 具 有 重大 意义 。 

5. 专 有 设备 的 制造 

林 德 工程 主要 的 制造 工厂 位 于 德国 沙 尔 逊 和 
中 国 大 连 ， 为 其 各 产品 线 提供 核心 专 有 设备 的 自 
主 制造 ， 以 确保 装置 整体 可 靠 的 质量 和 优越 的 性 
能 。 林 德 工 程 作为 单 台 设备 (如 换 热 器 、 冷 箱 、 塔 器 、 
填料 、 储 钠 和 汽化 器 等 ) 和 成 套 工艺 装置 的 制造 商 ， 
在 世界 上 享有 盛誉 。 林 德 工 程 可 自行 设计 制造 冷 























































































































































































































管 式 换 热 器 被 广泛 应 用 于 冷 段 和 热 段 ， 负 能 提供 
巨大 的 换 热 面积 ， 具 有 较 大 的 抗 热 冲击 能 力 ， 适 
用 于 超 高 压 、 负 荷 变化 较 快 或 者 热 应 力 较 大 等 工 
艺 条 件 苛刻 的 场合 。 此 外 ， 林 德 的 精 饮 塔 器 采用 
自主 生产 的 筛 板 或 规整 填料 ， 在 气 液 均匀 分 布 的 
同时 减 小 了 板 片 或 填料 上 的 阻力 降 ， 使 得 装置 整 
体 性 能 显著 提高 , 尤其 是 高 性 能 规整 填料 的 使 用 
大 大 减少 了 装置 运行 能 耗 。 

6. 装置 服务 

林 德 在 全 球 建 有 4 000 多 套装 置 ， 其 中 许多 工 
三 由 林 德 气体 公司 运营 ， 林 德 工 程 的 专业 能 力 在 
这 些 装置 中 得 到 实践 验证 。 结 合 林 德 气 体 装 置 长 
期 的 优秀 运行 经 验 ， 林 德 工 程 可 以 通过 分 析 客 户 
装置 的 运行 数据 ， 对 工厂 技术 状况 进行 诊断 ， 模 
拟 运营 效率 ， 对 装置 的 运行 和 维护 提出 指导 性 建 
议 ， 最 大 限度 地 减少 停机 时 间 并 提高 可 靠 性 ， 确 
保 在 工厂 的 整个 生命 周期 内 持续 稳定 地 运行 。 林 
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箱 内 部 所 有 关键 部 件 ， 转 动 设备 如 膨胀 机 、 低 温 
泵 是 由 林 德 集团 旗下 的 低温 之 星 Cryostar 制造 生 
产 的 。 



































德 工 程 也 提供 定制 的 培训 计划 ， 向 客户 操作 人 员 
提供 丰富 的 运行 经 验 分 享 、 操 作 要 点 培训 以 及 安 
全 操作 事项 提醒 等 。 此 外 , 还 提供 翻修 和 改造 服务 ， 



































1981 年 ， 林 德 开 始 采用 真空 镍 焊 技 术 ， 制 造 
铝 制 板 翅 式 换 热 器 (PFHE) o SAE, WEE 
经 供应 了 6000 多 台 换 热 器 设备 。 林 德 板 翅 式 换 热 
攻心 体 在 真空 炉 内 完成 钙 焊 ， 不 使 用 任何 钙 剂 。 
因此 ， 所 有 芯 体 在 交付 时 绝 不 含有 任何 腐蚀 性 残 
Fa, EI a EP a EE ER OR H 
经 过 审批 的 焊接 工艺 ， 严 格 符合 规范 要 求 。 

从 1960 年 起 ， 林 德 开 始 制 造 真 空 绝缘 深 冷 鱼 。 
林 德 处 理 液化 气体 (如 液化 天 然 气 、 氧 气 、 氨 气 等 ) 
的 历史 悠久 ， 经 验 丰富 。 自 1960 年 起 ， 林 德 已 经 
生产 了 2 万 多 个 不 同 规格 的 冷 缸 ， 容 积 从 3 000L 
到 10 万 工 不 等 。 

绕 管 式 换 热 器 (CWHE) 或 称 之 为 缠绕 式 
路 换 热 器 很 早 就 应 用 于 工业 。1895 年 5 月 F 
尔 。 汉 “。 林 德 博士 首次 利用 这 种 设备 实现 工业 规 
模 的 空气 液化 。 由 于 可 用 材料 不 受 限制 ， 使 得 绕 
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当 客 户 生 产 要 求 发 生变 化 时 ， 林 德 工 程 可 以 通过 
对 装置 的 翻修 改造 来 满足 新 的 需求 ， 实 现 现 有 装 
置 最 大 化 利用 率 。 林 德 工程 的 零 配 件 供给 门户 网 
站 , 大 大 简化 了 仓库 和 库存 管理 流程 , 降低 了 成 本 ， 
提高 了 生产 效率 和 工作 效率 。 

林 德 集团 在 安全 、 诚 信 、 可 持续 性 和 尊重 的 
原则 上 建立 起 企业 的 价值 观 ， 以 赋 权 成 就 员工 ， 
以 创新 服务 客户 ， 以 多 元 实现 发 展 ， 以 激情 创造 
卓越 。 为 成 为 全 球 领 先 的 气体 和 工程 集团 ， 林 德 
将 继续 以 创新 为 理念 ， 为 客户 探索 新 的 技术 和 应 
用 方法 ， 开 发 优质 产品 和 革新 工艺 ， 向 每 位 客户 
提供 能 满足 其 质量 期 望 的 产品 和 服务 。 在 严格 遵 
守 林 德 领先 的 安全 、 健 康 、 环 境 和 合 规 要 求 的 前 
提 下 ， 林 德 工程 和 林 德 气体 将 共同 为 客户 提供 业 
主 总 成 本 最 优 的 解决 方案 ， 并 持续 服务 于 全 球 工 
业 气体 领域 的 健康 发 展 。 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2018 





依托 技术 创新 走 转型 升级 之 路 


一 一 威海 克 莱 特 菲 尔 风 机 股份 有 限 公司 




















威海 克 莱 特 菲 尔 风 机 股份 有 限 公 司 坐 落 于 山 
东 威 海 ， 是 一 家 专业 提供 系统 通风 解决 方案 的 高 
新 技术 企业 ， 主 要 从 事 轨 道 交 通风 机 、 能 源 电力 
通风 冷却 设备 、 海 洋 工程 风机 、 制 冷风 机 、 冷 却 
塔 风机 、 空 冷 器 及 电站 空冷 等 领域 风机 的 研发 、 
生产 和 销售 。2015 年 年 初 ， 公 司 在 全 国 中 小 企业 
股份 转让 系统 挂牌 证券 代码 为 831689。 

公司 现 有 员工 370 余人 ， 其 中 泰山 学 者 1 人 、 
研究 员 1 人、 博士 1 人、 中 高 级 职称 18 人、 硕士 
15 人 、 外 聘 国内 专家 8 人 、 高 级 技师 8 人 、 技 师 
12 人 , 拥有 9 项 发 明 专 利 、120 余 项 实用 新 型 专利 ， 
并 多 次 获得 国家 火炬 计划 项 目 。 

一 、 技 术 创新 是 企业 持续 发 展 的 动力 

公司 自 成 立 之 初 就 注入 “创新 发 展 ” 的 基因 ， 
公司 技术 中 心 被 认定 为 山东 省 企业 技术 中 心 ， 省 
级 创新 工作 室 、 威 海 市 工程 技术 研究 中 心 、 计 算 
测试 中 心 通过 了 CNAS 认定 ; 公司 设 有 院士 工作 
站 ， 是 山东 省 博士 后 创新 实践 基地 。 公 司 在 坚持 
自主 研发 的 同时 ， 还 加 强 与 国内 外 知名 科研 院 校 
(如 清华 大 学 、 西南 交 通 大 学 、 哈尔滨 工业 大 学 、 
山东 大 学 、 济 南大 学 等 ) 合作 ， 充 分 利用 大 专 院 
校 丰 富 的 设计 资源 ， 对 产品 的 可 靠 性 、 安 全 性 及 
节能 方面 进行 优化 设计 。 依 托 技术 创新 ， 公 司 承 
担 20 余 项 省 级 以 上 科技 计划 项 目 。 



































































































































































































































































































































品 审核 。 公 司 是 行业 内 率先 通过 美国 GE 风机 产品 
设计 认证 的 企业 ， 并 与 CGE、 庞巴迪 、 阿 尔 斯 通 、 
6 门 子 及 中 车 集团 等 数 十 家 国内 外 知名 企业 建立 
了 广泛 的 、 稳 定 的 关系 。 
公司 依托 互联 网 + 平台 的 创新 模式 ， 投 资 

发 了 手机 移动 端的 创新 app 一 一 风 源 网 ， 致 力 于 
打造 开放 、 创 新 、 专 业 的 风机 社 群 。 公 司 建立 了 
完善 的 创新 体系 ， 鼓 励 员 工 一 切 形 式 的 创新 ， 通 
过 实施 有 趣 的 “创新 银行 ”积分 制 ， 实 现 员工 零 
门槛 提 报 、 互 助 方案 解决 、 自 助 积 分 兑换 的 创新 
模式 ， 掀 起 全 员 创 新 的 热潮 。 近 几 年 ， 员 工 提出 
创新 技术 课题 45 项 ， 完 成 技术 创新 项 目 36 项 ， 
其 中 申报 技术 专利 18 项 , 实现 创新 成 果 转 化 13 项 ， 
为 公司 创造 了 近 干 万 元 的 经 济 效益 。 平 台 聚 集 行 









































































































































业 专 家 ， 建 立 风 机 创新 专家 库 ， 实 现 风机 行业 协 
同 发 展 。 

二 、 超 前 的 发 展 理念 是 克 莱 特 走向 国际 市 场 
的 推动 力 





公司 成 立 之 初 ， 提 出 了 “每 天 
天 做 得 更 好 ! ”的 发 展 理念 ， 通 过 每 天 的 进步 ， 
不 断 提 升 企业 的 市 场 竞 争 能 
2008 年 ， 公 司 提出 “ 重 装备 国产 化 ， 配 套 产 
品 全 球 化 ”的 战略 方针 ， 借 助 中 国 铁路 行业 引进 、 
消化 、 吸 收 、 提 高 、 创 新 、 再 提高 的 过 程 ， 迅 速 
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2017 年 , 公司 柔性 引进 了 西南 交通 大 学 教授 、 
博士 生 导 师 张 卫 华 ， 研 发 “高 速 动 车 组 智能 化 轻 









































与 20 余 家 世界 500 FRAY CGE. 西门 子 、 阿 尔 斯 通 、 
庞巴迪 等 ) 建立 了 合作 关系 。 









































量化 牵引 电机 通风 机 ”项 目 。 

公司 依托 技术 创新 和 优质 服务 ， 成 为 原 铁道 
部 牵引 电机 通风 机 部 颁 标 准 编写 单位 ， 也 是 山东 
省 风机 行业 第 一 家 通过 IRIS 体系 、AAR 体系 国际 
标准 认证 及 CRCC 认证 的 企业 ;空冷 器 产品 通过 
“板式 热 交 换 器 和 空冷 器 热 交 换 器 安全 注册 ” 产 
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2016 年 ， 公 司 提出 “服务 高 端 装备 ， 提 升 核 
心 价值 ”的 战略 方针 ， 积 极 对 标高 端 装备 产业 智 
能 化 制造 ， 持 续 为 客户 、 股 东 、 员 工 创造 长 期 的 、 
不 断 增值 的 、 安 全 可 靠 的 产品 和 服务 ， 建 立 全 球 
互相 信任 的 伙伴 关系 。 

超前 的 发 展 理 念 ， 推 动 公司 在 行业 内 的 影响 









































企业 概况 








力 和 竞争 力 不 断 扩大 ， 
































并 不 断 向 国际 市 场 拓展 。 
三 、 拱 建 智慧 云 平 台 ， 实 现 数字 化 管理 





民 据 山东 省 “企业 上 云 ” 行 动 纲领 ， 依 据 公 


司 战略 规划 目标 以 及 对 业务 支撑 系统 的 需求 ， 





2017 年 ， 在 安全 保障 和 标准 规范 的 双 体 系 保障 下 ， 
公司 搭建 克 莱 特 特色 的 商务 云 、 全 集成 自动 化 的 


























制造 云 、 给 予 MBD 设计 制造 服务 


体 化 的 设计 云 、 


数字 化 车 间 集 中 控制 的 物 联 云 组 成 的 克 莱 特 工业 
云 智慧 去 平台， 以 低 成 本 、 高 效率 、 保 安全 的 方 
式 助力 企业 全 面 实现 工业 信息 化 。 从 技术 支撑 能 
力 和 功能 实现 上 能 够 满足 企业 在 集团 整体 业务 流 

















式 ， 建 设 集 在 线 生 态 圈 、 共 享 设计 、 智 能 制造 、 远 
程 运 维 和 客户 体验 中 心 为 一 体 的 智能 工 三， 引进 
数字 化 设备 、 焊接 机 器 人 、 自 动 喷漆 线 等 硬件 设备 ， 
包括 在 线 供需 平台 、 客 户 智 能 选 型 软件 、 数 字 化 
研发 平台 、 三 维 模拟 仿真 、 虚 拟 制 造 、 智 能 制造 
MES 系统 等 。 以 智能 工厂 建设 促进 智能 产品 研发 ， 
有 效 利 用 智能 工 广 的 优势 ， 提 高 通风 散热 装备 制造 
的 智能 化 水 平和 国产 化 水 平 ， 扩 大 国内 外 市 场 份 





















































































































































程 相关 的 信息 化 总 体 需 求 , 为 公司 构造 精准 营销 、 
化 制造 以 及 智能 物 联 等 智慧 
型 应 用 平台 ， 加 快 实现 新 旧 动 能 转化 步伐 。 


协同 研发 设计 、 数 字 





在 山东 省 推行 新 
升级 的 大 环境 下 ， 公 























旧 动 能 转换 














厂 建设 、 企 业 上 云 的 前 端 。 
四 、 打 造 智能 化 新 模式 ， 助 力 公司 智能 改造 
公司 通过 探索 智能 工厂 建设 途径 和 应 用 新 模 























、 进 行 重要 转型 





























司 走 在 智能 制造 、 数 字 化 工 








走 科 技 创 新 之 路 

















淄博 真空 








淄博 真空 设备 厂 有 限 公 司 ( 原 淄博 真空 设备 
J) 始 建 于 1959 年 ， 己 经 走 过 了 近 60 年 的 光辉 
业 创 始 企 业 之 一 。1996 年 ， 

















历程 ， 是 中 国 真空 


























公司 引进 当时 国际 先 





























公司 是 原 国家 机 
产 真 空 获 得 和 真空 应 
家 大 型 二 类 企业 、 


中 国 通用 机 械 工 业 协 









































力量 和 水 平 全 国 领先 。 
真空 设备 厂 有 限 公司 。 

















进 的 德国 西 








械 工 业 部 重 





2000 年 ， 公 司 改 制 为 淄博 


门 子 技术 ， 技 术 











点 企业 、 国 家 生 
































j 设 备 的 重点 骨干 企业 、 国 
到 家 高 新 技术 企业 。 公 
会 副 会 长 单位 、 中 国 
械 工业 协会 真空 设备 分 会 理事 长 单位 、 
机 械 工业 协会 泵 业 分 会 副 理事 长 单位 、 






























































额 ， 开 发 出 一 系列 具有 较 强 国内 外 市 场 竞 争 力 的 
智能 产品 ， 引 领 通风 方案 的 世界 潮流 ， 最 终 实现 
企业 供应 链 全 生命 周期 的 精益 管理 和 智能 化 控制 。 

2017 年 ， 公 司 提出 两 个 30 年 发 展 战略 目标 ， 
即 : 在 2023 年 集团 公司 成 立 30 周年 之 前 ， 公 司 
发 展 成 为 先进 装备 制造 业 配套 风机 研发 制造 及 服 
务 的 国内 行业 领先 者 。 在 2031 年 股份 公司 成 立 30 
周年 之 前 , 公司 发 展 成 为 提供 通风 系统 解决 方案 、 
有 特色 的 、 国 际 领先 的 智能 研发 制造 服务 平台 ， 
最 终 实现 “成 为 全 球 风机 行业 变革 的 引领 者 ”的 


愿景 。 





























































































































振兴 民族 真空 事业 


设备 三 有 限 公 司 
































机 械 工业 协会 干燥 设备 分 会 副 理事 长 单位 、 中 国 
真空 学 会 常务 理事 单位 。 公 司 设 有 山东 省 真空 设 
备 工 程 技术 研究 中 心 和 省 级 企业 技术 中 心 。 

公司 生产 “ 双 山 ” 牌 真 空 泵 和 真空 应 用 设备 ， 
主要 有 旋 片 真空 泵 、 液 环 式 真空 泵 及 压缩 机 、 矿 
用 大 型 瓦斯 抽 放 泵 、 各 种 往复 式 真空 泵 、 大 型 罗 
RETR, 绿色 环保 干 式 螺杆 泵 、 耐 腐 泵 、 化 工 泵 、 
电力 节能 改造 设备 ， 以 及 各 类 真空 机 组 成 套 设备 
等 50 多 个 系列 、 上 千 个 规格 。 其 中 ， 旋 片 式 真 空 
泵 获得 国家 质量 银 奖 ，2SY 系列 液 环 压缩 机 、WL 
系列 立 式 往 复 泵 为 国家 级 新 产品 。 大 型 高 效 SKA 
(2BE) ~ SKB(SC. CL) 系列 水 环 真空 汞 ，Y 系列 
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水 环 压缩 机 ，WL 系列 大 型 无 油 往复 真空 泵 等 是 中 
国 机 械 工业 联合 会 推荐 的 节能 环保 新 产品 ， 并 拥 
有 多 项 国家 专利 。 

公司 曾 被 列 为 全 国 首 批 百 家 科技 进步 示范 单 




































































位 ， 蓉 获 机 械 电子 工业 部 质量 管理 奖 、 山 东 省 质 
量 管理 奖 。 旋 片 式 真空 泵 荣获 国 优 银 奖 ，“ 双 山 ” 























真空 产品 连续 获 山东 名 牌 称号 。 公 司 曾 荣获 山 
省 著名 了 商标 、 山 东 省 机 械 工 业 优 秀 企 业 、 中 国 
机 械 工 业 企 业 管理 进步 示范 企业 、 中 国 化 工装 备 
百 强 企业 、 山 东 化 工行 业 明 星 单 位 、 山 东 化 工 机 
械 与 装备 行业 十 强 企 业 及 企业 信用 等 级 AAA 级 企 
业 等 荣誉 。 

公司 先后 承担 国家 火炬 计划 、 重 点 新 产品 计 
划 、 山 东 省 重点 创新 项 目 等 。2SAT 型 真空 泵 、 
JDL 真空 机 组 获得 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 ， 
ZGP、ZGS 系列 真空 干燥 机 是 全 国 干燥 设备 行业 首 
批 推 荐 产品 。 早 在 20 世纪 80 年 代 初 ， 公 司 产 品 
就 应 用 于 我 国 首 枚 远程 运载 火箭 的 发 射 任 务 中 。 
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(2BE1/3) 系列 为 代表 的 水 环 压缩 机 组 是 石油 化 
工 尾 气 回收 和 PVC 生产 中 最 环保 、 节 能 的 首选 设 
备 。 尤 其 是 在 当前 国家 大 力 整 治 环境 污染 的 大 形 
下 ，JSKA 系列 水 环 压 缩 机 以 其 环保 、 节 能 的 优 
， 市 场 占 有 率 迅 速 扩 大 ， 销 售 量 稳 居 国 内 第 一 ， 
为 国家 的 节能 环保 事业 做 出 了 突出 的 贡献 。 
公司 具有 完备 的 管理 体系 ， 通 过 了 ISO9001 
质量 体系 认证 、 环 境 与 职业 健康 安全 管理 体系 认 
WE. CE 认证 、 测 量 管理 体系 认证 ， 并 且 在 行业 内 
率先 实现 了 计算 机 辅助 管理 MIS) 、 计 算 机 辅助 
测试 CAT) 和 计算 机 辅助 三 维 设计 CCAXA) ; 
率先 引入 企业 资源 计划 系统 ERP) ， 并 对 高 新 
技术 产品 工艺 装备 及 试验 检测 设备 进行 更 新 改造 ， 
有 具备 国内 行业 中 先进 的 产品 测试 中 心 ， 具 有 国内 
领先 、 国 际 先进 的 科研 实力 。 
公司 长 期 注重 人 才 和 团队 建设 ,注重 产 学 研 
工作 ， 长 期 致力 于 发 挥 各 专业 院 校 的 理论 技术 与 
自身 研发 能 力 的 有 机 结合 。 与 合肥 工业 大 学 、 东 
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特别 是 近年 来 ， 真 空 技术 应 用 于 航天 、 航 空 技术 
领域 。 工 程 中 心 已 经 承担 了 中 国航 天 科技 集团 的 
真空 试验 系统 ， 中 航 工 业 等 单位 的 飞机 燃油 实验 
真空 系统 实验 室 、 革 基地 接 冰 风 洞 实验 的 真空 系 
统 、 国 产 大 飞机 C919 燃油 实验 真空 系统 等 国家 重 
点 工程 。 受 到 国家 有 关 部 门 的 认可 和 嘉奖 ， 为 中 
国民 族 工 业 的 发 展 做 出 了 应 有 的 贡献 。 

公司 历来 倡导 节能 、 高 效 、 可 持续 发 展 的 设 
计 理 念 。 公 司 生产 的 以 王 式 螺杆 真空 泵 和 JSKA 






























































































































































北大 学 、 山 东 理 工大 学 、 山 东 大 学 等 院 校 在 流体 
理论 、 空 气动 力学 理论 等 专业 建立 长 期 合作 关系 ， 
每 年 安排 技术 人 员 出 国 深造 ， 学 习 最 前 治 的 真空 
技术 。 从 而 使 公司 研发 力量 充满 活力 ， 研 发 水 平 
持续 领先 。 
公司 以 “振兴 民族 工业 ”为 使 命 , 以 “团结 拼搏 、 
求实 创新 ”的 企业 精神 ， 坚 持 “ 双 山 真 空 诚 信永 
恒 ” 的 经 营 理念 ,以 铸就 “百年 双 山 ”为 奋斗 目标 ， 
为 中 国 真空 行业 的 持续 发 展 做 出 更 大 的 贡献 。 


































































































开拓 创新 实现 可 持续 发 展 


— | BAC 公司 

















美国 BAC 公司 创建 于 1938 年 ， 总 部 位 于 美 
国 的 巴尔 的 摩 ， 是 全 球 领先 的 蒸发 冷却 和 冰 莱 冷 
产品 的 制造 商 ， 并 不 断 致力 于 为 节约 能 源 、 保 护 
环境 等 方面 做 出 杰出 贡献 。 当 前 ，BAC 在 全 球 共 
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有 11 个 生产 基地 、500 多 个 经 销 商 及 办 事 机 构 ， 
业务 覆盖 全 球 六 大 洲 、 近 200 多 个 国家 和 地 区 。 
一 、 创 新 驱动 是 企业 真正 的 生命 力 
BAC 始终 奉行 创新 的 企业 文化 。 自 创立 80 年 














企业 概况 














来 ，BAC 一 直 力 倡 用 创新 的 思维 来 开发 节能 环保 
的 新 产品 。 公 司 积极 应 对 市 场 ， 研 发 满足 客户 需 
求 的 产品 ， 一 次 又 一 次 开创 行业 先河 。 公 司 是 率 
先 提出 降 品 解决 方案 的 公司 ， 率 先 拥有 CTI 认证 
的 设备 ， 率 先 推出 超级 绿色 节能 XE 系列 产品 和 节 
能 闭 式 冷却 设备 。BAC 公司 拥有 众多 享誉 全 球 的 
创新 专利 技术 。 近 两 年 增加 了 10 项 专利 ， 在 全 球 
发 布 了 21 个 新 产品 ， 以 更 好 地 满足 客户 需求 。 
当前 BAC 在 全 球 范围 内 推行 创新 2.0。 这 一 举 
措 由 在 全 公司 范围 内 进一步 推广 创新 理念 ， 让 员 
工 掌握 一 套 系统 的 创新 方法 论 ， 让 创新 更 好 地 融 
入 BAC 员工 的 工作 当中 ， 并 成 为 企业 文化 的 一 部 
分 。 创 新 2.0 将 释放 BAC 团队 的 集体 智慧 ， 创 造 
更 大 的 价值 。 

二 、 以 可 持续 发 展 为 己任 ， 关 注 未 来 发 展 


















































































































































力 全 球 水 公益 事业 。 双 方 开展 合作 ， 旨 在 为 全 球 
贫困 社区 提供 安全 水 资源 。 当 前 有 3 个 项 目 正 在 
合作 过 程 中 ， 分 别 位 于 尼加拉瓜 、 印 度 和 肯尼亚 。 
今后 双方 的 合作 将 履 盖 全 球 ， 通 过 新 建 水 坝 、 蓄 
水 池 及 移动 水 处 理 方案 ， 逐 步 解决 贫困 社区 缺乏 
安全 水 源 的 情况 。 同 时 ，BAC 员工 也 将 积极 参与 
到 该 组 织 举 办 的 宣传 节 水 及 卫生 知识 的 活动 中 。 

三 、 产 品 齐全 ， 适 用 各 类 应 用 领域 

BAC 拥有 六 大 产品 系列 ， 包 括 开 式 冷 却 塔 、 
闭 式 冷 却 塔 、 燕 发 式 冷凝 器 、 冰 蔓 冷 产品 、 混 合 
流 式 冷却 塔 及 零 部 件 。 其 中 ， 开 式 冷 却 塔 采用 环 
保 领先 的 冷却 工艺 ， 满 足 客 户 对 于 设备 低 耗 能 经 
济 运行 的 需求 。 闭 式 冷却 塔 工作 时 ， 工 艺 流体 在 
盘 管 热 交换 器 内 实现 闭 式 循环 ， 与 外 界 空气 热 交 
换 时 不 直接 接触 空气 ， 因 此 ， 能 够 保证 水 质 清洁 




















































































































BAC 始终 关注 环境 和 未 来 发 展 ， 将 可 持续 发 
展 这 一 理念 普及 到 公司 各 个 部 门 。 公 司 制定 了 五 
大 长 期 可 持续 发 展 承 诺 ， 这 些 承诺 既 针 对 公司 内 
部 ， 也 针对 向 客户 提供 的 产品 和 解决 方案 。BAC 
五 大 长 期 可 持续 发 展 承诺 : 开发 、 设 计 创 新 的 产 
品 ; 使 工厂 更 有 效 地 利用 自然 资源 ， 与 供应 商 建 






































不 受 污染 ， 从 而 确保 设备 的 高 效 运行 。 蔡 发 式 冷 
凝 器 可 以 提供 更 低 的 冷凝 温度 ， 与 传统 的 风 冷 和 
水 冷 相 比 ， 系 统 的 耗 电量 更 低 ， 更 节能 环保 。 冰 
蓄冷 产品 利用 夜间 用 电 低 谷 期 ， 将 冷 量 以 冰 的 形 
式 存 储 起 来 ， 在 白天 用 电 高峰 期 将 储存 的 冷 量 释 
放出 来 ， 满 足 建筑 物 空调 负荷 的 需求 。 这 项 技术 































































































立 伙伴 关系 ， 共 同 遵循 BAC 的 可 持续 目标 ; 营造 
和 氛围， 鼓励 员工 、 社 区 和 合作 伙伴 珍惜 自然 资源 ; 
成 为 公认 的 可 持续 热 交 换 解决 方案 的 领导 者 。 

每 年 的 6 月 5 日 是 联合 国 确定 的 世界 环境 日 。 
在 这 一 天 ，BAC 会 举行 丰富 的 活动 来 提升 员工 及 
周边 社区 的 环保 意识 ， 并 鼓励 其 家 人 和 孩子 们 积 
极 参 与 环保 活动 。 

作为 一 家 致力 于 可 持续 发 展 的 公司 ，BAC 专 
注 于 生产 绿色 环保 和 具有 卓越 能 效 的 产品 。 公 司 
研发 中 心 以 “开拓 创新 ， 引 领 市 场 ” 为 宗旨 ， 为 
市 场 提供 品质 卓越 的 产品 和 服务 。 机 组 运行 宁静 
节能 节 水 , 维护 时 方便 , 采用 节能 环保 的 制冷 剂 ， 
占 地 紧凑 , 产品 使 用 寿命 长 , 设备 材料 可 回收 利用 ， 
这 些 都 是 BAC 将 可 持续 理念 融入 产品 设计 中 的 具 
体 实践 。 

同时 ，BAC 携手 Just a Drop〔 全 球 知名 的 致力 
于 为 贫困 社区 提供 安全 水 资源 的 公益 组 织 ) ， 助 








































































































































































































已 经 广泛 应 用 于 区 域 供 冷 、 商 业 、 公 共 设 施 、 医 
院 和 工厂 等 新 建 或 改造 项 目 ， 能 大 大 减少 客户 的 
运行 费用 。 闭 式 混合 流 冷 却 塔 单 体 设计 紧凑 ， 可 
提供 优良 的 干 式 及 湿式 冷却 效果 ， 其 显著 特点 是 
有 具有 节 水 、 防 白 筋 功能 。BAC 提供 的 原 厂 零 部 件 
将 保障 设备 持久 可 靠 的 高 效 运行 。 

BAC EP" WA SUE Rik BA KR IZ A TF 
全 球 的 暧 通 系 统 中 。 开 式 和 闭 式 冷却 塔 用 于 冷却 
制冷 主机 的 冷凝 水 ， 燕 发 式 冷 凝 设备 可 应 用 于 大 
型 一 体 化 空调 系统 ， 并 为 其 提供 水 冷 或 风 冷 机 组 
无 法 比拟 的 卓越 性 能 。 冰 蕾 冷 系统 应 用 于 越 来 越 
多 的 新 建 及 改建 的 空调 系统 中 ， 其 优点 在 于 能 够 
移 峰 填 谷 并 制 取 更 低温 度 的 冷冻 水 。 

BAC 的 开 式 和 闭 式 冷却 设备 广泛 应 用 于 工厂 
内 的 环境 控制 系统 、 空 压 机 、 金 属 或 塑料 铸模 机 、 
电炉 及 机 床 等 的 冷却 。 冰 蕾 冷 机 组 也 为 食品 加 工 、 
金属 或 塑料 成 型 蒸汽 清洗 作业 等 系统 提供 经 济 高 
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效 的 冷却 方式 。 除 了 上 述 轻工业 的 应 用 外 ，BAC 
的 产品 还 广泛 应 用 于 治 金 、 电 力 、 石 化 等 重工 业 
领域 。 















































在 80 年 前 ，BAC 就 已 经 开始 涉足 当时 新 兴 
的 冷冻 领域 ， 并 拥有 创新 型 的 蒸发 式 冷凝 器 设备 
生产 线 。 如 今 ，BAC 仍 是 冷冻 行业 中 的 领先 者 。 
BAC 的 蒸发 式 冷凝 器 产品 可 用 于 酿酒 、 食品 加 工 、 
冷库 及 其 他 需要 蒸发 冷凝 设备 的 系统 中 。 

BAC 亚太 总 部 位 于 中 国 上 海 ， 在 新 加 坡 、 马 
来 西亚 、 印 度 尼 西 亚 、 泰 国 、 菲 律 宾 、 越 南 、 印 度 、 
日 本 、 韩 国 、 巴 基 斯 坦 、 澳 大 利 亚 、 新 西 兰 等 地 

















































































































坚持 高 端 定位 

















均 设 有 销售 服务 网 络 。BAC 亚太 区 拥有 超过 500 
名 员工 及 数 以 千 计 的 经 销 商 服务 团队 ， 致 力 于 为 
整个 亚太 地 区 提供 高 品质 的 产品 及 服务 。 依 托 业 
内 领先 的 蒸发 冷却 及 冰 鞭 冷 产品 和 技术 ，BAC 在 
亚太 地 区 实现 了 全 方位 增长 。 

中 国 是 BAC 在 全 球 新 兴 市 场 的 重要 战略 区 域 。 
当前 ，BAC 在 中 国 已 设 有 两 个 工厂 ， 位 于 昆山 和 
大 连 。 BAC 不 断 引 入 更 多 节能 高 效 的 创新 型 产品 ， 
凭借 成 熟 及 完备 的 经 销 及 服务 网 络 ， 为 中 国 地 区 
的 暧 通 空调 、 工 业 、 冷 冻 等 客户 提供 优质 高 效 的 
服务 。 
















































































服务 全 球 市 场 


一 一 斯 必 克 (广州 ) 冷却 技术 有 限 公司 




















斯 必 克 (广州 ) 冷却 技术 有 限 公 司 〈 原 广州 马 
利 冷却 塔 有 限 公 司 ) 是 斯 必 克 (SPX) 集团 在 中 国 


























21 世纪 初 ， 斯 必死 集团 完成 了 对 马 利 冷却 塔 
公司 的 收购 ， 并 更 名 为 斯 必 殉 冷却 技术 公司 。 公 
































的 全 资 子 公司 ， 成 立 于 1996 年 。 斯 必 克 深耕 中 国 
市 场 22 年 ， 始 终 坚 持 “ 创 新 ”和 “客户 为 导向 ” 
的 基本 理念 ， 和 凭借 着 先进 的 技术 ， 设 计 制 造 了 符 
合 中国 市 场 的 冷却 塔 产 品 , 并 且 以 其 换 热 效率 高 、 
际 水 少 、 噪 声 低 、 运 行 稳定 等 卓越 性 能 赢得 用 户 
的 一 致 认可 和 支持 。 

一 、 着 眼 亚 太 ， 立 足 中 国 

1996 年 ， 正 值 中 国 冷 却 塔 行业 的 起 步 阶 段 ， 
马 利 冷却 塔 公 司 敏锐 地 捕捉 到 了 中 国 冷 却 塔 行业 
蕴藏 的 巨大 商机 ， 当 机 立 断 进军 中 国 。 在 进入 中 
国 市 场 的 前 期 阶段 ， 马 利 冷却 塔 公司 凭借 先进 的 
技术 和 优良 的 品质 ， 获 得 了 广大 客户 的 认可 。 但 
是 ， 在 马 利 冷却 塔 公 司 飞速 发 展 之 时 ， 中 国 本 地 
的 很 多 企业 开始 研究 马 利 冷却 塔 ， 并 在 设计 和 选 
材 方面 采用 了 相同 的 技术 。 本 地 企业 的 大 量 涌现 ， 
使 得 研发 和 选材 成 本 较 高 的 马 利 冷 却 塔 遭遇 了 惨 
烈 的 价格 竞争 ， 在 市 场 拓展 方面 遇 到 瓶颈 ， 发 展 
陷入 了 低谷 。 
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司 高 层 吸 取 马 利 冷 却 塔 在 中 国 发 展 遇 冷 的 经 验 教 
训 ， 针 对 中 国 市 场 做 了 大 量 的 调研 和 分 析 工 作 ， 
并 制定 了 全 新 的 发 展 战略 。 斯 必 克 对 企业 组 织 结 
构 、 运 营 模式 进行 了 相应 调整 ， 改 变 以 往 销售 网 
点 遍布 全 国 的 模式 ， 以 一 线 城市 为 中 心 设立 销售 
网 点 ， 辐 射 全 国 区 域 ， 以 巩固 马 利 冷却 塔 在 高 端 
市 场 的 地 位 并 寻求 更 多 的 发 展 契 机 。 

调整 之 后 的 斯 必 克 进入 了 一 个 飞速 发 展 的 阶 
段 ， 其 在 中 国 市 场 的 业绩 占 整个 亚太 市 场 业绩 的 
50% 以 上 。 随 着 这 一 比重 的 不 断 增长 ， 斯 必 克 对 
中 国 区 市 场 的 重视 度 也 在 不 断 增 加 。2003 年 ， 斯 
必 克 将 亚太 总 部 由 马来西亚 迁 至 上 海 ， 并 且 将 亚 
太 地 区 分 为 中 国 区 和 非 中 国 区 两 个 次 级 区 。 除 此 
之 外 ， 斯 必 克 还 在 中 国 建立 了 设计 中 心 ， 并 始终 
与 美国 、 德 国 的 设计 团队 保持 紧密 的 合作 ， 以 服 
务 亚太 区 乃至 全 球 。2010 年 ， 斯 必 克 〈 中 国 区 ) 
和 美国 总 部 合作 研发 出 专门 针对 中 国 市 场 的 系列 
产品 NX 系列 冷却 塔 。 这 一 举动 打破 了 斯 必 













































































































































































































































































企业 概况 





克 几 乎 不 为 美国 以 外 的 市 场 量 身 定制 产品 的 惯例 ， 
进一步 加 深 了 斯 必死 在 中 国 市 场 的 本 土 化 程度 ， 
也 增强 了 斯 必 克 在 中 国 市 场 上 的 竞争 力 。 同 时 ， 
斯 必死 中国 区 ) 加 大 在 工业 领域 的 产品 研发 力度 ， 
扩大 产品 在 化 工 、 电 厂 、 钢 三 等 领域 的 应 用 范围 。 
斯 必死 为 全 球 提供 领先 的 全 系列 、 全 方位 服务 的 
冷却 塔 和 营 发 式 冷 凝 器 ， 旗 下 的 马 利 品牌 冷却 塔 
广泛 应 用 于 公共 设施 、 商 业 建 筑 、 化 工 、 电 力 等 
行业 ,因此 ， 斯 必死 被 称 为 冷却 界 的 “全 能 冠军 ”。 

二 、 定 位 明确 ， 坚 持 创 新 

马 利 冷却 塔 堪 称 行业 内 的 领军 品牌 ， 其 能 够 
始终 保持 这 一 品牌 优势 ， 并 且 不 断 把 优势 扩大 ， 











































































































的 产品 ， 才 能 形成 一 种 良性 循环 ， 建 立 品牌 形象 ， 
得 可 持续 发 展 。 虽 然 市 场 上 充斥 着 马 利 冷却 塔 
， 这 也 对 斯 必死 的 发 展 造成 了 不 利 的 影 
响 ， 但 是 斯 必 克 始终 坚定 高 端 品牌 的 定位 ， 坚 持 
创新 ， 为 行业 树立 榜样 ， 在 保证 产品 和 技术 领先 
的 同时 ， 也 给 行业 和 市 场 带 来 满 满 的 正 能 量 。 
三 、 拒 绝 双 重 标准 ， 品 质 全 球 统一 
由 于 市 场 和 业务 扩展 的 需要 ， 许 多 大 型 企业 
都 在 不 同 地 区 建立 了 工厂 ， 各 不 同 地 区 工 广 所 生 
产 的 产品 容易 出 现 品质 不 一 致 的 情况 。 之 所 以 产 
生 这 个 问题 ， 一 方面 是 各 个 工厂 之 间 硬 件 、 软 件 
条 件 的 差异 , 另 一 方面 则 是 企业 双重 标准 所 导致 。 










































































原因 不 仅 在 于 对 市 场 机 遇 的 精准 把 握 ， 更 是 因为 
对 自身 的 定位 非常 明确 ， 并 且 始 终 坚 持 创新 这 一 
基本 理念 。 
斯 必 克 认识 到 创新 的 重要 性 ， 并 始终 把 创新 
作为 公司 发 展 的 第 一 要 务 ， 每 年 在 产品 研发 方面 
投入 了 大 量 的 资金 和 人 力 。 在 美国 ， 斯 必 克 拥有 
非常 强大 的 研发 中 心 ， 研 发 中 心 的 测试 机 构 还 承 
接 一 些 国际 组 织 关 于 冷却 塔 的 研发 测试 ， 这 彰显 
了 斯 必 克 的 实力 ， 同 时 也 表现 了 行业 对 于 斯 必 交 
产品 的 信任 和 认可 。 在 产品 认证 方面 ， 马 利 冷 却 
塔 获得 多 项 国际 认证 。 以 噪声 认证 为 例 ， 马 利 冷 
却 塔 是 当前 全 球 唯 一 通过 第 三 方 噪声 认证 〈CTI 授 
权 的 美国 专业 认证 机 构 ) 的 冷却 塔 企 业 。 当 前 ， 
NC8400 系列 全 钢 冷 却 塔 是 马 利 冷却 塔 中 先进 水 平 
的 代表 ， 其 主要 优势 是 超 高 效率 、 超 大 冷 量 和 更 
加 节能 环保 。 

坚持 创新 是 企业 发 展 的 源 动力 ， 也 是 斯 必 克 
产品 高 质量 的 保证 。 深 耕 中 国 市 场 20 余年 ， 斯 必 
克 认 识 到 只 有 真正 地 投入 资金 和 精力 ， 利 用 先进 
的 设备 和 技术 ， 生 产 出 高 质量 的 、 符 合用 户 价值 
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马 利 冷 却 塔 在 全 球 执行 统一 标准 ， 保 证 其 所 有 工 
厂 生产 的 产品 都 保持 一 流 品 质 。 当 前 ， 在 江苏 吴 
江 建 立 了 马 利 冷却 塔 自己 的 工厂 ， 该 工厂 和 美国 
工厂 生产 同样 的 产品 ， 执 行 同样 的 标准 ， 确 保质 
量 一 致 ， 一 些 本 地 无 法 生产 的 零 部 件 则 采取 进口 
方式 

四 、 全 新 形象 ， 聚 力 突 破 

2015 年 9 月 26 日 ， 斯 必 克 冷却 技术 公司 和 斯 
必 克 流体 公司 完成 拆 分 交易 ， 成 为 两 个 独立 的 公 
司 。 新 斯 必 克 标志 “Buildmark” 和 蓝 色 配 色 方 案 
代表 新 的 斯 必 克 公司 和 企业 的 使 命 : 为 更 智能 、 
更 富有 成 效 的 明天 创造 基础 设施 解决 方案 。 

从 环保 角度 来 说 ， 玻 璃 钢 不 是 一 种 理想 的 材 
质 ， 钢 塔 逐渐 取代 玻璃 钢 塔 是 冷却 塔 行业 一 个 非 
常 明显 的 发 展 趋势 。 就 当前 的 市 场 而 言 ， 玻 璃 钢 
仍然 有 广泛 的 需求 ， 需 要 经 历 一 个 过 渡 期 ， 只 能 
尽量 减少 使 用 ， 制 作 当 中 也 尽 可 能 减少 污染 。 此 
外 ,冷却 塔 还 需 减 少 对 水 的 消耗 ,提高 制冷 效率 。 
斯 必 殉 公司 致力 于 技术 研发 ， 从 可 持续 发 展 的 角 
度 来 经 营 管理 ， 兼 顾 节能 和 环保 ， 造 福 于 民 。 
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坚持 工匠 精神 成 就 美好 生活 
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益 美 高 是 一 个 全 球 性 的 团队 ， 被 一 致 公认 为 
全 面 换 热 解决 方案 的 卓越 供应 商 。 益 美 高 的 承诺 


是 使 地 球 上 任何 地 方 
单 、 更 加 舒适 、 更 具 
益 美 高 在 中 国 


美 高 





生产 














的 人 们 都 能 够 生活 得 更 加 简 
可 持续 性 。 

















拥有 两 家 独资 工矿， 分别 为 益 
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制冷 设备 有 限 公 司 。 
工厂 中 最 先进 的 生 








悦 工 三 配置 了 益 美 高 全 球 
国 总 部 统一 的 
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产 设备 ， 采 
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图 样 , 制造 益 美 高 全 球 质量 统一 的 优质 产品 。 














益 美 高 上 海 工 厂 通 过 了 ISO9001 质量 管理 体 


系 认 证 、ISO14001 环 








证 ? 











产品 














有 CTI 认证 、 
2006 年 上 海 新 工厂 建 厂 至 今 ， 














亚太 地 区 总 刘 


益 美 高 的 每 一 项 解决 方案 都 经 过 严谨 的 研究 和 测 


试 ， 以 确保 高 效 和 可 靠 性 ， 将 
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于 精神 贯彻 于 “ 益 











二 、 遵 循 绿色 环保 理念 











在 益 美 高 ， 创 新 和 环境 可 持续 发 展 是 齐 头 并 





进 的 。 益 美 高 技术 团队 一 直 致 力 于 开发 绿色 环保 


产品 和 配套 服务 。 





境 体 系 认证 以 及 ASME 认 
FM 认证 和 1IBC 认证 。 从 
已 经 历 多 次 扩建 ， 
































当前 


能 力 、 更 丰富 的 产品 系列 服务 于 市 场 。 益 美 
占 地 面积 8 227m’, 


上 海 工 广 正 进 行 4 期 扩建 ， 将 以 更 大 的 生产 
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4670m2。 
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厂房 建筑 面积 
工厂 为 整个 中 国 及 亚太 地 
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客户 


提供 





高 质量 的 产品 和 


流 的 服务 。 


一 、 坚 持 创 新 与 智能 制造 
在 益 美 高 ， 创 新 切实 贯穿 于 整个 工作 流程 及 
发 展 机 制 中 ， 每 年 持续 寻找 突破 性 的 解决 方案 。 


















































益 美 高 不 断 推进 先进 信息 技术 与 先进 制造 技术 的 
深度 融合 ， 将 其 贯穿 于 产品 设计 、 制 造 、 服 务 等 


全 生命 周期 的 各 个 环节 ， 不 断 提升 产品 质量 、 
源 消 耗 ， 推 动 制造 业 创新 、 绿 色 、 


务 水 
协调 


近年 来 ， 益 美 高 陆续 投入 了 


自动 





平 ， 减 少 资 


、 开 放 。 











服 














自动 焊接 机 器 人 、 


弯 管 机 等 ， 取 代 了 原先 的 人 工 操作 ， 以 智能 


SE 











制造 


6 000m? AYE 
验 室 以 及 经 验 了 





























E 动 创新 。 位 于 美 
发 中 心 ， 有 6 个 专业 级 的 环境 测试 实 
FE 富 的 研究 工程 师 。 











国 的 益 美 高 总 部 拥有 超过 











在 过 去 的 10 年 








里 ， 益 美 高 在 全 球 已 拥有 超过 28 项 专利 。 同 时 ， 
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HK fea HE HH IF A 
家 族 系列 的 绿色 节能 冷却 塔 、 太 阳 
空气 能 源 系 列 空冷 器 及 水 处 理 配套 产品 
益 美 高 的 工业 换 热 设备 在 
再 生 钢 ， 不 锈 钢 机 组 所 含有 的 再 生 钢 超过 80%， 








在 不 断 壮 大 eco 
能 系列 冷却 塔 、 
等 。 同 时 ， 
其 钢 结构 中 大 量 使 用 了 






























































从 减少 噪声 到 节约 用 水 ， 消 除 化 学 品 的 使 用 ， 这 





些 都 是 益 美 高 秉持 绿色 环保 理念 的 成 果 。 











公司 不 




















断 开 发 新 技术 ， 为 客户 提供 卓越 的 运行 优势 ， 同 
时 着 眼 于 可 持续 发 展 。 








三 、 洞 悉 市 场 ， 


推出 精品 


益 美 高 洞悉 市 场 ， 充 分 利用 新 能 源 ， 从 源头 





杜绝 污染 ， 降 低 排放 。 配 合 创 新 驱动 ， 畏 








之 智能 

















技术 ， 坚 持 可 持续 发 展 。 
1. 益 美 高 产品 在 轨道 交通 领域 的 应 用 








影响 乘客 舒适 度 的 习 
大 的 改进 提升 空间 ， 














却 塔 对 于 周边 环境 的 影响 也 必须 纳入 考虑 范围 。 


在 城市 轨道 交通 中 ， 











暖 通 空调 系统 作为 直接 
EE 要 环节 以 及 耗 能 大 户 有 着 很 
作为 系统 组 成 部 分 之 一 的 冷 


















































益 美 高 冷却 塔 不 仅 在 可 靠 性 、 











热力 性 能 、 维 护 性 、 








能 耗 、 对 水 控制 方面 处 于 先进 水 平 ， 




















而 且 很 好 地 








解决 了 噪声 扰民 和 冷却 塔 放置 区 域 受 限 的 问题 。 
益 美 高 UT 超 静 音 冷 却 塔 在 上 海地 铁 2 号 线 、12 

















号 线 和 13 号 线 上 被 大 量 使 用 ， 
令 客户 非常 满意 。 
心 风机 的 冷却 塔 塔 体 噪声 本 身 比 较 低 ， 适 合 放置 
在 室内 ， 不 占用 外 部 空间 。 当 工程 完工 后 ， 
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MV.» 

















其 降 噪 效 果 非 常 明 
LPT 和 LSTE 单 面 进 风 、 离 


























在 附 
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近 居 民 家 进行 了 不 同时 段 、 不 同 区 域 的 相关 测试 ， 
完全 消除 了 冷却 塔 对 附近 居民 的 影响 。 益 美 高 冷 
却 塔 以 其 独 有 的 技术 优势 获得 了 上 海地 铁 、 南 京 
地 铁 、 宁 波 地 铁 、 成 都 地 铁 、 香 港 地 铁 运 行 方 的 
满意 。 
2. 益 美 高 产品 在 数据 中 心 的 应 用 
随 着 信息 化 社会 的 发 展 ， 数 据 集中 是 管理 集 
约 化 的 必然 要 求 ， 而 数据 中 心 建设 则 成 为 数据 集 
中 趋势 下 的 必然 产物 。 
通常 数据 中 心 的 建设 都 会 引入 PUE 的 概念 ， 
PUE 是 数据 中 心 总 能 耗 与 IT 设备 能 耗 的 比值 ， 是 
评价 数据 中 心 能 源 效率 的 指标 ，PUE 值 越 小 ， 表 
示 数 据 中 心 的 能 源 利用 率 越 高 ， 该 数据 中 心 越 符 
合 低 碳 、 节 能 的 标准 。 制 冷 系 统一 般 占 总 能 耗 的 
30%， 仅 次 于 开设 备 50% 的 能 源 消 耗 量 ， 所 以 ， 
制冷 系统 的 优化 节能 对 于 降低 数据 中 心 的 PUE 值 
有 着 重大 的 意义 。 而 冷却 塔 的 冬季 免费 制冷 (不 
使 用 制冷 主机 ， 由 冷却 塔 的 冷却 水 直接 或 间接 为 
系统 供 冷 ) 运行 能 显著 提高 能 源 使 用 效率 ， 大 幅 
度 降低 能 耗 ， 降 低 PUE 值 。 免 费 制 冷 最 理想 的 应 
] 区域 是 在 寒冷 地 区 甚至 是 严寒 地 区 ， 因 此 ， 冷 
却 塔 免费 制冷 运行 的 同时 也 存在 结 冰 的 隐患 ， 而 
冷却 塔 冬季 免费 制冷 的 关键 在 于 防冻 ， 如 果 机 组 
内 部 或 机 组 上 过 度 结 冰 ， 就 会 造成 机 组 排 热能 
大 幅 降低 ， 严 重 时 还 可 能 引起 设备 故障 。 益 美 高 
AT 冷却 塔 产品 具有 突出 的 冬季 防 结 冰 能 力 。 益 美 





















































































































































































































































创新 长 盛 


高 为 世纪 互联 宽带 数据 中 心 、 亚 太 中 立 数据 中 心 、 
腾讯 、 谷 歌 、 百 度 、 国 家 电网 、 中 国电 信 等 诸多 
数据 中 心 提供 了 冷却 设备 。 

3. 益 美 高 产品 在 区 域 供 冷 的 应 用 

区 域 供 冷 近 几 年 在 中 国 发 展 较 快 ， 它 通过 设 
置 集中 的 制冷 站 ， 再 由 循环 水 管道 系统 输送 冷冻 
水 ， 向 各 座 建筑 提供 空调 冷 量 。 上 海 虹 桥 商 务 核 
心 区 是 继 上 海 2010 年 世博 会 后 的 城市 重点 发 展区 
域 ， 其 核心 区 将 作为 服务 虹桥 综合 枢纽 及 周边 产 
业 区 的 专项 职能 中 心 和 商务 社区 。 该 项 目 是 当前 
上 海地 区 最 大 的 区 域 能 源 中 心 ， 为 100 万 m KR 
务 区 提供 冷 热电 三 联 供 。 鉴 于 冷却 塔 对 能 源 站 的 
重要 性 (冷却 塔 换 热 性 能 和 防火 性 能 ) ， 且 冷却 
塔 单 体 体 量 巨 大 ， 布 置 区 域 面积 小 ， 经 过 多 方 商 
讨 , 确立 了 选用 CTI 认证 钢 制冷 却 塔 的 设计 思路 。 
该 项 目 冷却 塔 设计 还 有 一 个 很 重要 的 特点 ， 所 有 
电 制 冷 主机 冷却 塔 自身 不 带 水 盘 ， 冷 却 塔 放置 在 
混凝土 水 池 之 上 , 这 样 有 利于 水 力 平衡 分 配 。 最 终 ， 
益 美 高 为 上 海 虹 桥 能 源 中 心 提 供 39 台 AT 系列 冷 
却 塔 ， 共 计 113 个 单元 模块 。 

益 美 高 的 承诺 是 使 地 球 上 任何 一 处 的 人 们 都 
能 够 生活 得 更 加 简单 、 更 加 舒适 、 更 具有 可 持续 
性 。 这 份 初 心 让 益 美 高 不 断 用 心 设计 ， 精 心 制造 ， 
凭借 工匠 精神 为 客户 提供 优质 产品 及 百分之百 满 
意 的 服务 。 这 是 益 美 高 人 的 承诺 ， 也 是 益 美 高 坚 
持 创 新 升级 、 绿 色 节 能 不 变 的 初衷 。 






































































































































































































































































































































独特 永存 


一 一 广州 览 讯 科技 开 发 有 限 公 司 


一 、 公司 简介 

广州 览 讯 科技 开发 有 限 公 司 ( 简 称 广州 览 讯 ) 
Al 20 世纪 90 年 代 末 创立 以 来 ， 一 直 秉 持 “ 创 新 
长 盛 ， 独 特 永 存 ” 的 理念 。 引 领 行 业 向 “新 技术 、 
新 材料 、 新 工艺 、 新 的 商业 模式 ”方向 提升 。 公 




















司 专业 从 事 冷 却 塔 的 设计 、 生 产 , 年 生产 能 力 达 2.5 
亿 元 。 公司 厂房 面积 35 000m’, WA AT 350 R4, 
拥有 冷却 塔 行业 内 资深 的 专业 技术 人 才 60 多 名 。 

ON AR RA. RR RAR 
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等 地 多 家 知名 冷却 塔 企 业 技术 合作 ， 产 品 远 销 欧 
盟 、 澳 大 利 亚 、 韩 国 、 朝 鲜 、 越 南 、 巴 
泰国 、 尼 日 利 亚 、 缅 甸 等 20 多 个 国家 和 
及 澳门 地 区 。 
广州 览 讯 在 发 展 过 程 中 非常 注重 环保 、 注 
重 职 业 安 全 ， 通 过 了 IS09001 : 2008 质量 体系 
认证 、ISO14001 : 2007 环境 卫生 体系 认证 、 
OHSAS18001 : 2007 职业 健康 安全 体系 认证 ， 获 
得 工厂 排污 许可 证 ( 即 通过 环评 )。 

广州 览 讯 是 整体 水 冷却 方案 的 提供 者 ， 与 国 
家 质量 监督 局 玻璃 钢 检 测 中 心 合作 的 软件 为 客户 
提供 冷却 塔 选 型 计算 ， 与 清华 大 学 建筑 技术 科学 
系 合作 进行 冷却 塔 CFD 模拟 分 析 进 塔 空气 流 场 校 
核 计算 ， 循 环 水 处 理 方案 、 环 保 降 品 工程 、 群 组 
节能 系统 自控 、 双 速 节能 控制 、 变 频 节能 控制 、 
防 白 烟 、 防 冻 电 加 热 、 防 冰 装 置 、 系 统管 道 设计 、 
维护 保养 培训 等 增值 服务 。 

二 、 坚 持 创新 发 展 理 念 ， 开 发 节能 、 节 水 等 
新 技术 


































































































































































































水 雾 浓 等 弊端 ， 与 中 山大 学 、 香 港 科技 大 学 合作 ， 
开发 基于 外 界 条 件 ( 热 负荷 、 空 气 和 水 的 热 物 性 等 ) 
动态 调整 干 式 与 湿式 组 合 运行 模式 和 参数 匹配 ， 
构建 基于 设计 参数 、 结 构 参 数 和 运行 参数 三 者 最 
优 平 衡 的 冷却 系统 集成 ， 可 实现 较 传 统 的 冷却 塔 
节 水 10% 以 上 、 节 电 5% 以 上 。 

3. 成立 广东 省 高 效 节 能 节 水 降 噪 冷却 系统 〈 览 
讯 ) 工程 技术 研究 开发 中 心 

当前 冷却 塔 主要 关注 节 水 、 节 能 、 消 雾 、 降 
噪 技术 。 节 水 技术 : 通过 在 冷却 塔 气 室 两 侧 增 
加 高 效 空冷 换 热 装 置 ， 循 环 水 在 该 装置 内 的 冷却 
不 产生 水 的 蒸发 ， 该 部 分 的 换 热 量 占 总 换 热 量 的 
15% ~ 20%， 因 此 ， 与 常规 冷却 塔 相 比 ， 年 均 节 
水 率 〈 以 蒸发 水 量 计 ) 达 15% ~ 20%。 节 能 技术 : 
通过 精细 化 设计 ， 使 冷却 塔 上 塔 压 头 和 风机 电动 
机 能 耗 做 到 更 低 ; 在 高 回 水 压力 循环 水 系统 中 ， 
利用 水 动 风机 技术 ， 合 理 有 效 利 用 高 回 水 压 头 ， 
节约 风机 电动 机 用 电 。 消 雾 技 术 : 通过 降低 从 风 
简 出 口 排出 气流 的 相对 温度， 从 而 减少 与 大 气 混 


























































































































































































































广州 览 讯 拥有 自主 研发 产品 30 余 个 ， 核 心 产 
品 均 拥有 自主 知识 产权 ;认定 高 新 技术 产品 4 项 ， 





























一 级 节能 节 水 产品 2 项， 美国 CTI 热力 性 能 认证 8 
项 ， 中 国 CCTI 认证 2 项 。 

1. 开发 高 效 节能 节 水 复合 式 水 冷 系统 关键 技 
术 及 产业 化 

针对 传统 循环 水 冷却 塔 存在 能 耗 高 、 耗 水 量 

等 问题 ， 广 州 览 讯 自 主 开发 填料 盘 管 复合 式 节 
水 冷却 系统 。 根 据 传 热 传 质 机 理 研究 和 数值 计算 
分 析 ， 优 化 确定 复合 式 冷 却 塔 主要 结构 形式 ， 研 
制 高 效 循环 水 冷却 强化 管 换 热 器 和 喷 淋 系统 ， 
发 添加 特殊 纳米 级 导热 粒子 的 喷 淋 水 传 热 冷却 工 
质 ， 构 建 基 于 设计 参数 、 结 构 参 数 和 运行 参数 三 
者 最 优 平衡 的 冷却 系统 集成 ， 优 化 风机 配 风 量 和 










































































合 过 程 中 产生 的 水 蒸气 冷凝 现象 ， 实 现 低 温 坏 境 
PIS ATI Se WE. ERER: 通过 增加 进 风 口 
消声器 、 排 风口 消声器 、 风 机 电动 机 减 振 装置 、 
消 声 填 料 等 静音 装置 ， 与 常规 冷却 塔 相 比 ， 冷 却 
塔 设备 标准 点 处 噪声 降低 3 ~ 10dB。 

广州 览 讯 在 节能 节 水 技术 、 消 雾 技 术 、 降 品 
技术 等 方面 达到 国内 领先 、 国 际 先进 水 平 ， 拥 有 
发 明 专利 6 项 、 实 用 新 型 专利 80 多 项 、 外 观 设计 
专利 1 项 。 

三 、 成 立 冷却 塔 检测 中 心 ， 为 技术 改造 和 创 
新 提供 基础 平台 

广州 览 讯 为 了 对 冷却 塔 产品 和 技术 进行 改革 
创新 、 对 各 零件 和 成 品 的 质量 更 好 地 进行 监控 ， 
投资 兴建 了 冷却 塔 检测 中 心 。 该 检测 中 心 采用 























































































































水 泵 喷 淋 水 量 ， 可 实现 冷却 系统 高 效 节能 节 水 运 
行 。 该 项 目 被 列 为 广东 省 科技 项 目 。 

2. 研制 高 集成 、 低 能 耗 复合 式 节 水 冷却 系统 
及 产业 化 

针对 传统 循环 水 冷却 塔 存在 能 耗 高 、 耗 水 大 、 
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大 量 的 先进 检测 设备 和 自动 化 系统 ， 符 合 GB/T 
7190.1 一 2008 标准 和 美国 冷却 技术 研究 协会 (CTI) 
标准 的 多 功能 冷却 塔 性 能 测试 场 要 求 ， 可 以 在 工 
厂 内 测试 600m*/h 流量 以 下 冷却 塔 的 各 项 运动 指 
标的 工厂 实验 室 的 测试 流量 ， 可 提供 各 项 准确 可 



























































企业 概况 








靠 的 冷却 塔 性 能 数据 。 

广州 览 讯 检测 中 心 使 用 变频 群 控 等 自动 化 控 
制 手段 ， 配 合 精密 的 检测 仪器 以 确保 产品 的 自 检 
自 查 ， 保 障 公司 生产 的 冷却 塔 产品 的 热力 性 能 指 
标 、 噪 声 指 标 、 瑶 水 损失 控制 达到 一 个 最 佳 的 优 
化 效果 ， 从 而 实现 提升 产品 品质 、 不 断 完善 产品 、 
更 好 地 为 客户 服务 的 目标 。 

2013 年 起 , 广州 览 讯 的 开 式 冷却 塔 HMK 系列 、 
密闭 式 冷却 塔 LMB 系列 、 带 消声器 HMCC 系列 、 
超 静 音 环保 型 HMC 系列 全 部 通过 CTI-201 热力 性 
能 认证 。2016 Æ, PL 系列 方形 横流 冷却 塔 和 LC 
系列 方形 逆流 冷却 塔 通过 CCTI 性 能 评价 (认证 
四 、 积 极 参 与 标准 化 工作 ， 推 动产 业 转型 升级 
广州 览 讯 积极 参与 标准 化 工作 ， 作 为 起 草 单 
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坚持 品质 第 一 











位 参与 了 3 项 国 





家 标准 的 4 





Hl, 2) HA: GB/T 


7190.1 一 2008《 中 小 型 玻璃 纤维 增强 塑料 冷却 塔 》、 


GB/T 7190.2 一 2008《 大 型 玻璃 纪 











IA) GB/T 50392《 机 械 通 风 冷 却 塔 工艺 
广州 览 讯 是 冷却 塔 行业 首 个 节能 技术 规范 标准 《 冷 





却 塔 节 能 技术 规范 》 的 起 草 单 
节能 冷却 塔 产品 在 节能 示 









































F 维 增强 塑料 冷却 


设计 规范 》。 





立 。 大 温差 小 流量 


范 工程 中 得 到 推广 。 


广州 览 讯 对 流水 线 自动 化 设备 进行 改造 升级 ， 


是 高 自动 化 水 平 ， 








建设 成 为 冷却 塔 行业 自动 化 程 








度 高 的 企业 。 通 过 流水 线 汽车 工业 化 模式 生产 出 











的 冷却 塔 ， 让 广州 
冷却 塔 行业 中 走出 
技术 、 

















大 道 。 











追求 永 续 


一 一 上 海 金 日 冷却 设备 有 限 公司 

















冷却 设备 有 限 公司 (简称 上 海 金 日 
成 立 于 199344, 隶属 于 台湾 金 日 实业 集团 公司 ， 
是 一 家 专业 生产 冷却 设备 的 企业 。 金 日 实业 集团 
在 新 加 坡 、 马 来 西亚 、 印度 尼 西 亚 均 设 有 海外 工厂 ， 
其 工业 塔 、 民 用 塔 技术 指标 在 国际 上 均 处 于 领先 
地 位 。 上 海 金 日 在 国内 各 地 成 立 了 50 多 家 办 事 处 ， 
产品 畅销 全 国 20 多 个 省 、 市 、 自 治 区 。 公 司 拥 
PVC 散热 材 、 挡 水 帘 和 FRP 外 观 多 项 专利 技术 ， 
建立 了 占 地 面积 1 200m 的 风机 性 能 测试 中 心 ， 是 
当前 国内 少数 拥有 风机 性 能 测试 中 心 的 企业 。 
1998 年 ， 上 海 金 日 通过 了 ISO9001 : 2000 
际 质量 体系 认证 ， 于 1995 年 成 为 中 国 制冷 学 会 成 
员 ，2013 年 成 为 中 国 通用 机 械 工业 协会 冷却 设备 
分 会 副 理事 长 单位 。 公 司 通过 了 美国 CTI 性 能 认 
证 。2017 年 ， 公 司 的 HKD 方 型 横流 系列 冷却 塔 、 
KFT 逆流 饭 金 系列 冷却 塔 通过 了 中 国 通用 机 械 工 


业 协 会 冷却 设备 分 会 性 能 评价 体系 。 


上 海 金 日 








































































































































































































































































































上 海 金 日 生产 


览 讯 在 属于 传统 手工 制造 业 的 
一 条 依靠 创新 、 大 量 采 用 “新 











新 材料 、 新 工艺 、 新 的 商业 模式 ”的 四 新 





era 
Za 














PIRRE A A A 


风 式 防腐 蚀 组 合 塔 ， 提 供 系列 成 套 节 能 低 品 声 风 





机 ， 生 产 各 种 水 质 稳 定 药剂 。 





公司 除 生产 冷却 塔 


设备 外 ， 还 生产 与 冷却 塔 相关 的 加 药 装置 、 水 质 














HINER. ZEK, be A 








名 的 国际 品牌 作为 





服务 至 上 、 推 陈 出 新 ”的 经 营 理念 ， 
又 一 项 的 骄 人 业绩 。 
BRE ty, EERE a Ae ABB Mb TT HL H 
在 工业 用 塔 方面 ， 中 国 银行 大 
日 机 场 、 北 京 中 芯 国 
产品 。 产 品 远 销 到 


标志 o 





融 大 厦 、 虹 桥 机 场 ， 四 川 绵 B 
际 等 国际 性 的 工程 选用 了 人 金 日 




















直 把 成 为 知 





i 斗 目标 。 公司 秉承 




















美国 的 太空 总 署 





创造 了 一 项 


“no Ae 
品质 第 一 、 





Ep E 
的 


























厦 、 国 际 金 














ER P 

上 海 金 
的 招聘 渠道 有 以 下 
猎头 公司 招聘 、 
I 有 自己 的 研发 团 





















































oa 


通过 各 种 渠道 引进 所 需 常 
现场 招聘 会 、 
公司 内 部 招聘 、 








本 、 仇 朗 、 印 度 等 地 。 



































招聘 、 
职工 


网 络 





几 种 : 

















人 才 ， 常 规 


引荐 。 公 司 


队 和 测试 中 心 ， 科 研 人 员 近 40 











中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2018 





人 ，10% 以 上 为 对 口 研究 生 ，60% 以 上 为 本 科 生 。 
公司 每 年 超过 4% 的 销售 额 用 于 产品 开发 或 改善 。 























在 产品 研发 上 采 











职工 文化 ， 大 力 提高 


职工 的 健康 素质 和 现代 文明 


























素养 。 公 司 拥有 自己 培育 的 























j 校 企 合作 方式 ， 同 时 发 挥 学 校 


和 企业 各 自 的 优势 ， 将 学 校 的 科研 成 果 转 化 到 实 





际 生产 中 。 


公司 与 上 海 理工 大 学 
冷却 塔 和 散热 片 性 能 


合作 开发 密闭 式 
测试 实验 装置 ， 与 上 海 交 通 


大 学 合作 开发 动 平 衡 测试 FRP 低 噪 声 新 风机 ， 与 








南京 航空 航天 大 学 合作 开发 新 的 螺旋 桨 风机 。 


公司 深入 实施 职工 素质 建设 工程 ， 从 三 
一 是 以 加 强 企业 发 展 为 核心 
职业 素质 和 法 律 意识 ; 





面 着 手 : 





职工 道德 修养 、 
开展 创 争 活动 ， 大 力 提 高 职 
三 是 加 强 企业 文化 建设 ， 培 育 先 进 








术 技 能 素质 ; 


一 、 公 司 简介 
i 28 EB MILF 1986 年 ，30 多 年 来 ， 一 致 
调 系 统 的 设备 研发 、 








致力 于 中 央 空 














的 节能 改造 。 








\ 体 业务 涉及 中 央 空 调 、 





风 系 统 配套 的 冷却 塔 ， 














品 的 设计 、 制 造 、 
于 1996 es 





E 册 资金 ， 成 立 广 州 新 净 冷 气 集 








个 方 
ù, KAGE TR 
二 是 深入 
工科 学 文化 素质 和 技 


























发 明 专 利 ， 应 用 于 冷却 塔 新 产 
善 和 品质 提升 。 
通过 多 年 的 努力 ， 
权 。 近 几 年 ， 公 司 加快 了 研发 
不 少 于 5 项 专利 成 果 。 公 司 研 








公司 已 拥 


发 团队 ， 获 得 多 项 
品 的 开发 、 工 艺 改 





了 数 十 项 知识 产 
的 步 又， 每 年 获取 
发 中 心 被 上 海 市 松 











江 区 命名 为 “技术 中 心 ”，2012 年 公司 被 评 为 高 





新 企业 。 
公司 坚持 “真诚 、 





Wi. a A~ 
务实 、 荣 誉 ”的 理念 ， 坚 

















第 一 ， 退 求 永 续 经 营 ， 








化 繁 为 简 之 道 


一 一 新 萎 集 团 














制造 以 及 项 目 





采暖 、 通 
末端 设备 及 自动 化 控制 产 
HE ARME. Pe RA 

















a 





有 限 公 司 。 在 ) 

















员工 1200 人 。 
处 ， 向 




















东 清 远志 
ee nae 
1SO14000 环境 体系 标准 。 生 产 基 地 
5 家 、 销 售 型 公司 7 家 、 技 术 研 发 中 心 2 个 ， 现 有 
PEACE ERA 20 多 家 办 事 
j 户 提供 高 效 、 节 
































能 和 品质 ， 








170 


eee AAA rei 400 多 种 ， 和 凭借 优 

















JA 12 万 m 的 生产 基 


(ee 














点 工程 项 目 。 
新 鞭 集 团 产品 先后 通过 了 




















用 心服 务 ， 诚 做 业 








国家 质量 检测 中 心 


和 国际 众多 检测 机 构 的 严格 测试 ， As 








CTI、AHRI， 欧 洲 GE， 加拿大 CSA Ë 


基于 领先 的 研发 能 力 和 非 标 产 


等 认证 。 
Wi 未 














着 技术 创新 的 原则 ， 新 萎 集 团 











己 有 领先 于 国内 外 











的 30 多 项 原创 专利 ， 研 发 能 
业 一 流水 平 ， 多 项 研究 成 果 在 














并 严格 遵守 ISO9000、 


制造 型 企业 









































良好 口碑 ， 加 快 了 新 品 的 推出 





菱 集 团 参 与 了 冷却 塔 国家 标准 的 编制 。 




















具有 国际 标准 的 冷却 塔 性 能 检 























能 环保 的 产品 与 服务 。 
的 产品 性 




















新 痿 集团 与 世界 空调 行业 
企业 建立 了 紧密 的 战略 合作 关系 ， 
国内 外 知名 项 目 ， 如 水 立方 、 国 家 大 剧院 、 
大 会 堂 、 广 州 大 学 城 、 民 航 机 场 等 一 





Ss XI 


[多 著名 的 
并 获得 众多 的 
人 民 
系列 国家 重 


=> 












































中 心 的 认可 ， 成 为 国家 玻璃 钢 











心 广州 测试 场 ， 单 台 冷 却 塔 测试 最 大 循环 水 量 为 
550m /h。2011 年 ， 新 萎 集 团 获得 科技 部 科技 型 中 








小 企业 创新 基金 项 目 立项 。 该 
科技 成 果 鉴 定 ， 认 定 为 国际 首 



































已 跻身 于 国内 外 行 
实际 应 用 中 取得 了 
速度 。2008 年 ， 新 
同期 ， 其 
测 中 心 获 国家 检测 
制品 冷却 塔 测 试 中 
































项 目 由 广东 省 进行 
创 ， 处 于 国际 领先 











水 平 ， 并 被 认定 为 广东 省 高 新 


BRP he HAS 








和 无 线 控 电 器 被 认定 为 ) 


东 省 自主 创新 产品 。 





企业 概况 








通过 和 众多 设计 院 、 监 理 公 司 、 设 备 安 装 公 
司 、 承 包 商 以 及 合作 伙伴 之 间 的 精诚 合作 ， 新 葵 
集团 参与 了 许多 中 国 大 陆 的 标志 性 工程 项 目 ， 向 
客户 提供 了 一 个 专业 合理 的 优化 建议 。 | 
肩负 着 节能 环保 的 使 命 ， 专 业 提供 现场 诊断 、 
能 方案 提交 实施 改造 等 服务 een 
合作 ， 建 立 了 研究 生 实 践 基地 ， 实 现 了 产 学 研 的 
紧密 结合 。 
新 凌 集 团 的 目标 就 是 将 复杂 繁琐 的 智能 科技 
化 为 最 简单 、 便 捷 的 产品 与 服务 ， 创 造 出 中 国 的 
知名 品牌 , 以 提供 给 人 类 舒适、 节能 的 环境 为 目标 ， 
ea 
以 先进 的 技术 、 可 靠 的 质量 、 合 理 的 价格 、 
的 服务 、 科 学 的 经 营 继 给 es 
二 、 不 断 调 整 产 品 结构 
在 产品 方面 ， 新 萎 集 团 一 直 坚 持 国 家 可 持续 
发 展 方针 和 产业 政策 ， 以 及 企业 各 生产 要 素 充 分 
利用 和 发 挥 更 高 效益 的 原则 。 
1. 推动 战略 性 新 兴 产 业 的 发 展 ， 丰 富 产 品 库 
新 萎 集 团 根据 市 场 需 求 和 公司 的 技术 条 件 ， 
有 针对 性 地 开发 新 产品 , 增加 高 附加 值 产品 品种 ， 
增强 企业 核心 竞争 力 ， 抢 占 行业 发 展 制高点 。 从 
1991 年 的 第 一 代 新 萎 冷 却 塔 面世 开始 ， 至 今 ， 新 
鞭 集 团 的 产品 早已 不 再 局 限于 冷却 塔 的 生产 制造 。 
经 过 多 年 的 发 展 ， 和 凭借 在 制冷 领域 的 专注 研究 ， 
rie 
















































































































































































































































































萎 集 团 也 拥有 多 个 系列 空调 末端 和 自控 方面 的 


























2. Rae TAG RAO i 量 问题 
一 直 以 来 ， 新 萎 集 团 都 十 分 注重 新 技术 、 新 
材料 、 新 工艺 的 把 握 和 使 用 ， 保 证 生产 力 和 生产 
水 平 走 在 行业 的 前 端 。 为 提高 生产 效率 ， 购 入 全 
自动 激光 切割 机 。 对 于 产品 的 生产 标准 ， 新 鞭 集 
团 同 样 有 着 严格 的 要 求 。 在 每 一 次 产品 出 货 前 ， 
专业 的 检测 人 员 会 对 产品 进行 组 装 检测 ， 保 证 符 
合 标准 才 会 送 至 客户 手中 。 
3. 在 信息 反馈 中 不 断 升 级 产品 
新 莹 集团 的 售后 服务 一 直 是 行业 中 有 口 皆 厂 
的 ， 而 在 长 期 的 售后 服务 过 程 中 ， 也 在 不 断 总 结 












































































































































问题 、 解 决 问题 , 对 产品 进行 一 次 次 的 升级 和 改 ; 
针对 圆 形 冷却 塔 换 热效率 低下 、 耗 能 大 以 及 难以 
检修 的 问题 ， 逐 步 取 消 圆 形 塔 生产 ， 针 对 冷却 塔 
的 玻璃 钢 外 党 长 期 耐 温 性 差 ， 在 开放 环境 下 容易 
老化 以 及 后 期 报废 回收 无 法 降解 而 出 现 的 环保 问 
题 ， 改 用 金属 材质 制作 冷却 塔 外 壳 ; 为 了 方便 冷 
却 塔 运输 和 组 装 , 将 冷却 塔 设计 成 模 组 拼装 形式 ， 
使 得 现场 安装 、 管 理 更 便捷 。 
三 、 坚 持 科技 创新 
新 凌 集 团 坚持 科技 创新 ， 采 用 新 的 生产 方式 
和 经 营 管理 模式 , 开拓 生产 新 领域 , 开发 高 新 产品 ， 
提高 产品 质量 。 

1. 冷却 塔 检测 仪 

冷却 塔 检测 仪 是 新 萎 集 团 针对 冷却 塔 运行 状 
况 而 开发 出 来 的 在 线 物 联网 解决 平台 。 采 用 云 计 
算 技术 ， 通 过 冷却 塔 检测 装置 将 冷却 塔 实时 数据 
上 传 至 云端 ， 经 过 整理 计算 后 ， 通 过 冷却 塔 管 理 
平台 反馈 给 客户 。 冷 却 塔 管理 平台 提供 PC 版 本 、 
IOS 及 安 卓 版 本 。 可 根据 不 同 权限 进入 监测 仪 ， 查 
阅 所 属 设备 的 工 况 参数 。 检 测 仪 不 仅 可 以 实时 监 
测 并 记录 冷却 塔 的 运行 数据 、 位 置信 息 ， 支 持 远 
程 对 报警 参数 的 设置 ， 也 可 以 对 多 个 设备 、 多 个 
系统 进行 监测 。 同 时 ， 冷 却 塔 的 数据 远 传 云端 ， 
方便 以 后 查询 参考 。 冷 却 塔 管理 平台 的 出 现 ， 帮 
助 客户 随时 了 解 设 备 运 行 状况 ， 提 醒 客户 进行 设 
备 维护 保养 、 更 换 配 件 ， 还 可 以 帮助 客户 检查 让 
水 系统 是 否 正常 、 水 资源 是 否 存在 浪费 ， 同 时 还 
为 将 来 对 空调 系统 制订 节能 改造 方案 提供 了 基础 
数据 支持 。 

2. 冷却 塔 专用 直流 无 刷 电动 机 

传统 的 冷却 塔 一 般 以 带 传动 和 齿轮 传动 形式 
为 主 。 两 种 传动 形式 均 需 要 多 个 部 件 来 实现 4 
动 效果 。 首 先 ， 安 装 维护 比较 麻烦 ， 尤 其 是 此 
传动 。 由 于 齿轮 箱 都 是 整体 购买 ， 需 将 齿轮 箱 
外 后 才能 对 内 部 齿轮 配件 进行 维护 。 其 次 ， 寿 命 
短 ， 如 输送 带 一 般 使 用 3 一 4 个 月 后 就 需要 更 换 
或 重新 校 核 松 紧 度 。 再 次 ， 如 电动 机 无 级 变速 
时 ， 需 要 配置 变频 器 才能 实现 该 功能 。 而 新 夺 集 
























































































































































































































































































































































am 














> as 
















































































171 


中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2018 


























团 新 研发 的 冷却 塔 专 用 电动 机 ， 能 优化 以 上 的 传 
动 及 调 速 方案 ， 采 用 直接 传动 形式 ， 转 速 设计 为 
200 一 500r/min， 降 低 整个 动力 部 分 的 运行 噪声 ; 
自身 能 实现 无 级 调 速 功能 ， 无 需 变频 器 。 

3. 新 型 鼓 风 式 逆流 冷却 塔 

新 型 鼓 风 式 闭 流 冷却 塔 是 新 萎 集 团 通过 多 年 












































式 ， 可 对 暖 通 空 调 设备 的 冷 、 热 水 环 路 进行 调节 
或 换 向 、 开 关 控 制 。 该 球阀 的 优点 在 于 在 等 百 分 
比 流量 特性 ， 阀 门 开 启 时 ， 入 口 流量 根据 阀门 调 
节 开 度 缓 慢 增 加 ， 且 高 关闭 压 差 、 高 承 压 ， 安 全 
Hae, 开关 10 万 次 以 上 无 故障 。 可 选 内 置 电 子 卡 
Hr, 接受 0 ~ 10V 或 4 ~ 20mA 比例 式 控 制 信号 ， 





















































WA AE KR ARE AI, BRB ob FE HEY 
热 交 换 技术 、 科 学 生产 管理 、 环 保 理 念 而 研制 的 
设备 ， 是 冷却 塔 行业 具有 创造 力 的 先进 产品 。 其 
不 仅 具 备 逆 流 式 冷却 塔 热 交 换 效 率 高 的 特点 ， 而 
拥有 4 项 国家 专利 ， 在 常规 冷却 塔 技术 和 结构 
上 进行 了 突破 性 的 改革 。 该 冷却 塔 的 框架 和 外 壳 
均 采 用 优质 的 304 不 锈 钢 ， 解 决 了 玻璃 钢材 料 产 
品 在 生产 和 弃置 时 对 环境 造成 危害 的 问题 同时， 
冷却 塔 在 储 水 盘 处 采用 密闭 式 处 理 ， 有 效 隔 绝 阳 
光 直 接 照射 到 冷却 水 ， 控 制 了 藻类 细菌 的 繁殖 。 
而 且 冷 却 塔 的 动力 部 分 下 置 于 塔 底 ， 进 风口 和 出 
风口 的 距离 相对 更 远 ， 减 少 热 回流 ， 以 达到 优越 
的 换 热 效果 。 此 外 ， 鼓 风 式 逆流 冷却 塔 还 可 以 根 
据 系 统 的 需要 和 场地 的 要 求 ， 灵 活 选用 单 台 结构 
形式 、 多 台 模 块 组 合 形式 或 多 风机 拼装 组 合 形式 ， 
是 冷却 塔 安装 设计 方面 的 一 个 重大 突破 。 

4. 智能 风机 盘 管 

新 萎 集 团 最 新 研发 的 智能 风机 盘 管 采用 永 磁 
EC 电动 机 技术 ， 将 更 大 的 输出 性 能 、 更 高 的 可 靠 
性 及 更 低 的 维护 要 求 融 于 一 体 。 根据 温差 ， 自 动 
无 级 调节 风量 ， 可 降低 设备 运行 能 耗 ， 贡 省 运行 
费用 ， 降 低 运行 噪声 ， 提 高 空间 舒适 度 。 相 对 于 
日 式 风 机 盘 管 ， 智 能 风机 盘 管 帮助 用 户 平 均 节 约 
运行 费用 40% 以 上 。 此 外 ， 智 能 风机 盘 管 可 适 配 
无 线 遥 控 ， 通 过 先进 、 成 熟 的 无 线 通 信 技 术 ， 实 
现 远程 控制 和 运行， 安全、 灵敏、 可靠 ， 有 效 降低 
了 安装 成 本 及 调试 费用 , 节省 了 大 量 的 电气 材料 ， 
不 仅 实 现 了 产品 的 自我 增值 ， 更 是 中 央 空 调 系统 
安装 工程 的 一 项 革命 性 变革 。 

5. 调节 型 电动 球阀 
IZE SBA/SBV 系列 调节 型 电动 球阀 用 于 空调 、 
供暖 设备 的 管 路 控制 ， 根 据 执行 器 不 同 的 控制 方 
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同时 反馈 0 ~ 10VDC 信和 号， 温度 控 制 精度 与 灵敏 
度 更 高 。 

6. 流量 型 动态 平衡 电动 调节 阀 

在 大 中 型 系统 的 区 域 支 管 上 进行 流量 平衡 ， 
流量 平衡 电动 调节 阀 利 用 最 大 流量 设 定 阀门 的 开 
度 ， 进 行 流 量 限制 ， 自 动 消除 系统 的 压 差 波动 。 
无 论 入 口 压力 如 何 变 化 ， 控 制 区 域 阀 门 保持 区 域 
流量 不 变 , 达到 定量 供给 的 效果 , 解决 近 端 压 差 大 、 
远 端 压 差 小 的 了 矛盾， 克服 系统 冷 热 不 均 现象 ， 提 
高 供 热 ( 供 冷 ) 质量 ,减少 系统 循环 水 量 ， 降 低 
系统 阻力 。 从 而 使 区 域 流 量 与 压力 趋 于 稳定 ， 达 
到 “ 控 ” 的 目的 。 该 电动 调节 阀 集 流量 平衡 、 电 
动 调节 、 流 量 显 示 和 阀门 关 断 等 功能 于 一 体 (LED 
显示 设 定 流量 和 实时 流量 ) 。 

四 、 大 力 拓展 海外 市 场 

自 2013 年 国家 提出 “一 带 一 路 ”倡议 以 来 ， 
新 萎 集 团 便 着 力 于 开发 沿线 国家 空调 设备 市 场 。 
当前 ， 已 经 成 功 开发 中 东 、 东 南亚 、 非 洲 、 大 洋 
洲 以 及 北美 地 区 等 众多 区 域 的 市 场 ， 并 与 多 个 国 
家 签订 外 贸 出 口 合 同 ， 以 冷却 塔 和 空调 末端 产品 
为 代表 的 产品 在 国外 行业 市 场 广 受 好 评 ， 迅 速 占 
据 了 当地 市 场 ， 销 售 额 逐 年 呈 跃 进 式 发 展 。 新 北 
集团 不 仅 设置 了 专门 负责 出 口 业务 的 国际 市 场 部 ， 
而 且 每 年 都 会 参与 北美 、 欧 洲 以 及 东南 亚 等 地 的 
国际 性 制冷 展 ， 展 示 新 萎 风 采 ， 让 更 多 的 国外 企 
业 了 解 新 蒙 、 选 择 新 

五 、 企 业 使 命 
新 萎 集 团 将 多 年 发 展 的 经 验 慢 慢 形成 了 一 个 
文化 核心 诚 、 智 、 勤 ， 因 为 诚信 是 为 人 之 基 
石 ， 也 是 立身 处 世 之 本 。 新 葵 集 团 秉 承 “ 诚 、 智 、 
勤 ” 的 企业 核心 价值 观 ， 时 刻 将 企业 的 发 展 与 社 
会 的 发 展 相 融合 ， 用 责任 之 举 铸 就 自身 的 卓越 发 
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企业 概况 











展 ， 说 得 了 客户 的 尊重 和 认可 ， 并 向 着 成 为 卓越 
品质 缔造 者 的 目标 不 断 迈 进 。 客 户 是 新 凌 存 在 价 
值 的 体现 ， 持 续 提 供 卓 越 的 产品 和 服务 ， 是 企业 
品质 最 直接 的 外 在 体现 。 经 过 多 年 的 运转 ， 新 葵 
集团 在 管理 方面 形成 了 一 套 运行 规则 ， 归 纳 为 三 
个 字 : 法 、 理 、 情 ， 就 是 以 法 为 基准 ， 实 行 制度 
管理 ， 同 时 以 理 服 人 ， 有 理 有 据 ， 而 在 法 理 之 后 ， 
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追求 嘻 越 


更 要 求 合乎 人 情 。 

经 过 30 多 年 的 发 展 ， 新 次 集团 提炼 出 了 自己 
的 品牌 观点 , 就 是 “化 繁 为 简 之 道 ”% 对 于 安装 客户 、 
购买 产品 的 客户 、 接 受 服务 的 客户 ， 新 莪 集 团 愿 
意 用 丰富 的 经 验 ， 把 所 有 复杂 的 东西 提炼 成 为 一 
个 非常 简单 , 用户 可 以 接受 、 可 以 享受 价值 的 东西 ， 
这 是 新 次 集团 长 期 的 目标 。 




















































































































突破 创新 


一 一 山东 格 瑞 德 集团 有 限 公 司 





山东 格 瑞 德 集团 有 限 公 司 〈 简 称 格 瑞 德 集团 ) 
成 立 于 1993 年 ， 是 中 央 空 调 系统 整体 解决 方案 供 
应 商 ， 集 中 央 空 调 、 复 合 材 料及 太阳 能 等 综合 能 
源 产品 的 研发 、 设 计 、 生 产 、 销 售 、 安 装 及 维护 
于 一 体 的 大 型 现代 化 企业 集团 ， 是 中 国 制冷 空调 
工业 协会 命名 的 “德州 。 中 央 空 调 城 ”的 支柱 企业 。 

格 瑞 德 集团 为 用 户 提供 的 系列 产品 有 中 央 空 
调 主机 系列 、 末 端 系列 、 净 化 设备 系列 、 冷 却 塔 
系列 、 通 风 人 防 系 列 、 复 合 材 料 系列 、 太 阳 能 系 
列 等 十 大 系列 、130 多 个 品种 。 产 品 销 往 全 国 30 
多 个 省 、 市 、 自 治 区 , 远 销 美国 、 澳大利亚 、 苏 丹 、 
马来西亚 、 泰 国 等 40 多 个 国家 和 地 区 ， 人 遍及 轨道 
交通 、 地 产 住宅 、 石 油 石 化 、 军 工 、 医 药 、 电 力 
等 各 大 领域 。 公 司 参与 了 鸟 梨 、 水 立方 、 北 京 地 
铁 10 号 线 、 上 海 东 方 国贸 大 厦 、 天 津 火车 站 、 沈 
日 奥 体 万 达 广 场 、 山 西 大 剧院 、 青 岛 工商 局 奥 帆 
赛 中 心 、 神 华 集团 、 中 国 神 马 集 团 、 中 国 石化 集 
团 等 大 批 精品 工程 ， 其 中 多 项 工程 荣获 国家 优质 
工程 奖 、 中国 建筑 工程 鲁班 奖 , 煤炭 行业 “太阳 杯 ” 
工程 奖 ， 山 东 “ 泰 山 杯 ”工程 奖 等 荣誉 称号 。 
格 瑞 德 集团 以 中 央 空 调 、 复 合 材料 和 太阳 能 
产业 为 主导 ， 下 设 销售 工程 公司 、 主 机 公司 、 空 
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司 、 防 化 公司 、 国 际 贸易 工程 公司 、 新 能 源 公司 、 
新 材料 公司 及 空调 配件 公司 ; 拥有 以 集团 为 中 心 ， 
划分 京 津 唐 、 华 北 、 东 北 、 西 北 、 南 方 五 大 区 域 ， 
以 北京 、 天 津 、 潍 坊 、 沈 阳 、 兰 州 、 武 汉 等 大 中 
城市 办 事 处 为 基点 , 辐射 全 国 的 销售 、 安装 、 服务、 
配套 体系 网 络 。 
j 户 的 满意 是 格 瑞 德 集团 永远 的 追求 ， 是 格 
瑞 德 价值 的 体现 。 竖 持 “ 全 程 服 务 ， 德 誉 百年 ” 
的 服务 理念 ， 通 过 优质 的 售 前 、 售 中 及 售后 服务 ， 
使 用 户 切身 体会 到 格 瑞 德 的 热情 和 真诚 ， 将 生产 
制造 体系 上 的 质量 控制 全 面 延伸 到 服务 保障 体系 
上 ， 实 现 了 服务 质量 的 全 面 提升 。 

稳定 的 生产 能 力 和 强大 的 规模 优势 是 格 瑞 德 集 
团 获取 效益 的 源泉 。45 H m 的 生产 基地 ，20 万 m 
的 高 标准 生产 车 间 ， 集 团 投 巨 资 引进 世界 一 流 的 高 
端 空调 制作 技术 和 设备 、 全 自动 U 型 弯 管 机 、 高 速 
数控 冲床 、 自 动 焊 接 机 、 龙 门 式 数控 钻床 、 数 控 夸 
塔 冲床 、 自 动 抛 丸 机 、 脱 脂 烘 干 机 、 全 自动 校 直 切 
断 机 等 先进 设备 ， 为 格 瑞 德 集团 黄 定 了 年 产 30 亿 
元 的 产能 基础 。 格 瑞 德 集团 推行 GIT 准时 化 生产 模 
式 ， 在 此 基础 上 导入 了 6S 管理 和 TPM 全 员 设 备 管 
理 理念 ， 促 使 员工 高 效 完 成 各 项 生产 任务 。 




















































































































































































































































































































调 公 司 、 人 防 公司 、 缠 绕 公 司 、 复 合 材 料 科技 公 
A), SMC 公司 、 风 电 公 司 、 热 塑 公司 、 冷 却 塔 公 























格 瑞 德 集团 拥有 国家 级 中 央 空 调 检测 中 心 ， 
通过 了 CNAS 和 GMPI 认证 ， 检 测 范 围 达 2 000 4 
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证 ， 安 全 性 能 综合 测试 仪 、 秽 素 检 漏 仪 、 核 检 漏 
等 高 端 检测 设备 ， 确 保 了 所 有 产品 出 厂 前 均 进 行 
全 面 检测 。 格 瑞 德 集团 质量 管理 要 求 零 失误 、 产 
品质 量 零 缺陷 。 

格 瑞 德 集团 经 过 多 年 的 发 展 ， 形 成 了 自身 独 
特 的 企业 文化 。 “以 人 为 本 ， 科 技 兴 企 ”是 格 瑞 
德 集团 所 遵循 的 人 才 理念 ， 创 造 优厚 环境 ， 积 极 
B HRAT, KOREAN. ERAH 
工 中 , 工程 技术 人 员 占 总 数 的 30%, 其 中 国家 一 级 、 
二 级 建造 师 近 100 A, 聘 有 清华 大 学 科技 人 员 2 人 、 
台湾 高 级 科技 人 员 和 管理 人 员 4 人 。 并 建 有 企业 
管理 发 展 研究 中 心 ,为 企业 管理 和 发 展 精心 策划 、 
科学 谋略 。 

格 瑞 德 集团 自 创 建 以 来 ， 以 科技 创新 推动 企 
业 发 展 ， 成 为 山东 省 高 新 技术 企业 ， 拥 有 国家 博 
士 后 科研 工作 站 、 山 东 省 企业 技术 中 心 、 山 东 省 
地 源 热泵 工程 研究 中 心 、 山 东 省 工业 设计 中 心 、 
山东 省 玻璃 钢 复合 材料 制品 及 应 程 技术 
研究 中 心 等 创新 平台 。 企 业 技术 中 心 先后 与 中 科 
院 长 春 应 用 化 学 研究 所 、 中 国 机 械 科 学 研究 总 院 、 
浙江 大 学 、 西 安 交通 大 学 、 清 华 大 学 、 中 央 财 经 
大 学 、 哈 尔 滨 工业 大 学 、 山 东 大 学 等 高 校 和 国家 
科研 部 门 建立 了 长 期 的 产 学 研 协作 关系 ， 成 为 美 
国 格林 派克 及 世界 品牌 产品 生产 厂家 的 合作 单位 。 
公司 是 上 海 建筑 科学 研究 院 产品 试验 基地 ， 也 是 
中 央 财 经 大 学 、 山 东 大 学 、 河 北 工业 大 学 、 华 东 
理工 大 学 等 高 校 的 教学 实践 基地 。 

多 年 来, 格 瑞 德 集团 以 振兴 民族 工业 为 已 任 ， 
依靠 科技 力量 ， 不 断 开 拓 创新 ， 发 展 壮大 ， 迅 速 
跨 入 全 国 500 家 最 大 建材 企业 行列 ， 位 居 全 国 制 
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资质 ， 并 获得 中 国 制冷 空调 设备 维修 安装 资质 。 
公司 生产 的 空调 产品 获得 国家 制冷 设备 生产 许可 
证 、3C 中 国 国家 强制 性 产品 认证 、CRAA 中 国 制 
冷 空调 行业 权威 性 产品 性 能 认证 ， 在 国内 同行 业 
中 率先 获得 压力 容器 国家 特种 设备 设计 、 制 造 许 
UE» 制冷 主机 、 风机 产品 荣获 中 国 节 能 产品 认证 。 
公司 生产 的 消防 产品 于 2015 年 率先 获得 中 国 国家 
BME 3C 认证 ， 冷 却 塔 产品 荣获 中 国 节 水 产品 认 
; SMC 模压 产品 荣获 山东 省 卫生 厅 卫 生 许 可 认 
证 。 集 团 被 国 批准 为 “人 防 工程 防护 设备 定点 生 
产 企业 ”， 被 中 国 金融 机 构 授 予 “AAA 级 信用 企 
业 ”， 被 相关 部 门 授 予 “ 全 国 质量 达标 企业 ”“ 匡 
家 火炬 计划 项 目 ”“ 山 东 高 新 技术 企业 ”“ 山 东 
省 守 合 同 重信 用 企业 ”等 荣誉 称号 。 公 司 全 面 通 
过 ISO9001 国际 质量 管理 体系 、ISO14001 国际 环 
境 管理 体系 和 OHSAS18001 职业 健康 安全 管理 体 
系 认证 ， 是 德州 市 首 家 被 评 为 国家 二 级 安全 生产 
标准 化 的 企业 ， 荣 获 中 国 质量 检验 稳定 合格 产品 
证 书 。 公 司 多 次 承担 国家 、 省 市 级 科技 攻关 项 目 ， 
累计 专利 技术 成 果 250 多 项 ， 被 评 为 中 国 专 利 山 
东明 星 企业 。 

格 瑞 德 集团 利用 互联 网 +， 构建 了 数字 化 客户 
协同 平台 、 数 字 化 供应 协同 平台 、 数 字 化 内 部 运 
营 平 台 、 数 字 化 设计 开发 平台 和 数字 化 决策 支持 
平台 ， 形 成 了 格 瑞 德 特色 的 信息 化 系统 ， 充 分 发 
挥 信 息 网 络 在 当今 社会 超前 、 快 捷 的 巨大 作用 。 

格 瑞 德 集 团 一 贯 坚持 “以 德 为 基 ， 以 人 为 本 ， 
顾客 至 上 ”的 核心 价值 观 ， 形 成 了 自己 独特 而 深 
厚 的 企业 文化 ， 增 强 了 企业 的 凝聚 力 ， 激 发 了 员 
工 为 企业 奋斗 、 为 格 瑞 德 争光 的 热情 和 积极 性 ， 












































































































































































































































































































































冷 空调 行业 前 10 名 企业 。 公 司 拥有 国家 机 电 设备 
安装 一 级 资质 、 环 境 保护 工程 二 级 资质 、 建 筑 装 
修 装 饰 工 程 专业 承包 二 级 资质 、 钢 结构 工程 三 级 
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人 人 争先 创 优 ， 个 个 爱 岗 敬业 ， 形 成 了 巨大 的 合 
力 和 潜力 ， 推 动 格 瑞 德 集团 迅速 发 展 壮大 ， 为 用 
户 提供 更 加 满意 的 产品 和 优质 的 服务 。 














企业 概况 





提高 自主 创新 能 力 


推动 行业 技术 发 展 


一 浙江 万 享 科 技 股份 有 限 公司 


一 、 企 业 发 展 情况 

浙江 万 享 科技 股份 有 限 公司 成 立 于 2006 年 ， 
是 一 家 专业 研发 和 生产 工业 制冷 、 换 热 设 备 的 
高 新 技术 企业 。2015 年 3 月 ， 整 体 变 更 为 股份 
公司 ， 同 年 8 月， 在 全 国 中 小 企业 股份 转让 系统 
挂牌 上 市 (证 券 简 称 ， 万 享 科技 ， 证 券 代 码 : 
833280) 。 公 司 现 有 总 资产 1.4 亿 元 ， 生 产 基地 占 
地 面积 超过 56 000m”。 公 司 现 有 员工 180 人 ， 其 
中 大 专 以 上 学 历 科 技 人 员 48 Ao 

公司 的 主要 产品 为 蒸发 式 冷 凝 器 、 闭 式 冷 
EUS. ARRAS. MAA MAUR. ORR 
容器 及 各 类 制冷 辅助 设备 等 。 主 导 产 品 已 通过 
ISO9001 : 2008 质量 管理 体系 认证 、CTI 认证 、 
TUV 认证 等 ， 并 拥有 一 、 二 类 压力 容器 制造 许可 
证 ， 可 以 根据 用 户 需 求 提供 系统 的 工业 制冷 或 换 
热 解决 方案 。 产 品 广泛 应 用 于 石油 、 化 工 、 冶 金 、 
HL. ER EZR. EERE aT E 
等 领域 。 企 业 客户 遍及 国内 32 个 省 、 市 、 区 ， 
以 及 美国 、 上 日本、 新西兰、 澳大利亚、 阿根廷 、 
南美 、 非 洲 及 东南 亚 等 海外 市 场 。 公 司 已 成 为 行 
业 重 要 的 骨干 企业 之 一 ， 销 售 规模 和 企业 实力 逐 
年 增长 。 

为 进一步 提高 自主 创新 能 力 和 市 场 竞争 力 ， 
公司 于 2013 年 1 月 成 立 了 企业 技术 中 心 。2015 年 ， 
公司 产品 被 认定 为 湖州 市 名 牌 产品 。2017 年 5 月 
成 功 申报 了 湖州 市 企业 技术 中 心 。 

2015 年 ， 公 司 实现 销售 收入 7 207 万 元 ， 利 润 
总 额 912 万 元 ， 上 缴 税 金 1081 万 元 ; 2016 年 ， 
实现 销售 收入 9710 万 元 ， 利 润 总 额 591 万 元 ， 上 
缴 税金 1 048 万 元 ; 2017 年 ， 实 现 销售 收入 12 048 
万 元 ， 利 润 总 额 1 433 万 元 ， 上 缴 税金 1 499 万 元 。 
企业 的 各 项 经 营 指标 实现 了 跨越 式 发 展 。 
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二 、 科 研 开 发 情况 

1. 具备 几 十 个 国内 大 型 企业 的 实施 应 用 经 验 
和 成 功 案例 
在 工业 应 用 领域 ， 公 司 作为 国内 能 够 根据 客 
户 需 求 定制 系统 的 工业 制冷 和 换 热 技术 解决 方案 
的 少数 研发 型 企业 之 一 ， 依 靠 较 强 的 自主 创新 能 
力 和 设计 、 制 造 优 势 ， 解 决 了 化 工行 业 多 年 来 一 
直 无 法 解决 的 腐蚀 问题 。 近 年 来 ， 公 司 先后 为 双 
汇集 团 、 雨 润 集团 、 思 念 集团 、 青 岛 啤 酒 、 雪 花 
啤酒 、 中 煤 三 建 、 华 能 电厂 、 海 正 药 业 等 企业 提 
供 技术 支持 和 解雇 方案 ， 在 国内 制冷 设备 市 场 赢 
得 了 一 定 的 竞争 地 位 ， 为 公司 后 续 在 市 场 竞 争 中 
获得 稳定 的 市 场 份额 莫 定 了 良好 的 基础 。 

2. 多 项 产品 和 技术 突破 具有 行业 带动 作用 

公司 充分 利用 已 有 的 优势 资源 ， 本 着 优化 产 



















































































































































































能 力 的 宗 则 ， 紧 密 围绕 市 场 需求 ， 开 发 新 产品 、 
新 工艺 和 新 技术 ， 多 项 产品 和 技术 突破 具有 行业 









































2011 年 ， 公 司 研 制 出 国内 首 台 板式 蒸发 式 
冷凝 器 ， 解 决 了 行业 内 一 直 无 法 解决 的 结 垢 、 难 
青 洗 和 修理 等 难题 。 公 司 与 美国 知名 企业 ISO- 
THERM 公司 建立 了 长 期 战略 合作 关系 ， 合 作 开发 
薄膜 换 热 设备 ; 建成 板式 蒸发 式 冷凝 器 专用 车 间 ， 
年 产量 达 5 000t。2011 年 ， 公 司 与 上 海 理工 大 学 
建立 长 期 战略 合作 关系 ， 共 同 建成 国内 燕 发 式 冷 
凝 器 、 闭 式 冷 却 塔 测试 中 心 。2012 年 ， 自 主 研发 
的 节能 变频 装置 填补 行业 空白 。2014 年 ， 建 立 院 
士 专家 工作 站 , 成 为 多 家 科研 院 所 的 产业 化 基地 。 

公司 研发 的 集约 型 蒸发 式 冷却 装置 、 冻 干 设 
备用 换 热 板 片 、 逆 流 型 空调 蒸发 式 冷凝 器 、 板 式 
乏 汽 冷凝 器 、 混 合流 板式 闭 式 冷却 塔 、 板 式 蒸发 
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器 、 薄 膜 蒸发 器 等 高 新 技术 产品 引领 行业 技术 发 
展 。 其 中 ， 新 型 板式 闭 式 冷却 塔 运用 板式 高 效 换 
热 单元 作为 换 热 器 ， 继 承 了 混流 结构 的 优点 ， 使 
得 相同 散热 量 下 的 换 热 面积 仅 为 盘 管 的 90% 左右 
大 大 减少 了 金属 耗材 和 能 耗 ， 并 克服 了 传统 盘 
无 法 直接 清洗 的 缺点 。 新 型 板式 乏 汽 冷 凝 器 将 其 
于 电厂 尖峰 负荷 时 的 乏 汽 冷凝 为 国内 首创 ， 板 
片 的 换 热效率 高 、 流 程 短 、 阻 力 小 ， 具 有 很 好 的 
行业 应 用 价值 。 新 型 板式 蒸发 器 用 板 片 通过 点 焊 、 
滚 边 焊 及 高 压 吹 涨 工艺 构成 换 热 核心 器 件 ， 有 具有 
内 部 流 道 通畅 、 扰 动 强烈 、 换 热 充 分 、 外 部 流体 
动 阻力 小 等 特点 。2015 年 1 月， 以 上 3 项 新 产 
与 会 专家 一 致 
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品 通 过 了 浙江 省 工业 新 产品 鉴定 ， 
认定 为 产品 具有 国内 领先 水 平 。 
2016 年 2 月 ， 冷 却 设备 高 效 传 热 传 质 与 节能 
节 水 关键 技术 的 协同 创新 及 推广 应 用 项 目 获得 教 
育 部 进步 奖 推 广 类 二 等 奖 。2016 年 6 月 ， 由 西安 
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“AREA RRRA RY ht eR BOR RIA 
项 目 通过 了 中 国电 机 工程 学 会 的 科技 成 果 鉴 定 ， 
具有 国际 先进 水 平 ，2017 年 ， 公 司 获 得 中 国 华 能 
集团 公司 科学 技术 进步 奖 二 等 奖 和 中 国电 力 科 学 
技术 进步 奖 三 等 奖 。 

2015 一 2017 年 ， 公 司 实 现 了 科技 成 果 转 化 ， 
Bie (AREER SAMS HEAT. RERA 
HRB KI. MAAR. FRR RY 
凝 器 、 共 发 式 冷却 设备 自动 补水 阀 、 变 频 室 冷却 
系统 智能 控制 等 制冷 关键 技术 和 核心 自主 知识 产 
权 ， 在 国内 处 于 领先 地 位 。 特 别 是 在 氨 冷 领域 ， 
公司 有 着 雄厚 的 技术 实力 ， 在 一 定 程度 上 带动 了 
行业 的 技术 水 平 发 展 。 

公司 一 系列 新 产品 的 研制 成 功 ， 葛 定 了 公司 
在 传 热 行业 的 地 位 。 今后， 公司 将 继续 本 着 务实 、 
进取 、 团 结 、 创 新 的 企业 精神 ， 秉 承 “ 以 质量 求 
生存 、 以 质量 树 品牌 、 以 质量 谋 发 展 ” 的 质量 方针 ， 
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热 工 研究 院 有 限 公 司 、 浙 江 万 享 科 技 股份 有 限 公 

















不 断 提升 产品 和 服务 品质 ， 将 公司 建设 成 为 国内 











司 、 中 电 投 蒙 东 能 源 集团 有 限 责任 公司 、 内 蒙古 
霍 煤 鸿 骏 铝 电 有 限 责 任 公司 电力 分 公司 等 研发 的 
























































坚持 技术 创 优 








流 的 节能 换 热 技术 、 工 业 制 冷 设备 和 换 热 设备 
研发 机 构 。 

















争 做 一 流 企业 


一 一 大 连 斯 频 德 环境 设备 有 限 公司 
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KEE WB Hh Se Bee A BRS] GEREM A 
德 冷却 塔 有 限 公司 ) CTPA ETE) 是 一 
从 事 冷 却 塔 、 空 气 净化 设备 及 相关 部 件 的 生产 、 
销售 、 安 装 、 调 试 和 维修 服务 的 专业 厂家 。 公 司 
H Wan 大 连 冰 山 集团 共同 
投资 兴建 ， 总 投资 额 为 12.24 亿 日 元 〈 约 合 人 民 币 
a ee ee 
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并 通过 国家 玻璃 钢 检 测 中 心 的 检测 ， 获 得 中 国 节 
产品 认证 、 中 国 节 水 产品 认证 和 SGS 填料 防火 
性 能 检测 认证 。2014 年 ， 公 司 迁 址 并 正式 更 名 为 
大 连 斯 频 德 环境 设备 有 限 公 司 ， 新 厂区 占 地 面积 
38 000m ， 工 场 通过 合理 布局 、 缩 短 作业 距 离 、 导 
入 JIT 管理 模式 、 扩 大 内 作 等 一 系列 措施 ， 提 高 
产 效率 、 缩 短 交 货 期 ， 将 年 产能 扩大 到 4 000 台 ， 
产品 供 货 周期 可 达到 30K; 2018 年 ， 大 连 斯 频 














































































































正式 投产 ，1997 年 开始 销售 冷却 塔 ， 获 得 日 本 冷 
却 塔 协会 


JCI 认 证 、 美国 冷却 塔 技术 协会 CTI 认 证 ， 
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德 在 全 国共 建 营业 网 点 23 处 ， 形 成 全 覆盖 式 销售 
网 络 。 








企业 概况 





大 连 斯 频 德 从 诞生 伊始 ， 坚 持 严 格 管理 ， 强 




















化 技术 创 优 意识 ， 建 立 了 一 整套 行 


体系 和 制度 。 








公司 严格 执行 “6S 管理 ”， 























大 连 斯 频 德 成 功 设计 出 远程 监控 系统 AOT) ， 




















了 之 有 效 的 管理 
bo 








格 管理 、 提 高 质量 、 创 一 流 企业 ”为 方针 目标 ， 











环境 














信用 企业 。 





先后 通过 ISO9001 质量 管理 
管 
































KER 





频 德 作 为 冷却 塔 行业 的 领跑 者 ， 














却 塔 行业 标准 制定 的 起 草 者 之 一 ， 


体系 认证 、ISO14001 
理 体系 认证 、OHSAS18001 职业 健康 安全 
管理 体系 认证 ， 被 评 为 AAA 信用 企业 、 重 合同 守 

















拥有 机 电 安 装 








通过 对 冷却 塔 运行 数据 的 采集 和 监控 ， 并 进行 历 
史 数 据 的 存储 和 智能 预 判 ， 及 时 推送 可 能 发 生 或 
者 已 经 发 生 的 故障 报警 。 用 户 可 随时 了 解 冷却 塔 
运行 状态 及 运行 时 间 ， 对 可 能 产生 的 故障 提前 预 
判 ， 保 证 设备 的 正常 运行 ， 避 免 设 备 发 生 故 障 后 
造成 不 必要 的 损失 和 安全 隐患 ， 为 客户 创造 最 大 
价值 。 

三 、 实 验 室 平台 建设 情况 

大 连 斯 频 德 冷却 塔 性 能 试验 室 能 对 冷却 塔 进 

























































































工程 和 环保 工程 专业 承包 三 级 资质 ， 是 中 国产 品 








和 服务 质量 诚信 示范 企业 、 


杆 示范 企业 ; 
业 认 证 。 




















FP 国 百 佳 质量 诚信 标 











取得 出 口 欧盟 CE 认证 、 高 新 技术 企 


二 、 科 研 开发 情况 





创新 是 企业 发 展 的 决定 公 
的 关键 。 大 连 斯 频 德 为 切实 提高 
掌握 自主 知识 产权 ， 加 快 科 技 投 入 的 步伐 ， 每 年 




















力量 ， 是 企业 生存 

















投入 的 研发 费 
持续 递增 ， 贴 近 1 























自主 创新 能 





j 占 营业 收入 的 5% 以 上 ， 并 每 年 

















场 需求 和 用 户 要 求 看 








发 各 种 新 








型 冷却 塔 。 公 司 先 后 研发 出 全 钢 冷却 塔 、 逆 流 塔 、 








高 耐 压 密闭 式 冷却 塔 、 大 容量 密闭 式 冷却 塔 等 ， 


获得 18 项 专利 ， 成 功 将 技术 应 用 了 
提供 更 多 的 产品 选择 。 























广 Hi» 为 客户 


大 连 斯 频 德 研发 团队 现 有 专职 人 员 20 余人 ， 


人 员 构 成 不 乏 热力 学 、 














机 械 、 制 冷 等 多 个 专业 的 


优秀 人 才 ， 同 时 为 加 快 新 产品 研发 ， 大 连 斯 频 德 











与 大 连理 
理 























工大 学 签订 技术 战略 协议 ， 并 成 为 大 连 
工大 学 大 学 生 实 践 基地 。 当 前 已 经 与 大 连理 工 














大 学 合作 进行 冷却 塔 内 外 部 流 场 分析 、 喷 中 结构 
技术 开发 、 填 料 模拟 等 技术 研发 工作 ， 根 据 研 发 

















项 目 出 具 了 进 

















出 风口 障碍 物 对 冷却 塔 性 能 影响 的 





研究 报告 和 计算 工具 、 不 同 条 件 下 空气 流 场 的 分 











ATH AN EE 











发 成 果 。 























大 连 斯 


体 分 析 和 验 订 
能 填料 。 





频 德 建设 填料 而 
模拟 分 析 Fluent 软件 ， 进 

















发 实验 室 ， 购 买 流 体 
行 填料 表面 循环 水 的 流 








FE， 并 已 经 成 功 研发 上 


冷却 塔 用 高 性 





行 CTI STD-201 性 能 测试 和 国标 GB/T 7190.1 一 
2008《 玻 璃 钢 冷却 塔 检验 标准 及 测试 方法 》 检 测 。 

整套 实验 检测 系统 由 内 外 循环 系统 、 换 热 系 
统 及 中 央 监 测 系统 组 成 。 中 央 监 控 系 统 主要 负责 
对 实验 的 流量 、 温 度 等 状态 进行 实时 监控 及 数据 
采集 并 形成 实时 曲线 输出 及 保存 ， 并 可 通过 水 泵 
变频 调节 循环 水 量 ， 通 过 风机 变频 调节 风量 ， 形 
成 不 同 汽水 比 工 况 条 件 进 行 测试 。 

实验 检测 设备 按照 国标 检测 中 心 的 标准 进行 
采购 ， 实 验 数 据 与 国标 测试 数据 基本 一 致 ， 热 源 
稳定 ， 测 试 精度 高 ， 检 测 能 力 处 于 国内 领先 水 平 

四 、 信 息 化 建设 情况 

大 连 斯 频 德 应 用 的 信息 化 系统 于 2010 年 立项 ， 
2011 年 8 月 正式 使 用 ， 基 于 Windows2008 Server 
平台 ， 在 Windows? 系统 下 运行 ， 2014 年 财务 系 
统 版 本 升级 ， 2016 年 导入 预算 系统 及 网 上 报销 系 
统 ， 建 立 原价 体系 ; 2017 年 完善 售后 服务 系统 ， 
导入 致远 OA 办 公平 台 ; 2018 年 成 立 开 研发 团队 ， 
开发 人 事 KPI 考核 系统 ， 强 化 供应 链 系 统 ， 完 善 
原价 系统 ， 并 将 逐步 导入 仓储 扫 码 系统 ， 实 现 由 
传统 制造 向 智能 制造 转型 。 

公司 利用 售后 服务 管理 系统 ， 从 庞大 的 数据 
背后 深度 挖掘 、 分 析 客 户 信 息 ， 找 出 更 加 符合 客 
户 需 求 的 服务 和 产品 ;深度 利用 庞大 的 大 数据 体 
系 ， 实 现 路 时间 、 路 区 域 、 跨 维度 的 互联 网 大 数 
据 信 息 互 换 ， 有 针对 性 地 调整 并 优化 自身 数据 ， 
并 能 够 有 效 掌握 市 场 情况 ， 通 过 系统 与 客户 订单 
形成 联动 ， 及 时 回访 ， 了 解 产品 运行 状态 ， 更 好 
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地 提升 服务 质量 ， 更 高 效 地 提高 服务 效率 ， 实 现 
DUB o 


五 、 战 略 推进 多 元 化 发 展 

大 连 斯 频 德 重视 员工 的 素质 教育 和 团队 建设 ， 
成 立 大 连 斯 频 德 学 堂 ， 聘 请 各 领域 专家 对 员工 知 
识 水 平 、 职 业 技 能 进行 培训 。2017 年 ， 大 连 斯 频 
德 成 立 了 创新 事务 局 , 在 商务 模式 创新 、 管 理 创新 、 
产品 优化 、 工 艺 改善 、 质 量 提 升 、 节 能 降 耗 等 方 
面 共立 项 55 个 创新 项 目 ， 当 年 增加 收入 2 000 AR 
万 元 ， 节 约 工 时 2 965.6h. 

长 期 以 来 ， 商 业 地 产 领 域 的 冷却 塔 销量 一 直 
占据 大 连 斯 频 德 营 收 的 重要 地 位 。 随 着 汽车 、 数 
据 中 心 、 集 中 式 能 源 中心 、 轨 道 交 通 及 工业 等 相 
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汽车 等 行业 领先 企业 开展 战略 合作 ， 不 断 提 高 细 
分 市 场 占有 率 ; 在 数据 中 心 行业 ， 与 中 国 移动 保 
持 多 年 的 战略 合作 ， 不 断 积累 行业 经 验 ， 在 冬季 
运行 、 节 能 节 水 等 战略 方向 上 不 断 取得 新 的 突破 ; 
在 集中 式 能 源 中 心 行业 ， 先 后 与 广州 大 学 城 、 上 
海 虹 桥 能 源 中 心 、 苏 州 中 心 能 源 站 等 各 地 重点 项 
目 开 展 合作 ， 逐 步 实现 大 连 斯 频 德 由 中 小 型 冷却 
塔 领先 企业 向 善于 提供 大 模块 、 集 中 式 能 源 服务 
的 优质 供应 商 的 持续 转变 ， 在 轨道 交通 行业 ， 从 
原 有 的 宁波 地 铁 、 郑 州 地 铁 两 条 线 ， 逐 步 拓展 至 
杭州 地 铁 、 常 州 地 铁 等 7 条 线 ，3 年 间 斯 频 德 人 
不 断 紧 跟 国家 轨道 交通 发 展 布局 ， 不 断 在 轨道 交 
通行 业 取 得 进展 ， 在 工业 领域 ,保持 与 富士 康 、 











































































































































































































关 产 业 的 快速 发 展 ， 大 连 斯 频 德 在 保持 原 有 商业 
地 产 份额 稳 中 有 升 的 同时 ， 不 断 加 大 新 行业 、 新 
领域 的 开发 。 

公司 深耕 商业 地 产 ， 继 续 保 持 与 原 有 战略 商 























康师傅 、 统 一 、 双 汇 等 优质 企业 的 战略 合作 ， 同 
时 积极 参与 京东 方 、 华 为 等 国内 先进 企业 的 招 投 
标 ， 不 断 学 习 标杆 企业 的 先进 理念 ， 先 后 与 华 虹 
NEC、 村 田 、 佳 能 、 索 尼 、 松 下 、 博 世 、 斯 凯 孕 、 


























业 地 产 客户 万 达 、 华 润 、 苏 宁 、 金 鹰 、 中 化 方 兴 
等 深度 合作 的 同时 , 又 携手 新 城 控 股 、 绿 地、 万科、 
泰 不 等 新 的 战略 合作 伙伴 ， 确 保 大 连 斯 频 德 在 商 
业 地 产 领 域 的 领先 地 位 。 

公司 精耕细作 细 分 市 场 。 在 汽车 行业 ， 与 吉 
利 汽车 、 丰 田 汽车 、 大 众 汽 车 、 东 风 汽 车 、 国 机 
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带 森 死 虏 们 等 国际 先进 企业 达成 合作 ， 为 客户 提 
共 优 质 产 品 ， 得 到 客户 的 一 致 好 评 。 
伴随 着 国家 相关 战略 的 不 断 推进 ， 大 连 斯 频 
德 紧 跟 时 代步 伐 ， 产 品 逐 步 远 销 海 外 ， 斯 频 德 人 
的 小 康 梦 也 越 来 越 近 。 大 连 斯 频 德 在 不 断 创新 的 
道路 上 ， 越 走 越 自 信 ， 越 走 越 勇 敢 ! 
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公布 2017 年 通用 机 械 行 业主 要 经 济 指标 完成 情况 以 
及 通用 机 械 主 要 产品 进出 口 数据 








2017 年 通用 机 械 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 
2017 年 通用 机 械 主要 产品 进口 情况 
2017 年 通用 机 械 主要 产品 出 口 情 况 
2017 年 通用 机 械 主 要 进口 国家 (地区) 量 值 
2017 年 通用 机 械 主 要 出 口 国家 (地区) 量 值 
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统计 资料 





2017 年 通用 机 械 行 业主 要 经 济 指标 完成 情况 



































































































































































































































































































































































































































亏损 企业 亏损 额 流动 资产 合计 | ”应 收 账 款 存货 产 成 品 
| 
(家 ) [家 增长 | 累计 | 增长 | 累计 | 增长 | 累计 | 增长 | 累计 | 增长 | 累计 | 增长 
CA) ALI A) | ALTE) | Aw) | AAI) w) AAT) | æ) | AA) (%) 
合计 5442| 535| 0.75| 31.75 | -25.71 |5 457.58| 9.78 |1 844.90| 1.84] 1 339.26| 18.24 | 485.22| 12.31 
泵 及 真空 设备 | 1277) 114| 4.59| 8.18 | -10.8011 119.79| 11.21] 358.20| 7.71| 288.11| 13.53 | 95.10| 10.35 
风机 485 53 -8.62| 3.84 | -29.67| 737.60| 9.74| 235.52|-8.55| 168.06| 29.43 | 41.80| -2.84 
压缩 机 525 641.54] 5.37 | -49.4411 174.82| 10.95] 398.94) 0.59} 299.46) 30.38 | 128.22 | 23.44 
阀门 1714| 149[ 上 -5.10| 5.54 | 414|1212.30| 5.79| 453.81] 1.97| 294.45| 9.02 | 114.38] 3.07 
气体 分 离 及 液 | 476 501 0 3.51 | -51.85| 566.25| 10.46| 187.09]-2.24] 116.68| 19.10 | 45.37| 21.80 
化 设备 
其 他 通用 机 械 | 965| 105|14.13| 5.30 8.61| 646.82| 12.55| 211.34]12.12) 172.49| 14.04 | 60.35| 18.92 
资产 总 计 负债 总 计 | 主 营 业务 收入 | 主 营业 务 成 本 | ”销售 费用 管理 费用 财务 费 | 
行业 名 称 本 年 | 同比 | 本 年 | 同比 | 本 年 | 同比 | 本 年 | 同比 | 本 年 | 同比 | 本 年 | 同比 | 本 年 | 同比 
累计 | 增长 | 累计 | 增长 | Rit | 增长 | 累计 | 增长 | 累计 | 增长 | 累计 | 增长 | Rit | 增长 
ALI) | A) ZIG) | A)| ALTE) | æ) | GIB} A)| AAY Aæ) | AGI) w) ALTE) A) 
合计 8 839.40 | 7.98 |4 307.35| 9.38 | 9 696.64| 9.84 8 053.61| 9.94] 338.25) 8.92| 560.92] 5.52| 86.88| 34.45 
泵 及 真空 |1881.50| 8.70| 881.51]10.14| 2 212.39 | 10.14 |1 788.90] 9.62] 92.44| 10.64| 138.70] 8.16| 21.06| 28.65 
设备 
风机 1 168.68 |12.64| 609.66110.38| 908.03] 0.51) 757.33| 1.34) 35.46| 5.79| 60.81) 1.18] 8.14| 22.78 
压缩 机 “11799.09| 8.05| 959.39 14.44] 1 881.14] 12.67 |1 592.80 | 13.54] 51.49| -0.14| 107.99| 0.96| 11.15|163.59 
阀门 1980.17| 4.71| 847.69| 3.86| 2 486.30| 8.17 2 071.51| 8.09| 83.64| 9.20] 129.33] 5.36] 26.07| 26.55 
气体 分 离 | 952.68| 8.27| 478.60) 5.30| 820.03|11.57| 664.82 11.05| 34.78) 17.14| 51.68| 5.30] 8.38) 31.76 
及 液化 设备 
其 他 通用 |1057.27| 7.73| 530.50111.40| 1 388.76 | 14.50 | 1178.24| 14.59] 40.44) 13.50| 72.41|112.33| 12.08] 15.71 
机 械 
利息 支出 利润 总 客 HH LAE He AEE 主 营业 务 利润 率 | 资产 负债 率 | 成 本 费用 利润 率 
(%) (%) (%) 
行业 名 称 本 年 | 同比 | 本 年 | 同比 | 本 年 | 同比 
累计 | 增长 | 累计 | 增长 | 累计 | 增长 | 本 年 | 上 年 | 本 年 | 上 年 | 本 年 | 上 年 
( 亿 元 )| æ) | ZIG) | (%) | ( 亿 元 )| (%) 
合计 64.25 | 8.53| 665.41| 15.101 078.24| 11.51 | 6.86 | 6.55 | 48.73| 48.11| 7.36 7.02 
泵 及 真空 设备 16.49 | 12.02} 172.59| 21.16| 299.13| 18.71 | 7.80 | 7.09 | 46.85| 46.24] 8.46 7.66 
风机 6.45 | 13.76| 52.71| 2.81| 63.63| 5.43 | 5.81 | 5.68 | 52.17| 53.24 6.12 6.05 
压缩 机 7.26 | 0.55| 125.73| 11.66| 232.85| 8.73 | 6.68 | 6.74 | 53.33| 50.35| 7.13 7.19 
同门 19.22 8.53| 167.93| 11.27| 338.59] 9.47 | 6.75 | 6.57 | 42.81] 43.16| 7.27 7.06 
气体 分 离 及 液化 设备 | 6.42 | 15.05| 63.86] 26.98] 67.56| 8.50 | 7.79 | 6.84 | 50.24| 51.65| 8.41 7.36 
其 他 通用 机 械 8.42 1.32| 82.60} 17.01| 76.48| 11.08 | 5.95 | 5.82 | 50.18| 48.52| 6.34 6.20 
VE: 表 中 数据 经 四 舍 五 入 ， 分 项 之 和 与 总 项 略 有 出 入 。 
供稿 人 : 中 国 通用 机 械 工业 协会 李 多 英 ] 
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2017 年 通用 机 械 主 要 


TE œz O 


产品 进口 情 































































































































































































































































































































































































商品 税 号 商品 名 称 ae) om = rk 
单位 CAF 

84131100 | JRP ETT UA Th ae ae, Dylon ake Ze ee) 台 5 414 386.4 
84131900 | 其 他 装 有 或 可 装 计 量 装置 的 液体 泵 台 2 117 234 15 757.3 
84135010 | 气动 往复 式 排 液 泵 台 185 321 8 218.2 
84135020 | 电动 往复 式 排 液 泵 台 12 399 440 29 185.1 
84135031 “| 液压 往复 式 柱 塞 泵 台 514 798 19 321.7 
84135039 | 其 他 液压 往复 式 排 液 泵 台 294 434 12 209.7 
84135090 | 未 列 名 往复 式 排 液 泵 台 3 012 245 8 618.4 
84136021 | 电动 回转 式 齿 轮 泵 台 2 449 577 23 347.4 
84136022 | 液压 回转 式 齿 轮 泵 台 302 619 6 359.6 
84136029 | 其 他 回转 式 齿 轮 泵 台 1 339 772 10 110.8 
84136031 | 电动 回转 式 叶片 泵 台 1 337 073 4 287.3 
84136032 | 液压 回转 式 叶片 泵 台 703 933 5 214.5 
84136039 | 其 他 回转 式 叶 片 泵 台 350 234 1 861.7 
84136040 | 回转 式 螺 杆 泵 台 27 852 5 356.8 
84136050 | 回转 式 径 向 柱 塞 泵 台 23 807 1 386.7 
84136060 | 回转 式 轴 疝 柱 塞 泵 台 342 997 13 451.3 
84136090 | 其 他 回转 式 排 液 泵 台 608 665 6 138.0 
84137010 | 转速 在 10 000r/min 及 以 上 的 离心 泵 台 1 765 567 2 004.6 
84137091 | 转速 在 10 000r/min 以 下 的 离心 式 电动 潜 油泵 台 92 272 5 380.7 
84137099 | 转速 在 10 000r/min 以 下 的 其 他 离心 泵 台 3 695 189 63 318.5 
84138100 | 未 列 名 液体 泵 台 2 682 227 19 797.0 
84138200 | 液体 提升 机 台 10 06 676.9 
84139100 | 液体 泵 零件 kg 34 731 320 79 383.7 
84139200 | 液体 提升 机 零件 kg 44 384 66.5 
84141000 | 真空 泵 台 2 440 629 72 297.5 
84142000 | 手动 或 脚 踏 式 空 气泵 台 968 694 577.0 
84145930 | 离心 通风 机 台 3 164 163 16 951.7 
84145990 | 未 列 名 风机 、 风 扇 台 153 975 323 79 182.9 
84148020 | 二 氧化 碳 压 缩 机 台 1828 1 200.5 
84148040 | 空气 及 其 他 气体 压缩 机 台 88 514 30 935.2 
84148090 | 其 他 空气 汞 ， 通 HAE a 18 795 479 25 546.8 
84193100 | 农产品 干燥 器 台 418 907.7 
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统计 资料 





















































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 

商品 税 号 商品 名 称 进口 量 | oe am 
单位 (万 美元 ) 
84193200 | 木材、 纸浆 、 纸 或 纸板 干燥 器 台 105 2 792.0 
84193910 | 微 空气 流动 陶瓷 坏 件 干燥 器 台 4 22.3 
84193990 | 未 列 名 干燥 器 台 48 213 20 828.6 

84196011 | HSS 15 000m’/h 及 以 上 的 制 氧 机 台 1 
84196019 | 其 他 制 氧 机 台 18 480 634.3 
84196090 | 未 列 名 液化 空气 或 其 他 气体 的 机 器 台 959 1 807.9 
84211920 | 固 液 分 离 机 台 4897 9 433.2 
84211990 | 其 他 未 列 名 离心 机 ， 包 括 离心 干燥 机 台 56 367 20 580.1 
84212910 | 压 滤 机 台 259 2 871.9 
84811000 “| 减 压 阀 台 49 913 235 42 061.5 
84812010 | yh fea Pe 台 152 081 066 119 096.3 
84812020 | 气压 传动 阀 台 27 538 483 48 660.8 
84813000 | 1E EI W 台 394 585 520 37 687.3 
84814000 | ZE VR) NC yank it] a 54 550 912 37 239.6 
84819010 | 阀门 零件 ke 37 316 981 117 770.8 
84834020 | 行星 齿轮 减速 器 台 1 548 684 26 631.3 
84834090 | 齿轮 及 其 他 变速 、 传 动 装置 ;滚珠 螺杆 传动 轴 台 213 271 911 121 896.8 
84839000 | 单独 报 验 的 带 齿 的 轮 等 ，84.83 货品 的 其 他 传动 元 件 kg 130 530 368 193 346.5 
CRORE, 机械 工 业 信息 中 心 ] 
2017 年 通用 机 械 主 要 产品 出 口 情况 
主要 产品 月 4 

oe f 出 口 量 出 口 金额 

商品 税 号 商品 名 称 PIs 出 口 量 (万 美元 
84131100 | 分 装 燃料 或 润滑 油 的 计量 泵 ， 加 油 站 或 车 库 用 a 279 016 9 210.6 
84131900 | 其 他 装 有 或 可 装 计量 装置 的 液体 泵 台 1 672 635 8 133.1 
84135010 | AJER NHARE a 971 479 6 052.1 
84135020 | 电动 往复 式 排 液 泵 台 24 718 860 18 960.6 
84135031 “液压 往复 式 柱 塞 泵 台 1 287 059 7 272.3 
84135039 | 其 他 液压 往复 式 排 液 泵 台 3 110 929 7 650.6 
84135090 | ASIA FER RAAR a 5 975 093 9 812.2 
84136021 | 电动 回转 式 具 轮 泵 台 1 648 279 4 659.5 
84136022 | 液压 回转 式 齿 轮 泵 台 584 491 5 347.0 
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( 续 ) 

出 口 量 出 口 金额 
商品 税 号 eg H, 47 Fg Lt 
商品 税 号 商品 名 和 单位 ty 上 ee 《万 美元 
84136029 | 其 他 回转 式 齿 轮 泵 台 338 701 2 278.5 
84136031 电动 回转 式 叶片 泵 台 5 477 964 7011.8 
84136032 | 液压 回转 式 叶片 泵 台 312 231 1 770.2 
84136039 “| 其 他 回转 式 叶片 泵 台 2 374 789 3 895.4 
84136040 “| 回转 式 螺 杆 泵 =) 207 507 3614.2 
84136050 | HFER ILER 台 27 995 270.1 
84136060 | 回转 式 轴 向 柱 塞 泵 台 1 281 365 4 588.6 
84136090 | Heft al ees HE ae 台 21 343 119 51 811.4 
84137010 | 转速 在 10 000r/min 及 以 上 的 离心 泵 台 12 089 944 3777.3 
84137091 | 转速 在 10 000r/min 以 下 的 离心 式 电 动 潜 油泵 台 34 222 804 76 749.4 
84137099 | 转速 在 10 000r/min 以 下 的 其 他 离心 泵 台 64 543 439 148 761.6 
84138100 | RIJA WER 台 21 072 087 25 939.5 
84138200 | 液体 提升 机 =) 6 053 105.0 
84139100 | WERFF kg 262 249 656 163 652.0 
84139200 | 液体 提升 机 零件 kg 1 372 180 1990.4 
84141000 空 泵 8 7 704 775 23 371.5 
84142000 | 手动 或 脚 踏 式 空气 泵 台 143 398 227 21 406.9 
84145930 | 离心 通风 机 台 26 752 006 38 304.8 
84145990 | 未 列 名 风机 、 风 扇 台 381 896 604 142 374.3 
84148020 | 二 氧化 碳 压缩 机 各 359 476 4548.3 
84148040 | 空气 及 其 他 气体 压缩 机 台 10 083 396 96 186.0 
84148090 | 其 他 空气 汞 ， 通 风 旱 、 循 环 气 置 台 94 763 203 95 840.0 
84193100 | 农产品 干燥 器 台 3 301 3 428.8 
84193200 | 木材 、 纸 浆 、 纸 或 纸板 干燥 器 台 5 457 6 231.0 
84193910 | 微 空 气流 动 陶 瓷 坏 件 干燥 器 台 42 176.2 
84193990 | 未 列 名 干燥 器 台 2 099 324 35 304.7 
84196011 | HES 15 000m’/h 及 以 上 的 制 氧 机 台 225 6 574.4 
84196019 | 其 他 制 氧 机 台 84 268 2 208.9 
84196090 | 未 列 名 液化 空气 或 其 他 气体 的 机 器 台 5 526 23 608.6 
84211920 | 固 液 分 离 机 =) 38 923 7 631.6 
84211990 | 其 他 未 列 名 离心 机 ， 包 括 离心 干燥 机 台 1 721 320 8 133.8 
84212910 | 压 滤 机 台 124 598 7 184.0 
84811000 | JRE 4 57 868 783 26 993.0 
84812010 | HR FEB IR] 台 11 501 698 8 740.1 
84812020 | 气压 传动 阀 台 15 831 938 14 061.4 
84813000 | 止 回 阀 台 2 160 974 164 42 758.7 
84814000 | ZÆ PIERREA] 4 29 504 082 15 264.6 
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统计 资料 


























































































































































































































































































































































































































(22) 

PEA 出 口 量 出 口 金额 

商品 税 号 商品 名 称 PIs 出 口 量 (万 美元 
84819010 | 阀门 零件 kg 346 876 582 228 341.7 
84834020 | 行星 齿轮 减速 器 台 14 097 895 22 114.7 
84834090 | 齿轮 及 其 他 变速 、 传 动 装置 ， 深 珠 螺杆 传动 轴 台 240 247 597 195 838.0 
84839000 | 单独 报 验 的 带 齿 的 轮 等 ，84.83 货品 的 其 他 传动 元 件 kg 496 932 392 212 837.7 

[ 供稿 单位 : 机 械 工业 信息 中 心 ] 
2017 年 通用 机 械 产 品 
$ ` FE ==] 
主要 进口 国家 GK) 量 值 
进口 量 口 金额 
商品 税 号 商品 名 称 司 家 或 地 区 量 Se 
84131100 | “分 装 燃料 或 润滑 油 的 计量 泵 ， 加 油 站 或 | 荷兰 台 2 155.5 
车 库 ) 

美国 台 890 114.3 

日 本 台 13 34.9 

奥地利 台 1 17.2 

84131900 其 他 装 有 或 可 装 计 量 装置 的 液体 泵 德国 台 1 667 953 7 522.8 
美国 台 88 022 2 263.3 

本 台 13 075 1 451.2 

法 国 台 28 589 658.8 

芬兰 台 104713 640.0 

挪威 台 101 614.7 

英国 台 2 358 605.8 

84135010 | ”气动 往复 式 排 液 泵 美国 台 28 604 3 133.6 
德国 台 9 191 1 080.5 

本 台 18 527 988.8 

韩国 台 1 295 874.5 

中 国 台 涪 金 马 关 税 区 台 4 629 809.6 

84135020 E 动 往复 式 排 液 泵 德国 台 57 300 5 531.6 
捷克 台 346 844 5 387.9 

意大利 台 3 843 519 3 368.8 

KRE 台 61 531 2 890.8 

日 本 台 385 546 2 848.2 

中 国 台 6 992 096 2 504.2 
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( 续 ) 
CE oe 进口 量 、 进口 金额 
商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 单位 进口 量 (万 美元 ) 
瑞士 台 180 915 1507.1 
奥地利 台 285 217 1 206.3 
韩国 台 25 421 1 130.8 
84135031 | 液压 往复 式 柱 塞 泵 德国 台 120 379 7 694.4 
本 台 40 641 3 664.7 
美国 台 26 934 2 978.2 
意大利 台 136 930 1 961.6 
法 国 台 3 258 486.4 
84135039 其 他 液压 往复 式 排 液 泵 日 本 台 102 065 6 615.8 
德国 台 2 686 2 082.2 
美国 台 8 968 1 009.4 
it [RE 台 0 930 856.0 
法 台 95 191 378.7 
意大利 台 21 808 291.4 
84135090 | 未 列 名 往复 式 排 液 泵 德国 台 424 331 4 076.7 
本 台 81 761 2157.7 
it [RE 台 14 487 862.8 
中 匡 台 2 258 122 823.4 
84136021 有 动 回转 式 齿 轮 硝 美国 台 457 673 6 976.3 
日 本 台 475 938 5 761.2 
德国 台 224 098 3 895.3 
意大利 台 924 944 2 672.0 
法 国 台 88 982 1 283.5 
瑞士 台 2 672 534.6 
韩国 台 195 496 530.8 
84136022 | 液压 回转 式 具 轮 泵 德国 台 62 026 2 240.7 
日 本 台 59 430 1 140.0 
韩 区 台 41 088 683.5 
美国 台 11 316 527.8 
意大利 台 43 109 527.7 
84136029 其 他 回转 式 具 轮 泵 韩国 台 1 092 215 5 967.4 
德国 台 79 931 1 923.8 
意大利 台 115 562 548.5 
日 本 台 19 498 526.0 
美国 台 4307 469.4 
84136031 有 E 动 回转 式 叶片 泵 日 本 台 436 043 792.2 
荷兰 台 21 337 683.0 
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(#8) 

商品 税 号 商品 名 称 到 家 或 地 区 AIR | yng anil 
单位 万 美元 ) 

德国 台 136 474 668.7 

中 国 台 涪 金 马 关 税 区 台 32 692 416.1 

84136032 | ”液压 回转 式 叶 片 泵 日 本 台 594 782 3 969.7 
美国 台 54 433 502.5 

中 国 台 涪 金 马 关 税 区 台 37 131 287.5 

德国 台 10 482 272.7 

84136039 其 他 回转 式 叶 片 泵 德国 台 146 622 842.4 
日 本 台 63 269 300.1 

荷兰 台 3 183.5 

英国 台 777 133.2 

84136040 | ”回转 式 螺杆 泵 德国 台 4 902 1 923.0 
日 本 台 1 489 1 000.8 

美国 台 1 014 793.8 

意大利 台 14 359 530.6 

奥地利 台 1 353 248.1 

84136050 | 回转 式 径 向 柱 塞 泵 德国 台 11 496 708.6 
日 本 台 2 681 196.6 

mH 台 4 409 174.2 

意大利 台 1 336 119.2 

84136060 | ”回转 式 轴 向 柱 塞 泵 德国 台 26 314 5 311.8 
日 本 台 49 123 4713.4 

韩 匡 台 18 225 836.7 

匈牙利 台 219 751 816.7 

KRE 台 14 134 533.8 

84136090 其 他 回转 式 排 液 泵 美国 台 104 627 1 673.6 
韩国 台 31 624 1 138.8 

日 本 台 81 790 1 054.6 

德国 台 16 155 920.5 

84137010 | 转速 在 10 000r/min 及 以 上 的 离心 泵 日 本 台 679 159 720.3 
美国 台 79 772 542.8 

捷克 台 570 020 147.9 

韩国 台 81 564 127.7 

德国 台 864 103.9 

84137091 | 转速 在 10 000r/min 以 下 的 离心 式 电动 | 德国 台 8 318 1 364.2 

WR 

美国 台 10 686 970.3 

匈牙利 台 12 108 484.7 

瑞典 台 113 460.9 




















中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2018 






























































































































































































































































( 续 ) 

CE oe 进口 量 、 进口 金额 
商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 单位 进口 量 (万 美元 ) 
意大利 台 14 594 396.3 

84137099 | 转速 在 10 000r/min 以 下 的 其 他 离心 泵 | 美国 台 50 598 17 721.3 
德国 台 340 934 9 766.7 

日 本 台 869 157 8 342.1 

HE ER) pe iz Fy SX 台 197 009 5 140.1 

法 国 台 1311773 4901.9 

意大利 台 157 692 2 592.2 

挪威 台 235 2 220.2 

奥地利 台 203 2 046.9 

瑞士 台 762 1472.1 

英国 台 1 895 1 393.0 

丹麦 台 6 584 1318.0 

84138100 | ”未 列 名 液体 泵 日 本 台 502 979 6 230.3 
mE 台 256 770 2 611.6 

it [RE 台 102 356 2 296.0 

美国 台 32 466 2 180.3 

德国 台 68 845 1 889.8 

英国 台 43 162 796.5 

挪威 台 416 580.2 

意大利 台 795 797 574.7 

84138200 | 液体 提升 机 德国 台 7 838 313.8 
ig HH 台 1 93.1 

美国 台 37 69.1 

芬兰 台 1 63.0 

84139100 | 液体 泵 零件 德国 kg 4395 872 14 857.1 
日 本 kg 6 067 987 14 345.3 

美国 kg 4322 164 12 017.3 

iif kg 5 006 410 6 035.3 

中 国 台 灌 金 马 关税 区 kg 4 468 673 3 807.8 

丹麦 kg 941 486 3 646.3 

意大利 kg 1 481 030 2 601.6 

法 国 kg 537 515 2 474.7 

俄罗斯 联邦 kg 148 275 2 125.2 

西班牙 kg 705 693 1 582.8 

mE kg 293 940 1 493.7 

He ke 467 771 1 427.9 

罗马 尼 亚 kg 589 793 1333.2 
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(88) 
全 oe 进口 量 、 进口 金额 
商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 单位 进口 量 (万 美元 ) 
挪威 kg 299 528 1 112.4 
印度 kg 820 491 1021.0 
84139200 | 液体 提升 机 零件 韩国 kg 32 050 24.2 
ij ke 10814 21.7 
84141000 | 真空 泵 韩国 台 310 621 21 465.7 
日 本 台 783 552 16 304.7 
德国 台 395 590 12 435.9 
法 国 台 80 582 3 672.2 
美国 台 35 005 3 448.4 
捷克 台 91 453 3 278.8 
中 国 台 涪 金 马 关 税 区 台 45 164 2 783.6 
瑞士 台 58 974 2 187.6 
意大利 台 114 588 1 543.9 
芬兰 台 83 1 153.1 
84142000 | “手动 或 脚 踏 式 空气 泵 墨 西 司 台 83 834 217.5 
中 国 台 涪 金 马 关 税 区 台 546 416 127.9 
日 本 台 119 058 53.7 
德国 台 13 514 51.6 
84145930 | 离心 通风 机 德国 台 594 551 8 222.6 
日 本 台 16 805 1 303.1 
韩国 台 54 179 827.3 
美国 台 14 198 805.1 
意大利 台 104 608 717.0 
84145990 | 未 列 名 风机 、 风 扇 中 国 台 114 575 377 29 296.1 
德国 台 1 182 946 10 457.7 
菲律宾 台 13 546 704 8 901.0 
意大利 台 901 497 5 383.0 
韩国 台 544 480 3 753.7 
越南 台 13 697 218 3 721.8 
美国 台 200 672 3 273.8 
HER) pe iz Fy LX 台 3 884 759 2 828.4 
日 本 台 537 062 2 191.6 
匈牙利 台 608 603 2 165.4 
芬兰 台 857 1 924.6 

泰国 台 2 975 841 1 783. 
84148020 | 二 氧化 碳 压缩 机 德国 台 980 851.6 
美国 台 19 209.9 
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( 续 ) 
CE oe 进口 量 、 进口 金额 
商品 税 号 商品 名 称 上 家 或 地 区 单位 进口 量 (万 美元 ) 
意大利 台 588 121.6 
84148040 | 空气 及 其 他 气体 压缩 机 美国 台 9 223 9 324.6 
德国 台 37 861 8 259.2 
日 本 台 3512 4115.3 
比利时 台 697 2 108.9 
mE 台 515 1 629.2 
韩国 台 2 989 1 502.5 
法 国 台 5 088 1 502.3 
84148090 HESAR, BAE, MAARE 美国 台 37 012 5 572.5 
日 本 台 392 712 4 109.5 
德国 台 451 793 3 869.1 
中 国 台 15 241 435 2 126.0 
意大利 台 51 651 1 903.7 
韩 台 50 908 1 678.6 
HER) pe iz Fy Se K 台 1 103 854 1 213.0 
84193100 | 农产品 干燥 器 意大利 台 71 226.9 
日 本 台 15 160.9 
韩国 台 51 128.8 
mE 台 1 116.1 
84193200 | 木材 、 纸 浆 、 纸 或 纸板 干燥 器 ig di 台 4 685.7 
德国 台 21 680.5 
意大利 台 14 579.4 
芬兰 台 8 431.7 
84193910 | 微 空 气流 动 陶瓷 坏 件 干燥 器 德国 台 4 22.3 
84193990 | 未 列 名 干燥 器 日 本 台 4980 5 086.1 
德国 台 17 943 3 337.2 
韩国 台 903 3 248.2 
HER] pe iz Fy Se K 台 12 371 1 548.8 
意大利 台 1 229 1 532.6 
美国 台 3 846 1 437.6 
匈牙利 台 131 1 190.6 
84196011 | 制 氧 量 15 000m’/h 及 以 上 的 制 氧 机 “| 韩国 台 1 
84196019 其 他 制 氧 机 美国 台 16 519 491.5 
德国 台 1 483 62.4 
韩国 台 64 30.1 
84196090 | 未 列 名 液化 空气 或 其 他 气体 的 机 器 美国 台 13 525.1 
挪威 台 4 511.5 
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(88) 

TIR oe 进口 量 、 进口 金额 
商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 单位 进口 量 (HER) 
mE 台 14 265.8 

84211920 | 固 液 分 离 机 德国 台 718 6 453.5 
mE 台 19 697.5 

m a 30 689.9 

日 本 台 296 491.7 

84211990 其 他 未 列 名 离心 机 ， 包 括 离心 干燥 机 | 德国 台 19 028 9 422.6 
美国 台 15 889 4114.8 

日 本 台 5 407 1 962.3 

mi a 72 807.7 

中 国 台 1132 754.4 

84212910 | 压 滤 机 德国 台 33 1 156.7 
HE ER) ps iz Fy Se K 台 46 745.4 

韩国 台 19 528.7 

84811000 | WER 德国 台 6 303 812 10 108.6 
美国 台 5 535 830 6 593.2 

日 本 台 7119 143 5 828.9 

意大利 台 3 045 281 5 391.4 

韩 台 7923 691 2 320.5 

中 台 3 846 047 1 586.9 

中 国 台 涪 金 马 关 税 区 台 1 400 435 1 253.1 

匈牙利 台 258 143 1 095.8 

英国 台 913 757 1 079.3 

84812010 | WERE he 日 本 台 83 181 701 36 915.1 
美国 台 16 269 352 16 633.5 

德国 台 4451 833 16 158.9 

比利时 台 13 567 499 15 764.8 

韩国 台 27 957 654 11 810.4 

越南 台 2 321 861 7 224.9 

意大利 台 1 266 316 4 939.0 

中 国 台 涪 金 马 关 税 区 台 572 829 2 415.5 

mE 台 48 869 1 548.9 

英国 台 488 536 1371.3 

84812020 | AER] HÆ 台 7606 831 14 029.7 
德国 台 3 940 610 11 131.6 

美国 台 4 484 928 5 495.9 

英国 台 247 860 2 854.0 

瑞士 台 413 856 2 157.0 
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( 续 ) 
CE ewe 进口 量 、 进口 金额 
商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 单位 进口 量 (万 美元 ) 
韩 台 2 402 429 1715.9 
波兰 台 573 080 1 681.4 
意大利 台 589 087 1617.0 
印度 台 3 628 273 1518.8 
HE ER) pe iz Fy SX 台 2 004 785 1 448.2 
法 国 台 511 426 1 272.4 
84813000 止 回 阀 德国 台 51 609 383 9 126.8 
美国 台 54 228 455 7 177.8 
日 本 台 131 261 449 4671.7 
意大利 台 4 697 320 3 037.2 
韩国 台 21 521 504 2 743.7 
法 国 台 17 095 545 1 492.5 
天 台 7 329 038 1 344.6 
HE ER) pe iz Fy SLX 台 44 323 196 1 093.0 
84814000 | ZARRA 美国 台 4415 836 10 084.1 
德国 台 22 083 491 9 090.5 
意大利 台 3 872 383 3 525.8 
日 本 台 6 216 095 3 400.7 
捷克 台 6 709 903 1 694.5 
中 国 台 涪 金 马 关 税 区 台 955 987 1 438.6 
法 国 台 215 266 1 278.0 
韩国 台 5 495 918 1 272.0 
英国 台 193 983 1 122.8 
84819010 | 阀门 零件 日 本 kg 8 807 711 28 303.4 
德国 kg 5 132 453 24 140.5 
韩国 kg 6 026 947 14 621.4 
美 kg 2 757 990 14 284.6 
HP Ls] Gp ete Sh SLX kg 2 727 299 4 954.8 
法 国 kg 541 736 4 253.6 
意大利 kg 2713 994 3 522.8 
中 国 kg 765 486 2 764.8 
马来西亚 kg 687 002 1 957.4 
6 班 牙 kg 658 641 1 933.7 
英国 kg 443 716 1 805.8 
FE kg 629 582 1579.6 
越南 kg 326 397 1 347.1 
丹麦 kg 531 067 1 239.1 
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(#2) 
TI oe 进口 量 、 进口 金额 
商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 单位 进口 量 (万 美元 ) 
瑞士 kg 250 549 1218.9 
印度 kg 1 064 397 1177.0 
奥地利 kg 116 654 1 147.2 
加 拿 大 kg 84 840 1 080.4 
84834020 | 行星 齿轮 减速 器 德 台 74 194 9 567.6 
日 本 台 136 415 6 672.5 
意大利 台 1 149 346 3 479.1 
韩 区 台 46 546 2 419.2 
印度 台 51 501 1 460.8 
中 国 台 涪 金 马 关 税 区 台 32 735 978.6 
瑞士 台 3 787 690.5 
84834090 | ”齿轮 及 其 他 变速 、 传 动 装置 ， 深 珠 螺杆 | 德国 台 19 671 842 28 527.8 
传动 轴 
日 本 台 34 862 788 27 204.7 
中 国 台 涪 金 马 关 税 区 台 27 266 561 24 648.5 
美国 台 7 587 557 9 849.8 
意大利 台 20 686 441 7 493.1 
it [RE a 41 503 565 3 099.6 
法 国 台 5 063 212 2 851.8 
西班牙 台 1 768 586 1 983.8 
比利时 合 9 706 1 983.6 
捷克 台 3 892 984 1 482.5 
奥地利 台 6 395 1 180.5 
斯 洛 伐 克 台 21 391 994.3 
荷兰 台 10 277 930.1 
mE 台 13 195 020 913.5 
芬兰 台 6 846 911.3 
i SL 台 969 631 899.8 
新 加 坡 台 1 060 419 828.3 
中 国 台 14 163 676 808.4 
84839000 | 单独 报 验 的 带 齿 的 轮 等 ;84.83 货品 的 | 德 kg 28 286 691 49 764.0 
其 他 传动 元 件 
日 本 kg 21 884 875 41 107.6 
美国 kg 13 760 043 23 006.7 
韩国 kg 27 361 643 18 032.2 
中 国 台 灌 金 马 关税 区 kg 14 802 195 16 553.4 
意大利 kg 4 583 802 6 116.1 
法 国 kg 2 685 217 5 648.0 
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(#2) 
me EE 进口 量 进口 金额 
商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 单位 量 (万 美元 ) 
加 拿 大 kg 2 898 463 5 552.7 

中 国 kg 2 319 884 3 870.9 

奥地利 kg 568 634 2 814.7 

泰国 kg 1 678 274 2 513.8 

瑞士 kg 721 883 2 218.0 

英国 kg 242 902 1 387.2 

匈牙利 kg 558 388 1 355.9 

波兰 kg 797 458 1332.3 

斯 洛 伐 克 kg 629 268 1 236.0 

印度 kg 1 357 830 1117.1 

比利时 kg 861 123 1 100.0 

西班牙 kg 715 960 066.8 

[ 供稿 单位 : 机 械 工业 信息 中 心 ] 
‘ * 一 :一 O 
2017 年 通用 机 械 产 品 
+ 
主要 出 口 国家 〈 地 区 ) Sf 

出 口 量 出 口 金 额 

商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 een 出 口 量 pa 
单位 CART) 

84131100 | “分 装 燃料 或 润滑 油 的 计量 泵 ， 加 油 站 或 | 尼日利亚 台 8 660 1 140.0 

车 库 用 

印度 台 11 233 639.6 

沙特 阿拉 伯 台 3 404 594.3 

菲律宾 台 2727 544.5 

泰国 台 3 405 506.2 

WAKA a 7772 419.6 

84131900 | ”其 他 装 有 或 可 装 计 量 装置 的 液体 泵 美国 台 387 843 1 220.8 
中 国 香洲 台 10 683 997.1 

意大利 台 98 709 474.6 

德国 台 46 165 425.6 

韩国 台 46 473 387.7 

84135010 | 气动 往复 式 排 液 泵 美国 台 87 924 1 268.2 
英国 台 579 699 730.7 

新 加 坡 台 12 391 683.5 
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统计 资料 


























































































































































































































































































































































































































( 续 ) 

vam 出 口 量 出 口 金额 
商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 单位 出 口 量 (Fe) 
中 国 香港 台 1 069 621.2 

比利时 台 26 923 529.1 

84135020 EER RHR 中 国 香港 台 11 405 271 3 881.9 
印度 台 2 490 557 3 227.8 

美国 台 1 585 744 2 559.8 

俄罗斯 联邦 台 186 485 996.2 

印度 尼 西 亚 台 2 360 508 982.6 

德国 台 187 303 735.3 

意大利 台 2 270 475 697.4 

本 台 35 730 495. 

84135031 | ”液压 往复 式 柱 塞 泵 美国 台 366 005 1 997.5 
越南 台 127 684 465.4 

巴基斯坦 台 71 504 463.5 

我 罗斯 联邦 台 16 301 409.4 

巴西 台 159 491 403.7 

84135039 | ”其 他 液压 往复 式 排 液 泵 KE 台 545 709 2 481.5 
马 来 西 I 台 290 306 791.1 

德国 台 35 887 607.8 

哈萨克 斯 坦 a 73 635 263.8 

84135090 | 未 列 名 往复 式 排 液 泵 美国 台 839 281 3 363.8 
俄罗斯 联邦 台 11 745 1764.6 

印度 台 572 558 651.3 

中 国 香港 台 1 558 292 462.2 

意大利 台 112 462 419.8 

84136021 有 E 动 回转 式 齿 轮 泵 美国 台 229 402 1 475.7 
荷兰 台 48 632 617.9 

本 台 872 784 534.3 

印度 台 19 309 278.6 

84136022 | ”液压 回转 式 齿 轮 泵 美国 台 225 325 2 204.8 
印度 台 25 604 377.6 

韩国 台 12 303 223.2 

巴西 台 19 598 206.9 

84136029 | ”其 他 回转 式 齿 轮 泵 美国 a 50 257 327.7 
印度 尼 西 亚 台 30 933 238.7 

乌兹别克 斯 坦 台 1 184 132.8 

越南 台 24 822 130.9 

84136031 有 E 动 回转 式 叶片 泵 美国 台 601 118 1 002.1 
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商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 a 出 口 量 i 
本 台 1 254 468 
德国 台 270 214 
FL oe 台 295 550 
孟加拉 国 台 144 237 
84136032 | 液压 回转 式 叶 片 泵 美国 台 74707 
印度 台 88 290 
本 台 16 297 
韩国 台 8 561 
84136039 | ”其 他 回转 式 叶 片 泵 美国 a 1 427 554 
委内瑞拉 台 826 
泰国 台 177 275 
古巴 台 26 
84136040 | 回转 式 螺杆 泵 从 萨克斯 坦 台 21 833 
苏丹 台 1 063 
本 台 1702 
吉尔 吉 斯 斯 坦 台 43 481 
84136050 可 转 式 径 向 柱 塞 泵 韩国 台 4700 
J a 1539 
印度 台 377 
84136060 | ”回转 式 轴 向 柱 塞 泵 美国 台 639 264 
本 台 4 908 
印度 台 38 868 
及 拉克 台 14 947 
84136090 | ”其 他 回转 式 排 液 泵 德国 台 1 436 590 
美国 台 1 990 885 
俄罗斯 联邦 a 915 267 
al 7 {AES PS AK 台 550 271 
伊朗 台 885 354 
土耳其 台 769 764 
泰国 台 1 203 734 
伊拉克 台 513 063 
意大利 台 479 542 
印度 台 893 763 
84137010 | ”转速 在 10 000r/min KU EWA GCE ”| 韩国 台 2 744 237 
德国 台 1 923 285 
意大利 台 1 129 293 
伊朗 台 893 999 
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统计 资料 








































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
i , ran 出 口 量 出 口 金额 
商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 单位 出 口 量 (Fe) 
哈萨克 斯 坦 台 1117 196.7 

84137091 | 转速 在 10 000r/min 以 下 的 离心 式 电动 | ŽE 台 5 492 588 11 880.8 

潜 油 泵 

我 罗斯 联邦 台 2 122 259 4719.6 

FEH a 1 303 118 3 903.8 

巴基斯坦 台 1 538 654 3 690.0 

尼 日 利 ; 台 520 490 3 125.5 

越南 台 916 205 2 774.0 

备 加 拉 国 台 405 732 2 724.9 

印度 尼 西 亚 台 2321 461 2 656.6 

德 辐 台 1 129 017 2 619.6 

本 台 1 933 340 2 043.0 

泰国 台 741 533 1 675.0 

PRSE 台 2 735 220 1 524.0 

波兰 台 562 324 1 427.6 

阿拉 伯 联 合 疾 长 国 a 341 175 1 410.0 

84137099 | ”转速 在 10 000r/min LA FHR OR | 美国 台 12 877 208 14 071.1 
印度 尼 西 亚 台 1316 192 6 259.9 

FEH a 1 354 954 6 253.1 

我 罗斯 联邦 台 4577 592 6 025.0 

泰国 台 2 738 379 5 710.8 

越南 台 1 307 249 5 684.5 

土耳其 台 5 887 024 4 839.5 

本 台 2 319 007 4 482.8 

马来西亚 台 444 480 4 384.5 

PRSE 台 1 980 662 3 946.5 

重 加 拉 国 台 764 932 3 786.6 

巴基斯坦 台 553 452 3 724.8 

阿拉 伯 联 合 英 长 国 台 633 666 3 549.6 

澳 大 利 ; 台 433 818 3 534.5 

墨西哥 台 2 960 045 3 431.6 

菲律宾 台 409 297 3 294.0 

印度 台 2 140 716 3 165.5 

84138100 | 未 列 名 液体 泵 美国 台 2 454 702 6 315.8 
中 国 香港 台 5 494 353 1 427.2 

德国 台 3 752 238 1 416.5 

巴基斯坦 台 595 304 1 338.2 

墨西哥 台 1 345 203 1 265.1 
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( 续 ) 

商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 | 出 口 量 | yna SE 
单位 (ARTIC) 

越南 a 526 626 1 105.3 

84138200 | 液体 提升 机 巴基斯坦 台 53 19.0 
英国 台 800 9.3 

德国 台 828 8.6 

84139100 | 液体 泵 零件 美国 kg 82 785 551 54 319.7 
本 kg 9 341 217 12 391.9 

加 拿 大 kg 4011 628 11 427.5 

意大利 kg 5 484 293 7 452.6 

德国 kg 0171 472 7 195.1 

韩国 kg 3 567 892 5 109.6 

俄罗斯 联邦 kg 6 881 751 4 685.4 

印度 尼 西亚 kg 4717768 3 669.0 

澳 大 利 ; kg 7 130 134 3 364.2 

印度 kg 4 046 629 3 169.8 

HB Gee OCB] kg 6 097 784 2 838.0 

英国 kg 3 001 398 2 513.7 

6 班 牙 kg 2 985 034 2 430.1 

荷兰 kg 3 729 965 2 409.0 

中 国 香港 kg 2 124 203 2 281.4 

新 加 坡 kg 2 556 945 2 256.2 

FEH kg 2211 497 2 162.0 

amg kg 2 452 581 1 842.0 

芬兰 kg 1 803 096 1 689.5 

阿拉 伯 联 合 疯长 匡 kg 2 197 341 1 542.7 

泰国 kg 1 604 929 1 457.9 

84139200 | 液体 提升 机 零件 美国 kg 403 333 681.8 
i kg 43 387 209.4 

区 kg 24 784 192.2 

新 加 坡 kg 61 313 118.1 

84141000 | 真空泵 美国 台 3 488 797 6 764.5 
本 台 629 102 1 679.4 

墨 西 有 台 622 840 1 602.5 

韩国 a 759 015 1 497.2 

德国 台 241 632 1 182.4 

印度 台 67 595 976.5 

84142000 | 手动 或 脚 踏 式 空气 泵 美国 台 21 314 290 2 971.5 
印度 台 15 277 632 2 043.6 
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统计 资料 



































































































































































































































































































































































































































(28) 
ss a vom 出 口 量 出 口 金额 
商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 单位 出 口 量 HSR) 
德国 台 6 047 929 1 092.8 
本 台 5 220 378 961.9 
英国 台 4 438 003 771.3 
印度 尼 西 亚 台 4831 245 685.4 
fp 4 3 233 508 624.4 
84145930 | ”离心 通风 机 美国 台 1 847 075 6 762. 
中 国 香港 台 6 846 589 4 859.0 
印度 尼 西 亚 台 145 985 1 829.4 
越南 台 73 945 1 689.9 
马 来 西 I 台 77 248 1 581.4 
韩国 台 5 146 570 1 574.0 
菲律宾 台 4701 630 1 342. 
本 台 1 393 863 1157.9 
巴基斯坦 台 9 641 1 095.9 
我 罗斯 联邦 台 215 959 1 022.3 
84145990 | 未 列 名 风机 、 风 扇 中 国 香港 台 183 538 987 38 852.0 
美国 台 23 036 042 21 445.6 
本 台 33 466 735 10 391.4 
韩国 台 21 721 514 7 009.0 
中 国 台 涪 金马 关税 区 | 8 20 711 857 4 509.1 
德国 台 7 387 320 3 569.0 
越南 台 10 455 411 3 367.9 
HR 台 3 236 115 3 237.4 
墨西哥 台 3 608 676 3 229.7 
泰国 台 9 003 015 3 082.0 
印度 台 11 344 595 2 709.4 
新 加 坡 台 3 980 228 2 707.2 
印度 尼 西 亚 台 3 942 067 2 551.7 
巴西 台 5 414 643 2 129.5 
LAE 台 4 934 801 2 119.0 
意大利 台 3 265 079 1 983.2 
俄罗斯 联邦 台 3 392 510 1 836.3 
波兰 台 2 427 521 1 585.8 
荷兰 台 2 389 755 1 581.5 
英国 台 2 369 814 1561.1 
菲律宾 台 3 002 009 1 537.5 
WAKA 台 661 153 1 504.2 
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( 续 ) 
om 出 口 量 出 口 金额 
商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 Si 出 口 量 (He) 
84148020 | 二 氧化 碳 压 缩 机 本 a 232 800 2 316.4 
FEH 台 7 933.8 

巴基斯坦 台 13 250.2 

upg 台 30 285 203.0 

84148040 | 空气 及 其 他 气体 压缩 机 美国 台 3 518 801 23 748.1 
越南 台 125 614 4 536.4 

印度 尼 西 亚 台 99 409 3 785.1 

德国 台 515 561 3 723.4 

意大利 台 1 296 002 3 510.3 

澳 大 利 ; 台 129 686 3 484.5 

HR 台 41 012 3 296.6 

俄罗斯 联邦 台 180 241 3 100.6 

泰国 台 102 538 3 094.3 

HED] Ye siz Sh SX 4 36 042 2 938.1 

巴基斯坦 台 13 203 2 592.9 

韩国 台 123 632 2 289.5 

乌兹别克 斯 坦 台 7519 2 176.7 

本 台 1 030 328 2 047.9 

印度 台 119 716 1681.4 

缅甸 台 59 675 1 425.9 

全 萨克斯 坦 台 32 908 1 421.5 

84148090 | HETTAR, BKE, MAAA 美国 台 18 596 541 21 300.4 
德国 台 5 312 846 6 214.5 

本 台 16 844 818 4634.7 

伊朗 台 467 869 4 289.9 

英国 台 4 442 408 4 162.1 

罗斯 联邦 台 2 949 346 3 576.0 

韩国 台 2 666 51 2 865.8 

印度 尼 西 亚 台 1 991 332 2 436.1 

澳 大 利 ; 台 1 344 754 2 423.6 

印度 台 1 657 795 2 407.7 

fat 台 1 350 871 2 137.8 

捷克 台 3 603 301 2 089.2 

泰国 台 1 489 835 1 949.3 

越南 台 1 547 878 1 902.0 

HR 台 4191990 1 860.9 

巴西 台 806 535 1765.1 
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统计 资料 




























































































































































































































































































































































































(28) 
i , vam 出 口 量 出 口 金额 
商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 单位 出 口 量 (He) 
法 国 台 1 589 135 1 705.6 
84193100 | 农产品 干燥 器 菲律宾 台 135 417.6 
越南 台 271 395.3 
孟加拉 国 台 45 313.0 
印度 尼 西 亚 台 68 298.9 
阿尔 及 利 亚 台 9 260.3 
84193200 | 木材、 纸浆 、 纸 或 纸板 干燥 器 越南 台 449 1 700.1 
俄罗斯 联邦 台 331 1 006.6 
印度 尼 西 亚 台 173 493.2 
DnE a 191 409.9 
泰国 台 178 290.4 
84193910 | 微 空气 流动 陶瓷 坏 件 干燥 器 印度 台 3 51.3 
伊朗 台 2 49.9 
84193990 | 未 列 名 干燥 器 印度 台 18 803 3 858.7 
美国 台 1 051 238 3 761.2 
越南 台 36 828 1915.3 
本 a 21 585 1 705.0 
印度 尼 西亚 台 9 997 1 635.2 
泰国 台 6 363 1 443.3 
韩国 台 11 270 1 301.9 
马 来 西 I 台 11 449 1 099.8 
俄罗斯 联邦 台 76 319 1 027.1 
84196011 | 制 氧 量 15 000m /Yh 及 以 上 的 制 氧 机 | BRE 台 12 2 237.7 
伊朗 台 41 1 940.8 
乌兹别克 斯 坦 台 1 1073.7 
土耳其 台 3 682.7 
印度 台 68 514.1 
84196019 | ”其 他 制 氧 机 土耳其 台 420 255.6 
印度 台 1551 187.0 
巴基斯坦 台 446 160.6 
84196090 | 未 列 名 液化 空气 或 其 他 气体 的 机 器 我 罗斯 联邦 台 225 7 212.9 
沙特 阿拉 伯 台 48 6 464.3 
韩国 台 34 1 759.8 
美国 台 106 1 497.2 
FR ES 台 90 1 357.8 
印度 台 55 537.7 
84211920 | 国 液 分 离 机 美国 台 14 642 893.0 



































201 


中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2018 




























































































































































































































































































































































































( 续 ) 
3 ram 出 口 量 出 口 金额 
商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 Si 出 口 量 (He) 
本 台 504 760.3 
法 国 台 516 758.3 
印度 台 2 602 525.7 
泰国 台 383 350.3 
84211990 | ”其 他 未 列 名 离心 机 ， 包 括 离心 干燥 机 “| 韩国 台 4607 948.6 
美国 台 127 470 619.3 
中 国 香港 台 6 393 565.0 
我 罗斯 联邦 台 5 272 398.0 
RHE EK EEIE. 台 299 314.0 
84212910 | 压 滤 机 BA 台 27 1 482.8 
我 罗斯 联邦 台 132 696.8 
印度 台 273 510.1 
印度 尼 西 亚 台 154 507.2 
美国 台 71 437.1 
84811000 | WEW 美国 台 9 721 266 5 927.8 
本 台 2 151 880 3 241.2 
韩国 台 1 257 438 2 406.9 
中 国 香港 台 3 827 383 1 138.8 
新 加 坡 台 225 872 995.1 
越南 台 2 202 235 872.3 
印度 尼 西亚 台 2 445 948 631.5 
比利时 台 716 185 628.3 
84812010 | 油 压 传动 阀 美国 台 1 369 706 2 669.4 
E a 58 269 708.5 
韩国 台 1 569 666 581.9 
印度 台 835 127 580.3 
本 台 4211611 579.5 
84812020 | SERR] 德国 台 1768 552 2 796.4 
KRE 台 1 563 139 2 606.5 
韩国 台 1151 365 1 832.6 
本 台 1 113 497 1 682.3 
中 国 台 澎 金马 关税 区 | 8 516 829 632.8 
越南 台 681 409 436.5 
84813000 | 1E EIR 美国 台 313 083 871 9 058.0 
印度 尼 西亚 台 220 192 004 2 870.2 
韩国 台 52 389 123 2 106.2 
越南 台 128 311 768 1775.5 
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统计 资料 

























































































































































































































































































































































































(28) 
Wt vom 出 口 量 出 口 金额 
商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 单位 出 口 量 HST) 
本 台 23 191 95 1 576.2 
法 国 台 201 841 078 1 462.0 
德国 台 98 376 79 1 360.1 
巴基斯坦 台 92 733 154 1 187.6 
泰国 台 115 043 45 1 138.3 
z E 台 56 371 877 1 050.7 
意大利 台 106 829 253 1 049.4 
84814000 | ZERERA 美国 台 2 457 701 3 713.3 
本 台 1 100 796 996.7 
加 拿 大 台 187 075 790.0 
沙特 阿拉 伯 台 277 661 781.1 
马来西亚 a 57 573 775.5 
阿拉 伯 联 合 首长 匡 台 141 544 624.9 
中 国 香港 台 1 076 095 444.9 
越南 台 2 643 551 440.3 
印度 尼 西 亚 台 738 956 429.6 
84819010 | ”阀门 零件 美国 kg 123 644 515 82 351.9 
本 kg 21 988 454 22 578.5 
德国 kg 1 297 928 10 751.5 
意大利 kg 8 286 026 10 043.0 
韩国 kg 22 520 039 8 987.9 
中 国 台 涪 金 马 关 税 区 | kg 5 630 932 7 483.7 
英国 kg 8 446 359 6 505.9 
4 kg 3 064 984 6 219.9 
中 国 香港 kg 3 432 934 5 819.6 
印度 kg 7 819 205 4 926.5 
西班牙 kg 10 533 226 4 768.0 
泰国 kg 4 033 350 4116.9 
法 国 kg 7 002 891 3 862.7 
荷兰 kg 5 153 660 3 738.8 
加 拿 大 kg 6 341 946 3 537.6 
马 来 西 kg 3 894 956 2 851.4 
新 加 坡 kg 4981 371 2 625.3 
俄罗斯 联邦 kg 5 524 569 2 555.3 
沙特 阿拉 伯 kg 4 159 649 2 509.9 
澳 大 利 ; kg 4034 379 2 226.4 
芬兰 kg 1 659 410 2 210.0 
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( 续 ) 

i rom 出 口 量 出 口 金额 
商品 税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 Si 出 口 量 (FER) 
84834020 | “行星 齿轮 减速 器 美国 台 1 803 563 6 852.3 
德国 台 31 226 3 945.6 

本 台 828 676 3 645.8 

印度 台 4348 991 1 549.9 

意大利 a 50 756 1 508.6 

84834090 | ”齿轮 及 其 他 变速 、 传 动 装 置 ， 深 珠 螺杆 | 美国 台 32 041 982 75 847.9 

传动 轴 

印度 台 19 425 014 10 633.5 

德国 台 6 958 356 8 417.5 

意大利 台 8 146 600 8 178.2 

巴西 台 7 241 137 6 709.8 

本 台 22 086 659 5 346.4 

泰国 台 6 508 354 5 307.0 

FEH a 7 866 240 4 628.7 

越南 台 5 297 489 4367.6 

加 拿 大 台 6 488 250 4 280.0 

中 国 香港 台 24 567 984 3 866.8 

墨西哥 台 14 052 632 3 799.4 

韩国 台 5 059 020 3 760.6 

HR 台 3 495 810 3 729.8 

俄罗斯 联邦 台 2 838 597 3 520.9 

印度 尼 西 亚 台 4 484 390 3 410.6 

中 国 台 涪 金马 关税 区 | 8 3 298 464 2 712.0 

澳 大 利 ; 台 307 401 2 058.6 

土耳其 台 4 007 306 1976.5 

荷兰 台 2 383 623 1 890.3 

巴基斯坦 台 5 684 176 1 823.4 

法 国 台 2 880 216 1 661.0 

阿根廷 台 516 035 1531.0 

英国 台 1 042 388 1 508.4 

84839000 | 单独 报 验 的 带 齿 的 轮 等 ，84.83 货品 的 | 美国 kg 99 586 156 45 804.9 

其 他 传动 元 件 

本 kg 66 354 015 25 774.4 

德国 kg 37 716 566 16 937.3 

意大利 kg 42 192 392 13 205.1 

韩国 kg 22 124 673 8 641.1 

印度 kg 19 628 334 7 353.4 

英国 kg 19 000 535 7 008.0 
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(28) 

税 号 商品 名 称 国家 或 地 区 | EAE) yos ae 
单位 (万 美元 ) 

加 拿 大 kg 13 844 821 6 575.8 
amg kg 9 721 848 5 943.2 
泰国 kg 7876 411 5 062.6 
中 国 台 澎 金马 关税 区 | kg 12 860 261 4 289.5 
中 国 香港 kg 2 662 045 4 244.9 
fat = kg 12 438 977 4224.4 
巴西 kg 7 526 118 3 765.1 
我 罗斯 联邦 kg 7 149 264 3 244.1 
印度 尼 西 亚 kg 9 272 392 3 094.0 
BF kg 8 397 383 2 926.7 
法 国 kg 5 026 631 2 533.4 
新 加 坡 kg 4 262 672 2 259.2 
匈牙利 kg 2 910 315 2 192.3 
巴基斯坦 kg 7 471 617 2 138.4 
马来西亚 kg 6 055 969 2 133.0 




















[ 供稿 单位 : 机 械 工业 信息 中 心 ] 
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公布 行业 获奖 项 目 及 名 牌 产品 , 推荐 行业 节能 产品 ， 
介绍 企业 产品 研发 及 应 用 情况 








2017 年 通用 机 械 行业 “中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 ” 获 
奖项 目 简介 

2017 年 通用 机 械 行业 获奖 项 目 

2017 年 通用 机 械 行业 名 牌 产 品 

2017 年 通用 机 械 行业 节能 产品 

北大 先锋 “ 钢 厂 尾 气 创 新 利用 4.0” 技 术 简介 

开发 前 沿 技 术 ”推动 冷却 设备 行业 创新 发 展 


中 国 
通用 
机 械 
工业 
res 
2018 


Ar an H 


ms 


产品 与 项 目 





2017 年 通用 机 械 行 


业 “ 中 国 机 械 工 业 


科学 技术 奖 获奖 项 目 简 介 


一 、 压 水 堆 核 电站 用 核 二 级 主 蒸汽 隔离 阀 

该 项 目 荣 获 一 等 奖 ， 完 成 单位 ， 中 核 苏 阀 科 
技 实业 股份 有 限 公司 。 

主 蒸汽 隔离 阀 位 于 压 水 堆 核 电厂 二 回路 主 获 
汽 系 统 ， 其 功能 是 防止 主 蒸汽 管道 破裂 而 造成 安 
全 壳 超 压 及 主 系 统 冷却 ， 主 燕 汽 隔离 阀 是 影响 核 
电站 安全 性 的 重要 部 件 。 之前， 国内 在 运行 的 核 
有 站 主 蒸汽 隔离 阀 全 部 依赖 进口 ， 主 蒸汽 隔离 阀 
高 昂 的 进口 费用 成 为 国外 企业 赚 取 高 额 利润 的 关 
键 设 备 之 一 。 

习 家 高 度 重视 核电 站 关键 阀门 的 国产 化 工作 ， 
原 国防 科 工 委 于 2005 年 立项 核能 开发 项 目 “ 核 电 
站 关键 阀门 设计 及 制造 技术 研究 开发 ”， 其 中 包 
括 了 主 蒸汽 隔离 阀 ， 中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 有 限 
公司 承担 了 该 核能 开发 项 目 。 随 后 ， 国 家 于 2012 
年 立项 大 型 先进 压 水 堆 核 电站 重大 专项 “CAP1400 
核电 泵 、 阀 、 电 气 设备 测量 仪表 研制 ”， 其 中 包 
括 了 CAP1400 主 蒸汽 隔离 阀 的 研制 ， 口 径 规格 
为 DN1 050， 中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公 司 承 
担 样机 研制 。DN800 主 蒸汽 隔离 阀 样机 公称 通 
径 为 800mm， 设 计 压 力 为 8.4MPa， 设 计 温 度 为 
315°C; DN1 050 样机 公称 通 径 为 1050mm， 设 计 
压力 为 8.2MPa， 设 计 温 度 为 320'C。 中 核 苏 阀 科 
技 实业 股份 有 限 公司 分 别针 对 主 蒸汽 隔离 阀 的 设 
计 分 析 技 术 、 制 造 工 艺 技术 和 鉴定 试验 技术 开展 
了 技术 攻关 。 开 展 设计 分 析 技 术 研 究 ， 包 括 抗震 
分 析 、 冲 击 响应 及 密封 接触 分 析 、 流 场 分 析 、 传 
热 分 析 和 振动 噪声 分 析 等 ， 开 展 制造 工艺 技术 研 





















































































































































































































































































































































3 000 次 全 寿命 试验 , 很 好 地 验证 了 阀门 的 可 靠 性 ; 
在 全 球 最 大 的 热 态 试验 台 架 上 进行 了 流体 阻 断 试 
验 ， 很 好 地 验证 了 阀门 的 流体 阻 断 性 能 。 通 过 两 
台 样 机 的 研制 ， 掌 握 了 主 蒸汽 隔离 阀 设 计 、 制 造 
和 试验 的 方法 ， 突 破 了 技术 瓶颈 ， 打 破 了 国外 ) 
KREW 
= AA SB Ee ee T RE E 
装备 的 技术 水 平 ， 避 免 在 高 端 核 电 设备 领域 受制 
于 人 。 同 时 也 意味 着 国内 阀门 行业 在 结构 设计 、 
理论 验证 方法 、 试 验 技术 等 多 专业 技术 领域 质 的 
飞跃 ， 具 有 和 良好 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 
二 、 极 端 条 件 下 压缩 机 关键 部 件 失效 预防 关 
键 技术 
IH H RIK 
械 研 究 院 。 
压缩 机 作为 一 类 有 效 提升 气体 压力 的 从 动 流 
体 机 械 ， 是 天 然 气 输 运 与 液化 、 石 油 开采 与 炼 制 、 
煤 液化 与 煤化 工 等 能 源 工业 的 核心 装备 。 经 过 多 
年 发 展 , 我 国 很 多 压缩 机 虽然 已 经 实现 了 国产 化 ， 
但 普遍 存在 寿命 短 、 可 靠 性 差 和 故障 率 高 等 突出 
问题 ， 国 内 同类 机 组 连续 运行 周期 只 有 国外 领先 
水 平 的 1/2 ~ 2/3。 近 年 来 平均 每 年 发 生 重大 事故 
数 十 起 ， 经 济 损失 巨大 。 多 干扰 、 变 工 况 、 腐 蚀 
环境 等 极端 条 件 考虑 不 足 是 影响 我 国 压缩 机 寿命 
可 靠 性 的 主要 因素 ， 发 展 极端 条 件 下 压缩 机 关键 
部 件 失 效 预 防 关 键 技术 已 成 为 迫切 需求 ， 对 于 保 
障 设 备 长 周期 安全 运行 具有 重要 意义 。 
该 项 目 在 国家 重点 基础 研究 发 展 计划 课题 和 















































































































































等 奖 ， 完 成 单位 : 合肥 通用 机 

















































































































































































































究 ， 解 决 了 大 型 核电 阀门 核 级 阀门 铸件 、 大 型 高 
精度 零件 加 工 和 大 型 密封 面 研磨 等 制造 问题 ， 开 
展 鉴定 试验 技术 研究 ，DN800 样机 进行 了 完整 的 
鉴定 试验 ， 特 别 是 在 高 温 高 压 工 况 环境 下 进行 ] 

































































安徽 省 实验 室 科 技 计 划 项 目的 资助 下 ， 针 对 压缩 
机 曲轴 和 叶轮 关键 部 件 的 设计 制造 和 失效 预防 开 
展 了 关键 技术 攻关 。 中 通过 对 中 石油 、 中 石化 等 
企业 的 压缩 机 调研 , 掌握 了 主要 失效 模式 和 原因 ， 
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明确 了 我 国 压 缩 机 设计 制造 标准 存在 的 不 足 。 
包围 绕 曲 轴 、 叶 轮 等 压缩 机 关键 部 件 ， 系 统考 虑 
载荷 突变 、 进 气压 力 脉动 等 极端 工 况 ， 开 展 了 多 
体 动力 学 和 瞬 态 响应 分 析 ， 建 立 了 体现 高 阶 谐 波 



























































使 用 。 研 制 的 660MW 火电 机 组 全 容量 国产 化 锅炉 
给 水 泵 蕊 包 符 合 标 准 化 、 通 用 化 的 要 求 ， 能 完 
替代 进口 设备 。 而 且 在 价格 方面 有 比较 大 的 优势 ， 
在 可 提供 同样 优质 产品 和 服务 的 前 提 下 ， 采 用 匡 











































































































和 气流 激励 影响 的 曲轴 /叶轮 附加 载 苟 谱 计 算 方 
法 ,综合 考虑 应 力 场 、 温度 场 、 化 学 场 共同 作用 ， 


















































产 给 水 泵 可 以 节省 大 量 外 汇 资 金 , 降低 投资 成 本 。 
特别 是 改造 项 目 ， 项 目 工期 短 、 进 度 快 ， 采 用 进 















































揭示 了 极端 条 件 下 曲轴 、 叶 轮 等 部 件 的 失效 机 理 























设备 往往 受 限于 交 货 进度 和 售后 服务 ， 不 能 满 


























和 性 能 劣化 规律 ， 建 立 了 多 轴 / 动 态 断 裂 评 定 和 腐 
蚀 疲劳 寿命 预测 方法 ， 提 出 了 基于 寿命 的 设计 制 
造 和 失效 预防 关键 技术 , 形成 了 基础 性 能 数据 库 。 
项 目 己 获得 授权 发 明 专 利 4 项 ， 软 件 著 作 权 1 项 ， 
制定 行业 标准 1 项 。 

项 目 成 果 已 经 在 中 石化 、 中 石油 等 企业 的 10 






















































































余 起 压缩 机 失效 事故 渊源 分 析 和 事故 仲裁 、 压 缩 
机 升级 改造 和 新 产品 设计 中 得 到 了 应 用 ， 近 三 年 


























直接 经 济 效益 11 021 万 元 。 该 项 目的 实施 ， 突 破 
了 极端 条 件 下 压缩 机 关键 部 件 失 效 预防 关键 技术 ， 
为 保障 设备 长 周期 安全 运行 、 指 导 我 国 压缩 机 标 
准 化 设计 与 生产 、 推 动 行业 技术 进步 提供 了 技术 
支撑 ， 取 得 了 显著 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 

=, 660MW 机 组 100% 容量 给 水 泵 国产 化 
研发 

该 项 目 荣 获 二 等 奖 ， 完 成 单位 ， 中 国电 建 集 
团 上 海 能 源 装备 有 限 公司 。 
近年 来 ， 我 国 火力 发 电机 组 也 已 向 高 效率 、 



















































































EB 

容量 、 高 参数 的 百 万 等 级 、660MW 等 级 机 组 1 
具有 次 能 源 、 减 少 污染 物 排放 、 降 低 发 
电 运 行 成 本 等 优点 而 成 为 各 大 电力 集团 公司 火电 
新 技术 发 展 建设 的 重点 。 




































































足 项 目 交 货 要 求 。 此 时 ， 采 用 国产 设备 不 仅 能 够 
满足 项 目 交 货 要 求 ， 同 样 能 满足 机 组 参数 要 求 。 
能 节约 投资 /改造 成 本 ， 又 大 大 缩短 了 电厂 改造 工 
期 ， 其 长 远 社会 效益 和 经 济 效益 非常 可 观 。 

该 项 目 样机 于 2015 年 年 底 顺利 通过 了 国家 能 
源 局 组 织 的 专家 组 鉴定 。 公 司 第 一 台 产品 已 在 山 
西 华 光 发 电 有 限 责任 公司 600MW 机 组 电 改 汽 项 
目 投入 使 用 。 该 项 目的 完成 意味 着 打破 了 660MW 
火电 机 组 配套 100% 容量 锅炉 给 水 泵 长 期 被 进口 
产品 所 垄断 的 格局 ， 实 现 660MW 火电 机 组 配套 
100% 容量 锅炉 给 水 泵 以 国 ( 产 ) 代 进 ( 口 ) 的 目标 。 

四 、MDP 系列 抗 大 气 冲击 分 子 泵 

YI ARKO SR, ERAM: 北京 北 仪 创 
新 真空 技术 有 限 责 任 公 司 。 

分 子 泵 是 一 种 用 来 获得 高 真空 及 超 高 真空 的 
机 械 设备 ， 有 具有 抽 速 大 、 极 限 真 空 度 高 、 体 积 小 、 
噪声 振动 低 、 环 保 节 能 等 特点 。 广 泛 应 用 于 需要 
获得 清洁 高 真空 的 基础 科学 研究 、 现 代 高 新 技术 
产业 工艺 过 程 、 高 端 设备 研发 和 制造 领域 ， 也 应 
用 于 航天 环境 模拟 试验 、 可 控 核 聚变 装置 等 前 治 
高 科技 领域 。 分 子 泵 通过 高 速 旋转 的 转子 将 动能 
传递 给 气体 分 子 ， 实 现 抽 气 的 功能 。 当 分 子 泵 高 
速 运 转 的 情况 下 ， 一旦 出 现 误 操作 或 设备 故障 ， 













































































































































































































































































该 项 目 包 括 660MW 火电 机 组 配套 100% 容量 
锅炉 给 水 泵 设计 、 制 造 ， 其 中 包括 水 力 模 型 研制 、 
平衡 装置 设计 、 推力 装置 设计 以 及 轴 端 密封 设计 ， 
整个 研制 还 包括 重要 零件 材料 选用 计算 分 析 、 零 
件 加 工 工艺 研究 和 性 能 参数 测试 、 校 核 。 

该 项 目 研制 的 660MW 全 容量 给 水 泵 能 够 满足 
660MW 及 600MW 全 容量 机 组 使 用 。 预 计 研发 成 


果 率 先 在 国内 600MW 机 组 改造 为 全 容量 的 项 目 上 
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大 量 气 体 冲 击 分 子 泵 转子 时 ， 就 极 易 使 转子 与 定 
片 碰撞 ， 造 成 分 子 泵 完全 损毁 。 同 理 ， 如 果 有 粉 
侍 或 异物 被 吸 进 分 子 汞 ， 一 旦 卡 住 转子 ， 也 会 造 
成 分 子 泵 完全 损毁 。 分 子 泵 一 旦 碎 裂 ， 不 仅 会 造 
成 较 大 的 经 济 损 失 ， 甚 至 可 能 造成 安全 事故 ， 这 
一 技术 风险 在 一 定 程度 限制 了 分 子 泵 的 应 用 ， 同 
时 对 使 用 分 子 泵 的 系统 设备 也 带 来 一 定 隐 患 。 

FIFE TD ME OR} T R SEK AH Th Sa THE A ME vel, 






























































产品 与 项 目 
































突破 应 用 限制 ， 北 京北 仪 创 新 真空 技术 有 限 责 任 
公司 特 研制 开发 MDP APS KAO FR. W 





























成 了 可 达到 5X10 "Pa 的 极限 真空 ， 最 大 1 800L/s 





方便 ; 
转速 、 


(2) Wi 








的 抽 气 速率 ， 涵 盖 160 ~ 250mm 口径 、 可 垂直 或 
任意 角度 安装 的 系列 产品 。 该 项 目 开 发 的 意义 在 
F: 第 一 ， 抗 大 气 冲 击 分子 泵 是 拥有 自主 知识 产 
























































权 的 国内 领先 技术 ， 从 根本 上 解决 分 子 泵 碎 裂 的 
难题 ， 填 补 国内 分 子 泵 完全 抗 大 气 冲击 的 空白 ; 




















第 二 ， 优 化 抽 气 曲线 ， 使 得 泵 在 高 真空 与 低 真空 
段 都 具有 抽 气 能 力 , 扩展 了 分 子 泵 抽 速 曲线 范围 ， 























模块 化 的 设计 可 以 村 
多 式 以 及 密封 配置 方案 。 
[ 制 了 集成 回流 稳定 器 、 诱 导 轮 、 半 开 
式 直线 辐射 状 叶 轮 和 导 叶 扩 压 器 高 效 水 力 模型 ， 











轴承 
























































拓宽 了 高 速 录 运行 范 





Bl, 提 


据 工 况 灵活 选择 各 种 








高 了 效率 和 汽 蚀 性 能 。 


(3) 针对 高 汽 蚀 比 转速 的 运行 工 况 ， 开 发 了 
诱导 轮 设 计 、 叶 轮 和 诱导 轮 匹 配 校 核 
根据 流量 和 汽 蚀 比 转速 的 大 小 规定 了 流量 系数 、 


扬程 系数 、? 
(4) 针对 大 流 




















可 适合 更 多 应 用 领域 ， 第 三 ， 抗 大 气 冲 击 分 子 泵 
上 其 有 可 抽 除 含 粉尘 性 气体 、 易 维护 等 特点 ， 进 
步 扩 大 了 分 子 泵 应 用 。 

抗 大 气 冲击 分 子 泵 从 根本 上 解决 了 分 子 泵 受 
大 气 冲 击 碎 裂 的 难题 ， 提 升 了 分 子 泵 整体 技术 水 
平 ， 填 补 了 分 子 泵 领域 的 空白 。MDP 分 子 泵 利用 
其 独特 的 性 能 特点 及 成 本 优势 ， 更 具有 市 场 竞 争 
力 。 当 前 , 抗 大 气 冲击 分 子 泵 除了 应 用 于 蒸发 镀膜 、 
CVD 等 传统 领域 外 , 还 广泛 应 用 于 节能 灯 、 集 热管 、 
材料 提纯 、 蓝 宝石 单 晶 炉 、 变 压 器 真空 温 漆 等 行 
































































































































研制 了 配置 闭 式 扭曲 


TEAR t 





(PEEK) 树脂 
技术 对 叶轮 进行 优化 设计 ， 





吉 构 。 密 























里 环 首次 采用 非 金 
来 减 小 径 


=! 


里 、 








的 计算 程序 ， 


四 | 











! 角 、 叶 万 数 等 各 项 参数 的 选取 原则 。 
高 比 转速 的 运行 工 况 ， 





叶片 叶轮 和 





向 运行 间 


前 后 密封 环 的 高 
属 材料 聚 醚 醚 酮 
KR ’ 


并 应 用 CFD 





LH 


i= 











He aR AS, ET 


WEAR CE AYE FA REE 


(5) 针对 高 温 、 高 压 、 











局 凝固 





点 介质 工 况 ， 


提出 一 种 高 速 泵 整体 技术 方案 和 运行 方法 ， 解 决 


了 设备 的 水 冷 、 保 温 及 热 备 
机 械 密封 和 独立 

















业 , 受到 用 户 好 评 , 为 用 户 在 基础 投入 、 产品 质量 、 
使 用 成 本 、 节 能 减 排 等 方面 带 来 可 观 的 效益 。 

五 、 高 可 靠 性 400kW 级 卧 式 高 速 泵 系列 化 产 
品 的 研制 

该 项 目 荣 获 二 等 奖 ， 完 成 单位 ， 北 京 航天 石 
化 技术 装备 工程 有 限 公司 。 

高 可 靠 性 400kW 级 卧 式 高 速 泵 为 单 吸 、 悬 
辟 、 中 心 支撑 、 后 拉 式 一 级 齿轮 增 速 单 级 离心 泵 ， 
由 过 流 部 分 、 齿 轮 箱 、 润 滑 系 统 、 电 动机 、 底 





































































































座 、 冷 却 系统 、 密 封 冲洗 系统 、 监 控 系统 及 其 附 
件 组 成 ， 是 机 电 仪 控 成 套 机 组 。 主 要 技术 指标 : 


流量 10 ~ 300m/h， 扬 程 300 ~ 2500m， 转 速 
4 000 ~ 16 000r/min。 在 系列 化 产品 的 研制 过 程 中 ， 
公司 解决 了 多 项 关键 的 技术 难题 ， 实 现 了 泵 在 各 
































问题 ; 








站 











供 ; 
ZN 












































采用 双 端 











1 作为 隔离 液 供给 方式 ， 
并 设计 了 分 布 式 布 液 环 结构 的 密封 腔 模 型 ， 























冲洗 液 的 流动 状态 ， 有 效 降低 密封 面 的 温度 ， 提 










































































IF EIA 

















创造 了 显著 的 经 济 


高 密封 寿命 。 

400kW 级 卧 式 高 速 泵 设计 方案 成 熟 ， 技 术 水 
平 为 国内 领先 、 世 界 先 进 。 已 经 广泛 应 
各 大 石油 化 工 生产 企业 ， 且 多 数 为 至 关 重 要 的 设 
备 ， 工 作 稳定 、 可 靠 、 高 效 ， 
Man AL Se ato BAT, RIT 


累计 实现 合同 额 3 亿 元 以 上 , T 











展 应 用 前 景 广阔 。 

















厂 600 多 台 ， 





场 潜 力 巨 大 ， 发 


六 、 化 工 过 程 液体 余 压 能 量 回收 液 力 透 平 关 
键 技术 与 工业 应 用 


该 项 


在 石油 化 了 














ARR AE, 完成 单位 : 兰州 理工 大 学 。 
[、 石 油 加 工 、 煤 化 工 等 化 工 流 程 








工业 生产 过 程 中 有 大 量 高 压 液体 ， 如 何 利用 这 些 

















种 苗 刻 的 条 件 下 安全 稳定 、 高 效 、 高 可 靠 性 运行 。 
取得 的 成 果 包 括 : 











(1) 设计 了 单 级 单 吸 高 度 集成 的 泵 、 齿 轮 箱 、 
监控 系统 一 体 化 整体 结构 ， 结 构 紧 炭 ， 安 装 维护 











高 压 


HF 











液体 的 能 量 





三 | 

















E 视 节能 减 








低 成 本 ， 化 了 





直 是 人 们 关注 的 焦点 。 近 年 来 ， 


E, 

















企业 重视 提高 生产 效益 、 
[流程 工业 重视 生产 过 程 中 余热 、 余 


降 








压 能 量 回收 。 在 该 项 











目 实施 之 前 ，! 





于 回收 高 压 
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液体 能 量 的 设备 一 一 液 力 透 平 关键 技术 没有 掌 
握 ， 这 些 高 压 液体 的 能 量 基本 上 被 浪费 了 。 因 此 ， 
如 何在 保证 化 工 流程 工业 安全 持续 稳定 生产 的 条 
件 下 ， 实 现 液 体 余 压 能 量 回收 ， 成 为 突破 现 有 技 
术 瓶 贷 、 实 现 节能 减 排 的 迫切 需求 。 

该 项 目 通过 国家 科技 支撑 计划 等 课题 支持 ， 
集中 了 产 学 研 用 多 家 单位 ， 历 时 近 十 年 攻关 ， 
攻克 了 化 工 流程 工业 中 液体 余 压 能 量 回收 核心 设 
备 一 一 液 力 透 平 的 设计 理论 与 方法 、 运 行 稳定 性 
控制 等 关键 技术 ， 相 关 成 果 被 化 工行 业 标 准 (HG/ 
T4591 一 2014《 化 工 液 力 透 平 》) 采纳 ， 为 我 国 











































































































杆 式 空 压 机 系列 。 该 型 空 压 机 集成 了 高 效 传动 、 
高 效 电机 、 高 效 主机 的 综合 优点 , 经 权威 机 构 检测 ， 
各 型 号 均 优 于 国家 一 级 能 效 水 平 , 成 为 当前 市 场 、 
未 来 市 场 及 已 有 空 压 机 的 替换 市 场 中 的 热 销 产品 。 

永 磁 变频 两 级 压缩 螺杆 式 空 压 机 技术 的 主要 
优点 是 , 在 终端 压力 不 变 的 条 件 下 , 采用 分 级 压缩 ， 
降低 了 各 级 压缩 的 排 气 压力 。 同 时 由 于 分 级 压缩 
的 实现 ， 随 着 各 级 压缩 终端 压力 的 降低 ， 各 级 内 
泄漏 减 小 ， 轴 承 负载 减 小 ， 主 机 寿命 延长 。 永 磁 
变频 两 级 压缩 螺杆 空 压 机 最 突出 的 特点 在 于 双 同 
轴 一 体式 设计 、 双 永 磁 同 步 电动 机 的 应 用 、 双 变 





















































































































































液 力 透 平 节能 减 排 的 有 效 实施 提供 了 关键 技术 文 
撑 。 在 液 力 透 平 发 电 、 直 接 驱 动 泵 或 风机 ) 、 
辅助 电动 机 做 功 3 种 能 量 回 收 方式 的 基础 上 ， 突 
破 了 现 有 技术 瓶颈 ， 研 制 成 功 了 BB1/BB2/BB4/ 
BB5 多 种 结构 型 式 液 力 透 平 。XWT360-68 型 液 力 
透 平 的 回收 功率 超过 500kW， 效 率 达到 75%， 年 
节 电 约 360 万 kW。h。 

该 项 目 获 授权 发 明 专 利 5 项 、 实 用 新 型 专利 
5 项， 化 工行 业 标准 1 项 ， 发 表 论 文 70 篇 ， 其 中 
SCI 收录 2 篇 、EI 收录 15 篇 。 提 出 的 液 力 透 平 设 
计 、 运 行 及 控制 等 关键 技术 突破 我 国 液 力 透 平 技 
术 瓶 颈 ， 打 破 国外 产品 在 国内 的 垄断 ， 提 高 了 产 













































































频 控制 等 技术 的 创新 集成 ， 可 实现 传动 损失 零 损 
耗 、 无 级 变速 和 电子 齿轮 的 效果 ， 跟 随 客户 用 气 
量 的 变化 自动 调整 产 气量 ， 使 用 压力 调节 方便 ， 
转速 比 调节 方便 ， 更 加 节能 、 环 保 。 
永 磁 变频 两 级 压缩 螺杆 式 空 压 机 的 成 功 研制 ， 
推动 了 整个 空 压 机 行业 高 效 节 能 技术 的 发 展 ， 对 
淘汰 落后 产能 、 加 快 企业 转型 升级 有 着 重要 意义 。 
八 、 百 万 千瓦 级 压 水 堆 核 电站 HSD80-150 型 
ERR 
YI A RRA EK, ERAM: ERKEN 
有 限 责 任 公司 
该 项 目 属于 核 级 泵 阀 技 术 领 域 ， 是 1 000MW 





















































































































































品 的 国际 竞争 力 。 研 制 的 单 /多 级 液 力 透 平 达到 国 
际 先进 水 平 ， 在 煤化 工 、 炼 油 等 行业 成 功 运行 260 
余 台 ( 套 ) ， 当 前 国内 市 场 占 有 率 为 60% 以 上 。 



































压 水 堆 最 关键 核 级 泵 之 一 ， 是 RCV 系统 的 组 成 部 
分 ， 主 要 执行 上 充 功 能 、 主 泵 密封 水 注入 功能 和 
高 压 安 注 功能 ， 起 到 核电 机 组 “安全 阀 ” 的 作用 。 


























成 果 应 用 近 3 年 ， 取 得 直接 经 济 效 益 约 2.24 亿 元 ， 
累计 节 电 16.9 亿 kW。h， 折 合 节 约 标准 煤 56.2 万 
t， 减 少 CO, 排放 146.1 万 t， 节 约 资金 12.68 亿 元 ， 
为 实现 化 工 过 程 节能 减 排 发 挥 了 关键 作用 。 

七 、 永 磁 变 频 两 级 压缩 螺杆 式 空 压 机 

该 项 目 荣 获 二 等 奖 ， 完 成 单位 : mig E ia 
空 压 机 有 限 公 司 。 

在 环境 压力 日 趋 加 大 的 今天 ， 高 效 节能 已 经 
成 为 未 来 空气 压缩 机 的 发 展 趋势 ， 这 不 仅 是 产品 





























因 该 泵 需 同时 满足 6 个 工 况 长 期 连续 运行 ， 国 外 
企业 一 直 以 高 价格 垄断 ， 非 常 不 利于 保障 国家 的 
战略 利益 和 经 济 利益 ， 该 泵 的 国产 化 是 核电 设备 
国产 化 重要 项 目 之 一 。 

该 项 目 由 重庆 水 泵 三 有 限 责任 公司 于 2005 年 
项 ， 与 中 国 核电 工程 有 限 公司 合作 开发， 
核 质保 体系 建立 、 模 拟 件 制造 、 样 
机 研究 及 鉴定 、 产 业 化 设计 、 产 品 制 造 、 产 品 商 
业 运 行 考验 和 解体 检查 验证 等 阶段 ，2016 年 12 月 
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创新 、 企 业 竞争 的 关键 ， 更 是 科技 进步 、 行 业 发 
展 的 必然 。 温 岭 市 诸 磊 空 压 机 有 限 公 司 及 时 把 握 
市 场 竞 争 局 势 ， 成 功 研 发 了 永 磁 变频 两 级 压缩 螺 
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完成 商业 运行 后 解体 检查 验证 。 
项 目 产 品 是 难度 极 高 的 核 二 级 离心 泵 组 ， 样 
机 按 运 行 6 个 工 况 点 研制 ， 产 品 按照 8 个 工 况 点 




















产品 与 项 目 




















考核 ， 进 行 了 以 下 科技 活动 : RH A A 
结构 ， 保 障 泵 在 超越 理论 极限 的 工 况 下 运行 可 
T: 流 场 分 析 及 仿真 ， 解 决 了 4 种 水 力 模 型 及 其 
组 合 方式 ， 使 泵 在 超越 理论 极限 的 3.5% 和 150% 
设计 流量 范围 稳定 运行 ， 且 运行 噪声 和 振动 低 于 
要 求 ; 润滑 油 流 场 分 析 ， 达 到 润滑 可 靠 、 减 小 振 
动 和 实现 无 预 润滑 启动 ， 结 构 力 学 分 析 和 有 限 元 
计算 ， 使 泵 满足 规范 的 力学 要 求 ， 确 保 地 震 时 结 
构 完 整 性 和 可 运行 性 ， 减 小 运行 振动 ; MARY 
热传导 和 有 限 元 分 析 ， 实 现 介质 瞬间 由 7C 变 为 
120C 的 热 冲击 泵 可 运行 ， 奥 氏 体 锻件 的 锻造 工 
艺 研究 ， 达 到 大 型 奥 氏 体 锻 件 晶 粒度 4 级 ; 复杂 
薄 壳 轴 向 放 分 内 索 体 的 铸造 的 浇注 分 析 和 工艺 研 
究 ， 在 高 精度 下 保障 剖 分 面 硬 对 硬 密封 可 靠 ， 叶 
轮 逐 级 定位 结构 长 轴 等 零件 的 加 工 工 艺 研 究 ， 保 
障 精度 和 和 泵 运行 振动 指标 实现 ;螺旋 密封 机 理 及 













































































































































































干 万 吨 级 以 上 大 型 炼油 或 炼 化 一 体 化 项 目 中 重 整 









































装置 的 核心 设备 ， 开 展 大 型 炼油 项 目 重 整 装置 用 
循环 氧 离心 压缩 机 组 国产 化 研发 ， 对 促进 我 国 压 











缩 机 行业 的 技术 进步 和 国民 经 济 快速 发 展 具 有 十 
分 重要 的 意义 。 

多 年 来 ， 沈 阳 鼓 风机 集团 股份 有 限 公司 一 直 
致力 于 大 型 炼油 装置 用 各 类 离心 压缩 机 组 、 往 复 
式 压 缩 机 的 国产 化 研发 。2011 年 以 宁波 中 金石 化 
有 限 公司 320 万 t/a 连续 重 整 项 目 为 依托 ， 开 展 大 
型 循环 氧 压缩 机 组 关键 技术 攻关 ， 解 决 了 机 组 大 
型 化 带 来 的 多 项 设计 、 制 造 难题 : 开发 出 适用 于 
轻 介 质 的 大 流量 系数 、 高 能 头 、 高 效率 新 型 模型 
级 系列 ， 满 足 多 工 况 工 艺 流 程 要 求 ， 开发 了 压缩 
机 卡 环 结构 和 内 、 外 机 壳 分 体式 结构 ， 减 轻 整 机 
重量 ; 优化 压缩 机 转子 结构 ， 减 小 级 间距 ， 降 低 
长 径 比 ; 发 明了 大 型 机 组 自动 化 拆 装 检修 装置 ， 
































































































































其 制造 工艺 的 研究 ， 保 障 泵 在 杂质 介质 中 可 靠 运 

















行 及 密封 有 效 。 
项 目 产 品 的 成 功 研发 ， 不 仅 彰显 了 项 目 单位 





的 技术 实力 , 也 葛 定 了 设计 、 制 造 核 二 级 泵 的 基础 。 
并 结束 了 上 充 泵 长 期 依赖 进口 的 状况 ， 同 时 国外 









































实现 120t 重 的 组 部 件 自动 对 中 和 准确 定位 ， 采 用 
金刚 表面 处 理 技术 ， 降 低 内 机 壳 滚 轮 部 件 表面 
擦 因数 ， 开 发 专用 精密 复合 材料 涂 层 技术 ， 用 
定子 件 调 整 垫 的 内 孔 涂 层 ， 避 免 转子 划 伤 。 
研制 成 功 的 320 万 t/a 连续 重 整 装置 用 循环 氧 








































































































产品 的 投标 价 下 降 到 原价 的 40% 左右 ， 不 仅 保障 
了 国家 经 济 利益 和 战略 利益 ， 也 有 力 地 推动 了 我 
国 核 电 设 备 的 科技 进步 ， 增 强 了 国际 竞争 实力 ， 
支持 了 我 国 核电 产品 的 快速 发 展 。 

九 、320 万 t/a 连续 重 整 装置 用 循环 氨 离 心 压 
缩 机 组 

该 项 目 荣获 二 等 奖 ， 完 成 单位 : 沈阳 鼓风机 
集团 股份 有 限 公 司 。 
随 着 国民 经 济 的 迅猛 发 展 、 中 小 型 炼油 及 芳 
烃 装 置 由 于 规模 小 、 能 耗 大 、 效 益 低 ， 己 经 不 能 
满足 国内 生产 生活 的 需要 。 根 据 行业 发 展 的 需求 
以 及 国家 发 改 委 的 要 求 ， 我 国 将 在 近 几 年 大 力 发 
展 大 型 、 高 效 、 低 耗 的 炼油 装置 。 为 从 根本 上 提 
高 大 型 炼油 设备 的 能 力 和 水 平 ， 降 低 设 备 投资 ， 
提高 效率 ， 炼 油 设备 趋 于 大 型 化 、 炼 化 一 体 化 ， 
为 之 配套 的 离心 压缩 机 也 不 断 向 大 型 化 发 展 。 循 
环 氧 离心 压缩 机 组 是 重 整 装置 的 心脏 设备 ， 是 





































































































































































































压缩 机 组 多 项 指标 实现 了 我 国 压缩 机 制造 历史 上 
的 新 的 突破 ， 填 补 了 国内 外 该 项 技术 的 空白 ， 使 
我 国 压缩 机 制造 企业 的 能 力 和 水 平 跨 入 世界 同行 
先进 行列 。 
320 万 t/a 连续 重 整 装置 重 整 循 环 氧 压缩 机 组 
项 目 先后 获得 专利 5 项 ， 其 中 ， 发 明 专 利 1 项 、 
实用 新 型 专利 4 项 ， 制 定 企 业 标准 17 项 。 曾 荣获 
2016 年 沈阳 市 科技 技术 进步 一 等 奖 。 
十 、 高 效 节 能 三 元 流风 机 系统 
该 项 目 荣获 二 等 奖 ， 完 成 单位 : E 
业 EHD 有 限 责 任 公 司 。 
当前 全 球 经 济 发 展 速 度 放 绥 ， 特 别 是 制造 业 
经 济 规模 日 趋 紧缩 ， 机 械 制 造 业 受到 的 影响 更 是 
首当其冲 。 同 时 ， 随 着 国家 节能 减 排 要 求 的 进 一 
步 提 高 ， 耗 能 单位 对 节能 降 耗 的 需求 愈加 明显 。 
公司 采用 企业 自主 研发 的 离心 式 通风 机 参数 化 设 
计 系 统 ， 首 次 在 国内 成 功 研发 了 三 元 流通 风机 系 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2018 














统 并 投入 工业 运行 。 该 产品 将 有 助 于 替代 高 能 耗 
传统 风机 ， 降 低 水 泥 、 钢 铁 行 业 的 能 耗 指 标 ， 加 
快 其 升级 改造 。 

该 项 目 针 对 水 泥 、 钢 铁 行业 离心 通风 机 节能 
改造 需求 进行 产品 开发 ， 国 内 首创 性 开发 了 三 元 
流 叶 轮 ， 降 低 了 风机 内 部 流 场 损失 ， 提 升 了 产品 
能 效 等 级 ， 将 计算 流体 动力 学 、 转 子 动力 学 、 
限 元 理论 以 及 基于 数据 挖掘 技术 和 遗传 算法 的 优 
化 设计 理论 相 结合 ， 进 行 了 风机 动静 结构 和 风机 
与 进出 气管 网 匹配 设计 ， 实 现 了 基于 CFD 流 场 模 








































































































平 具 有 重要 意义 。 
十 一 、 高 效 双 吸 离心 泵 优化 设计 技术 研究 和 





应 用 

该 项 目 荣获 二 等 奖 ， 完 成 单位 : 江苏 大 学 。 

水 泵 的 耗 电量 约 占 全 国 用 电 总 量 的 20% 以 上 ， 
而 双 吸 离心 泵 约 占 其 中 的 1/3。 泵 行业 的 节能 技术 
工作 已 经 成 为 当前 国家 节能 工作 的 重要 组 成 部 分 ， 
《中 国 节能 技术 政策 大 纲 》 明 确 提 出 ， 要 “发 展 、 
推广 高 效率 的 泵 类 设备 。 通 过 完善 泵 的 三 元 流 场 、 
二 相 流 分 析 计 算 方 法 ， 改 进 加 工 工艺 ， 使 泵 的 能 







































































的 系统 优化 ,显著 提高 了 风机 系统 的 运行 效率 ， 
低 了 运行 噪声 ;建立 模型 机 设计 优化 平台 ， 利 
数据 挖掘 技术 和 全 通 流风 机 整 机 流 场 数值 仿真 ， 
控制 流 场 细节 ， 保 证 风机 运行 与 系统 相 匹 配 ， 为 
工业 风机 系统 的 设计 提供 一 种 有 效 、 可 靠 的 设计 
方法 。 主 要 研究 内 容 包括 : 研发 高 效 三 元 流 叶 轮 ; 
完成 整 机 气动 结构 匹配 ;优化 风机 进 气 密封 ， 研 
究 相 关 工 艺 与 制造 技术 ; 研究 三 元 流 叶 片 成 形 工 
艺 方法 ; 研究 与 总 结 高 效 节 能 风机 结构 、 转 速 、 
材料 选取 方法 ， 研 究 典 型 的 风机 管 网 布置 方式 及 
其 对 风机 运行 效率 的 影响 机 理 ， 总 结 出 改造 的 一 
般 规 律 和 方法 。 
该 项 目 获 得 授权 的 国家 发 明 专利 1 项、 实用 
新 型 专利 12 项。 产品 经 行业 专业 检验 机 构 〔( 机 械 
工业 风机 产品 质量 监督 检测 中 心 ) 测试 ， 风 机 效 
率 达 到 83.55%， 符 合 GB 19761 一 2009 标准 中 I 级 
能 效 ( 风 机 效率 三 80%) 的 要 求 ， 技 术 成 果 鉴 定 
为 整体 达到 国内 同类 产品 领先 水 平 ， 技 术 指 标 超 
过 国际 同期 同类 产品 。 

产品 自 投放 市 场 以 来 ， 具 有 极 强 的 竞争 力 ， 
经 铜陵 上 峰 、 宣 宾 瑞 兴 等 国内 客户 使 用 ， 节 能 效 
果 明 显 ， 可 全 面 推广 于 钢铁 、 水 泥 等 行业 大 型 离 
心 风机 的 节能 改造 ， 市 场 前 景 广阔 。 近 三 年 新 增 
销售 收入 3 591 万 元 ， 新 增 利润 394 万 元 ， 新 增 税 
W198 万 元 。 项目 将 带动 地 方 及 行业 产业 链 刚 需 ， 
将 直接 培育 、 拉 动 所 在 地 区 的 机 械 、 电 力 、 物 流 、 
工程 服务 、 材 料 等 相关 产业 发 展 ， 对 提升 风机 产 
业 的 市 场 竞争 能 力 和 国家 节能 改造 装备 的 技术 水 
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效 达 到 83% 一 87%”。《 中 华人 民 共 和 国 节约 能 
源 法 》 提 出 ，“ 国 家 鼓励 工业 企业 采用 高 效 、 节 
能 的 电动 机 、 风 机 、 泵 类 等 设备 ”。 

该 项 目 顺 应 国家 节能 市 场 需求 而 立 ， 运 用 三 
元 流 设 计 理 论 、 计 算 流 体 动力 学 CCFD) 、 计 算 
机 辅助 设计 (CAD. CAE) 等 先进 技术 ， 综 合 国 
内 外 知名 厂家 生产 的 同类 型 离心 泵 的 优点 而 研发 。 
该 项 目 应 用 开发 的 新 产品 效率 达到 国际 先进 水 平 ， 
具有 结构 优良 、 运 行 平稳 、 噪 声 低 、 利 于 维护 等 
诸多 优点 ,广泛 应 用 于 电力 、 水 利 、 钢 铁 、 石 化 、 
自来水 广 、 市 政工 程 、 污 水 处 理 、 船 舶 工业 、 矿 
产 勘 采 、 海 水 淡化 及 航空 等 领域 。 

1. 主要 技术 创新 

(1) 首次 将 遗传 算法 与 CFD 全 流 场 数值 计算 
相 结 合 ， 通 过 理论 分 析 、 数 值 模拟 、 试 验 研究 ， 
对 双 吸 离心 泵 进行 了 优化 设计 ， 大 大 提高 了 泵 的 
性 能 。 科技 查 新 结果 表明 该 研究 方法 属国 内 独创 ， 
学 术 水 平 高 ， 实 用 性 强 。 

(2) 创新 地 提出 了 一 种 双 螺 旋 吸 水 室 ， 减 
小 了 水 泵 叶轮 进口 速度 环 量 ， 可 增加 叶轮 进出 口 
速度 环 量 差 ， 即 可 增加 水 泵 扬程 。 同 时 ， 由 于 减 
小 了 水 泵 叶轮 进口 速度 ， 提 高 了 叶轮 进口 压力 ， 
减 小 了 水 泵 的 必需 汽 蚀 余 量 ， 提 高 了 泵 的 抗 汽 蚀 
性 能 。 

(3) 对 低 比 转速 泵 出 口 扩 压 管 采 用 了 上 弯 式 
设计 ， 并 结合 理论 推导 和 数值 模拟 ,分 析 了 水 泵 
全 流 场 的 分 布 规律 ， 证 实 了 上 弯 式 出 口 扩 压 管 的 
流 场 分 布 优 于 一 般 直 锥 形 出 口 扩 压 管 ， 流 态 分 布 
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产品 与 项 目 








好 ， 效 率 高 于 传统 的 直 锥 形 出 口 扩 压 管 形式 。 

(4) 设计 了 一 种 新 的 叶轮 密封 环 ， 在 相同 叶 
轮 间隙 的 情况 下 增加 了 密封 长 度 尺寸 , 减 小 了 高 、 
低压 区 的 密封 泄漏 量 ， 能 够 有 效 地 利用 高 、 低 压 
区 泄漏 流体 的 速度 动能 。 

(5) 创新 设计 了 带 高 效 散热 性 能 的 风 冷 叶片 
组 的 压 盖 式 轴承 部 件 , 将 轴承 体 的 散热 部 件 分 开 ， 
采用 易 传 热 的 材料 制造 散热 片 ， 大 大 提高 了 轴承 
部 件 的 散热 效果 和 泵 的 运行 可 靠 性 。 

2. 主要 技术 性 能 

(1) 提出 了 高 效 双 吸 离心 泵 的 设计 理论 和 优 
化 方法 ， 多 个 授权 发 明 专 利 、 实 用 新 型 专利 和 尹 
观 专利 构成 了 完全 自主 知识 产权 。 教 育 部 科技 查 
新 工作 站 的 查 新 结论 证 实 了 知识 产权 的 独 有 性 ， 
中 国 机 械 工 业 联 合 会 科技 成 果 鉴 定 表 明 主 要 技术 
指标 达到 国际 先进 水 平 。 

(2) 经 机 械 工业 排灌 机 械 产 品质 量 检测 中 心 














































































































































































































(3) 授权 发 明 专 利 3 项 、 实 用 新 型 专利 7 项 、 
外 观 专利 1 项、 软件 著作 权 1 项 ;发 表 学 术 论文 
46 篇 ， 其 中 SCI、EI 收录 34 篇 ; 培养 博士 、 硕 士 
研究 生 10 余 名 。 

(4) 项 目 应 用 所 研发 的 AS 型 高 效 节 
的 效率 相 比 国内 现行 的 运行 泵 产品 效率 普遍 训 
3% 一 5%。 如 果 全 部 换 成 AS 泵 的 话 ， 平 均 每 年 
可 以 节约 电能 203.38 亿 kW。h， 按 每 度 电 0.5 元 
计算 ， 每 年 将 节约 电费 101.69 亿 元 。 

十 二 、TRLPM 永 磁 电动 机 驱动 螺杆 压缩 机 
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主机 

该 项 目 荣 获 二 等 奖 ， 完 成 单位 : 苏州 通 润 驱 
动 设备 股份 有 限 公 司 。 

该 项 目 主要 研究 的 螺杆 空气 压缩 机 主机 的 工 





























作 原 理 是 : 永 磁 电 动机 直接 驱动 螺杆 阳 转 子 转动 ， 
由 于 阴阳 螺杆 转子 互相 唉 合 且 一 同 旋转 ， 在 相对 
负 压 条 件 下 , 空气 吸入 , 在 齿 峰 与 齿 沟 吻合 作用 下 ， 












































检测 ， 该 项 目 开发 的 系列 高 效 节能 泵 的 效率 高 ， 
高 效 范围 宽 ， 性 能 优 于 国家 标准 要 求 ， 试 验 效 率 
高 于 国家 标准 的 规定 值 1 ~ 12 个 百分点 ， 效 率 指 
标高 于 国内 外 同类 产品 ， 综 合 技 术 指 标 居 国 际 先 
进 水 平 。 

(3) 该 项 目 开 发 的 系列 高 效 节 能 泵 系列 产品 
吉 构 新 颖 、 可 靠 性 高 ， 是 传统 中 开 式 离心 泵 的 更 
新 换代 产品 ， 符 合 创 建 节约 型 社会 的 目的 。 

3. 经 济 效益 和 社会 效益 

(1) 该 项 目 应 用 所 研发 的 AS 型 高 效 节能 泵 
系列 产品 已 成 为 湖南 山水 节能 科技 股份 有 限 公 司 
的 绝对 主导 产品 ， 产 品 远 销 至 欧美 、 东 南亚、 中 
东 等 众多 国家 和 地 区 。 近 三 年 累计 为 公司 新 增产 
值 2.99 亿 元 、 利 润 0.245 亿 元 、 税 收 0.083 亿 元 ， 
取得 了 显著 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 

(2) 该 项 目 应 用 所 研发 的 AS 型 高 效 节能 
泵 系列 产品 性 能 优异 ， 效 率 优 于 市 场 上 的 国内 
外 知名 品牌 ， 产 品 成 本 却 低 于 国内 外 知名 品牌 
33% 一 60%， 竞 争 优势 巨大 。 经 国内 外 用 户 使 
， 实 用 性 强 ， 效 果 良 好 ， 促 进 了 水 泵 行业 的 
发 展 。 
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气体 被 输送 压缩 ， 当 转子 路 合 面 转 到 与 机 壳 排 气 
口 相通 时 ， 被 压缩 气体 开始 排出 。 

开发 之 初 ， 螺 杆 空气 压缩 机 80% 左右 被 外 资 
企业 占有 。 国 内 企业 自主 创新 高 精 尖 的 产品 能 力 
不 强 ， 出 口 大 型 产品 较 少 ， 尤 其 直接 出 口 创 外 汇 
的 产品 更 少 。 当 时 有 150 多 家 螺杆 压缩 机 生产 企 
业 ， 但 90% 是 从 国外 进口 机 头 的 组 装 型 企业 。 主 
机 是 螺杆 压缩 机 的 心 胜 ， 其 性 能 直接 影响 整 机 运 
行 的 经 济 性 及 寿命 ， 成 本 也 占 整 机 的 30% 以 上 。 
说 明 国 内 压缩 机 企业 生产 螺杆 压缩 机 产品 利润 空 
间 比 较 大 。 
根据 以 上 市 场 需求 ， 公 司 决定 和 西安 交通 大 
学 压缩 机 研究 所 合作 ， 先 引进 TRLPM 永 磁 螺杆 
空气 压缩 机 型 线 及 其 整 机 结构 的 系统 技术 。 产 品 
开发 成 功 后 ， 将 填补 国内 空白 ， 打 破 国 外 技术 化 
断 ， 其 推广 应 用 有 利于 促进 国内 整个 行业 产品 的 
升级 换代 ， 同 时 还 能 提升 我 国 压缩 机 整 机 产品 的 
竞争 力 。 

该 项 目 开发 的 永 磁 电 动机 驱动 螺杆 压缩 机 主 
机 的 比 功率 、 可 靠 性 、 噪 声 、 振 动 等 主要 性 能 
指标 均 达 到 国内 外 同类 产品 的 先进 水 平 。 到 当 
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前 为 止 ， 先 后 共 开 发 出 30 种 型 号 、57 种 规格 的 
压缩 机 主机 ， 排 气压 为 0.6 ~ 1.25MPa， 排 量 为 
1.5 ~ 25.5m*”/min， 功 率 为 7.5 ~ 160kW， 能 适应 
不 同 的 工作 场合 和 不 同 的 工作 条 件 。 
公司 是 国内 第 一 家 、 世 界 第 三 家 将 永 磁 技术 
应 用 到 压缩 机 领域 的 企业 ， 开 发 的 永 磁 电 动机 驱 

































































研究 ， 进 一 步 提升 公司 TRT 设备 能 效 及 可 靠 性 。 
当前 ， 以 上 技术 研发 及 产品 开发 已 完成 ， 





并 成 功 应 用 于 宝钢 湛江 钢铁 有 限 公司 炼 铁 工 程 

5 050m 高炉 煤 气 余 压 透 平 发 电 装置 。 
3. 经 济 及 社会 效益 分 析 

直接 经 济 效益 : 2015 年 11 月 ， 第 一 套 5 050m" 












































动 螺 杆 压缩 机 主机 拥有 5 项 实用 新 型 专利 。 该 产 
品 节能 显著 ， 经 上 海 电器 设备 检测 所 检测 ， 达 到 
国标 GB 30253 一 2013 的 二 级 以 上 能 效 指标 ， 入 围 
第 六 批 节能 惠 民 目录 ， 符 合 国家 绿色 环保 政策 。 
当前 ， 永 磁 电 动机 驱动 螺杆 压缩 机 主机 已 配套 应 


















































高 炉 干 式 煤 气 余 压 余热 能 量 回 收 透 平 机 组 在 宝钢 
湛江 钢铁 有 限 公 司 成 功 投 用 ， 最 大 发 电量 达到 
28 000kW， 日 均 发 电量 57.6 万 kW。h， 一 年 产生 
的 经 济 效益 为 9 600 万 元 。 

社会 效益 : 按照 电力 折算 标准 煤 等 价 系数 计 













































































在 多 家 压缩 机 企业 的 压缩 机 上 ， 并 且 完 全 满足 
客户 的 需要 ， 得 到 客户 的 认可 。 

十 三 、5 050m 高 炉 干 式 煤气 余 压 余热 能 量 回 
收 透 平 机 组 

该 项 目 荣获 二 等 奖 ， 完 成 单位 : 西安 陕 鼓 动 
力 股份 有 限 公 司 。 

1. 项 目的 重要 性 、 意 义 及 立项 背景 
国内 钢铁 产能 过 剩 ， 去 产能 、 提 质 增 效 以 及 
环境 保护 等 要 求 ， 对 钢铁 行业 的 发 展 提出 了 新 的 
要 求 。 钢 铁 行业 的 兼并 重组 、 设 备 大 型 化 将 成 为 
一 种 发 展 趋势 ， 特 别 是 5 000m? 以 上 特大 型 高 炉 的 
建设 ， 以 及 大 型 高 炉 干 式 除尘 设备 技术 成 熟 ， 促 
使 干 式 余 压 余热 能 量 回 收 透 平 机 组 (TRT) 装置 
也 需要 向 大 型 化 发 展 。 我 国 5 000m’ 以 上 大 型 高 炉 
配套 的 干 式 TRT 装置 全 部 依赖 进口 ， 因 此 ， 实 现 
5 000m 以 上 大 型 高 炉 配 套 的 干 式 TRT 装置 国产 
化 ， 对 加 速 我 国 重大 技术 装备 产业 化 、 促 进 国民 
经 济 发 展 有 十 分 重要 的 意义 。 

2. 主要 科技 内 容 

随 着 高 炉 的 大 型 化 ， 对 设备 的 整体 能 效 及 安 
全 可 靠 性 都 提出 了 更 高 的 要 求 ， 需 要 开发 出 与 之 
适应 的 产品 ， 来 满足 市 场 的 需求 。 

该 项 目 重点 开展 5 050m’ TRT 装置 关键 技术 看 
究 ， 包 括 TRT 装置 主机 结构 研究 、 高 效 叶 型 及 流 
道 优 化 技术 研究 、 系 统 安保 技术 研究 、 阻 尼 结构 
叶片 的 研究 及 开发 、TRT 设备 的 耐 蚀 材料 和 耐 腐 
涂 层 的 技术 研究 、TRT 设备 的 一 键 式 启动 等 技术 
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算 ， 一 年 将 节约 标准 煤 76 800t， 同 时 减少 污染 排 
放 52 224t 碳 粉尘 、191 424t 二 氧化 矶 (C0,) 等 ， 
为 环境 保护 做 出 积极 贡献 。 

此 项 目的 成 功 开 发 ， 提 升 了 国内 装备 制造 的 
自主 创新 能 力 ， 满 足 了 我 国 炼 铁 行业 的 节能 减 排 
要 求 。 同 时 , 打破 了 此 类 设备 依赖 国外 进口 的 现状 ， 
为 钢铁 企业 节约 了 大 量 外 汇 。 

通过 项 目的 实施 ， 攻 克 了 5 050m? 高 炉 干 式 
TRT 多 项 关键 技术 ， 提 升 了 国产 设备 的 市 场 竞争 
力 ， 打 破 了 国外 企业 在 此 行业 的 垄断 地 位 ， 极 大 
地 推动 了 国产 设备 大 型 化 的 科技 进步 。 

+H. IMC 系列 智能 型 阀门 电动 装置 

该 项 目 荣 获 三 等 奖 ， 完 成 单位 : 天津 百 利 二 
通 机 械 有 限 公司 。 

当前 市 场 对 智能 型 阀门 电动 装置 的 需求 呈现 
出 逐年 升温 的 态势 。 国 内 外 厂家 间 的 智能 非 侵入 
式 产品 必 将 会 展开 一 场 跨 行业 的 激烈 竞争 ， 而 且 
智能 产品 较 普通 产品 的 突出 优势 ， 己 经 越 来 越 明 
显 体现 出 智能 化 产品 将 会 在 许多 要 求 精确 控制 或 
自动 化 程度 较 高 的 应 用 场合 取代 普通 产品 。 

公司 当前 在 智能 非 侵入 式 产品 技术 研究 的 方 
面 可 与 其 他 国内 同行 业 厂 家 竞争 ， 但 多 回转 型 产 
品 存在 一 定 的 竞争 劣势 。 因 此 公司 决定 尽快 实施 
新 一 代 智能 型 多 回转 阀门 电动 装置 的 开发 ， 并 使 
此 类 产品 推 向 市 场 。 
公司 所 设计 产品 的 行程 控制 采用 动态 自动 检 
测 系 统 惯性 结合 自 适应 算法 实时 检测 控制 ， 
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通过 








产品 与 项 目 





应 用 行程 编码 器 和 唤醒 编码 器 组 合 框架 的 方式 作 
为 智能 产品 行程 控制 机 构 ， 完 全 符合 应 用 要 求 ， 
经 试验 验证 ， 阀 门 电动 装置 行程 位 置 重复 偏差 
控制 精度 均 能 达到 设计 要 求 。 通 过 采用 微 处 理 器 
技术 及 零 功 耗 唤醒 技术 ， 在 无 动力 电源 供应 状态 
下 ， 依 靠 备用 电池 长 期 显示 阀门 的 实时 阀 位 等 信 
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心 〈 沈 阳 ) 检测 ， 泵 的 流量 、 扬 程 、 机 组 效率 等 
各 项 性 能 参数 均 达 到 标准 要 求 。 
产品 是 大 功率 管道 输 油 主 泵 国产 化 项 目 ,已 
通过 中 国 机 械 工 业 联 合 会 组 织 的 科技 成 果 鉴 定 ， 
并 拥有 国家 发 明 专利 1 项 、 实 用 新 型 专利 2 项 。 
该 产品 的 研制 成 功 ， 标 志 着 中 国 石油 管道 公 
司 首 人 台 双 工 况 管道 输 油 泵 的 国产 化 试验 成 功 ， 实 
































































































































息 ， 并 显示 手动 后 的 新 的 阀门 位 置 ， 该 项 技术 首 






































次 应 用 于 公司 智能 型 产品 ， 提 高 了 该 系列 产品 的 
技术 含量 ， 编 码 器 组 合 框 架 等 已 申报 了 实用 新 型 
专利 。 


产品 非 侵入 式 设 定 及 调整 ， 简 化 了 产品 整体 
机 械 结 构 , 可 降低 生产 成 本 及 装配 零 部 件 的 数量 。 
争取 做 到 最 大 化 的 节省 产品 空间 ， 实 现 系列 产品 
的 配套 零 部 件 通 用 互 换 性 。 

实现 产品 的 智能 化 ， 将 产品 的 行程 控制 、 转 
和 矩 控 制 及 开 度 指示 全 部 转 为 数字 信号 ， 并 实现 以 
单片机 为 核心 的 程序 化 ， 丰 富 产 品 的 控制 功能 ， 
简化 调试 操作 过 程 。 因 此 公司 研发 的 产品 既 在 市 
场 中 广 受 用 户 好 评 ， 又 对 整个 行业 的 技术 革新 起 
到 了 推进 作用 。 

十 五 、 2500kW 级 管道 输 油 泵 (型 号 
HPT3100-230) 

该 项 目 荣 获 三 等 奖 ， 完 成 单位 ， 辽 宁 和 恒星 泵 
业 有 限 公 司 。 
HPT 型 双 工 况 管道 输 油 泵 是 单 级 双 吸 水 平 中 
开 卧 式 离心 泵 ， 是 公司 自主 研制 开发 的 具有 完全 
自主 知识 产权 的 新 产品 。 产 品 采 用 三 维 水 力 设 计 
软件 设计 ， 执 行 API610 标准 ， 具 有 高 效 节能 、 质 
量 可 靠 、 运 行 平稳 、 结 构 合理 、 造 型 美观 、 维 护 
































































































































































































































现 了 管道 输 油 泵 全 面 国产 化 的 目标 ， 确 保 了 国家 
能 源 安 全 ， 降 低 了 建设 、 运 行 和 维护 成 本 ， 实 现 
了 互惠 双赢 。 该 项 目 产 品 为 “油气 管道 关键 设备 
国产 化 ”产品 。 项 目的 实施 也 使 得 进口 产品 价格 
下 降幅 度 很 大 ， 为 国家 节省 了 大 量 外 汇 。 同 时 可 
带动 上 下 游 产 业 的 发 展 ， 为 当地 带 来 更 多 就 业 机 
会 。 因 此 ， 该 项 目 社会 效益 和 经 济 效 益 显 著 。 
十 六 、 百 万 千瓦 级 压 水 扒 核 电站 主 给 水 泵 国 



















































































产 化 研制 
该 项 目 荣 获 三 等 奖 ， 完 成 单位 : 上 海 阿波 罗 
机 械 股份 有 限 公 司 。 








核能 作为 一 种 安全 、 清 洁 、 经 济 、 可 靠 的 能 源 ， 
是 当前 世界 上 技术 成 熟 的 可 大 规模 蔡 代 化 石 燃料 
的 清洁 能 源 ， 核 电 产业 对 于 我 国 转变 能 源 结构 、 
实现 可 持续 发 展 具 有 重大 战略 意义 。 到 2030 年 ， 
全 世界 新 增 核电 装机 容量 约 为 5.965 亿 KW, RE 
核电 能 力 预 计 增 加 到 120 OOOMW, 按 此 增长 速度 ， 
每 年 需 开 工 建设 1 OOOMW 级 核电 站 8 个 以 上 。 

主 给 水 泵 为 重要 非 核 级 泵 ， 在 压 水 堆 核 电站 
中 主 给 水 泵 的 主要 功能 是 将 除 氧 器 来 的 水 经 主 
给 水 泵 加 压 后 , 通过 高 压 加 热 器 送 入 蒸汽 发 生 器 ， 
接受 一 回路 高 温水 的 加 热 时 生成 蒸汽 ， 去 驱动 核 
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方便 、 监 控 功 能 齐全 、 环 境 适 应 性 强 和 使 用 可 靠 
等 多 种 显著 优点 。 

产品 可 通过 更 换 导 叶 和 叶轮 实现 泵 前 期 输 量 
和 远 期 输 量变 化 的 需要 ， 使 泵 机 组 始终 在 高 效 区 
运行 ， 节 约 能 源 ， 降 低 用 户 的 运行 成 本 。 

产品 主要 由 泵 、 监 控 仪 表 和 电 伴 热 保温 系统 
三 大 部 分 组 成 ， 甚 功能 完整 、 方 便 操作 ， 实 现 了 
泵 的 自动 监测 与 报警 和 远程 监控 。 


项 目 产 品 样机 经 国家 工业 泵 质量 监督 检测 中 

























































































电站 的 主 汽轮机 发 电 。 另 外 ， 在 一 回路 反应 堆 停 
堆 的 阶段 ， 堆 内 的 多 余热 量 也 可 通过 主 给 水 泵 的 
给 水 产生 蒸汽 吸收 一 回路 介质 的 热量 而 导出 ， 起 
到 冷却 一 回路 的 作用 。 再 则 是 当主 汽轮机 突然 甩 
负荷 或 发 生 蒸汽 管道 破裂 等 事故 工 况 时 ， 主 给 水 
泵 也 可 起 到 将 多 余 的 热量 导出 的 作用 。 因 此 ， 主 
给 水 泵 的 安全 运行 可 靠 性 极为 重要 。 核 电站 给 水 
系统 重要 技术 受 控 于 国外 ， 突 破 核 电 关 键 用 泵 技 
术 势 在 必 行 ， 主 给 水 泵 机 组 研制 成 功 将 填补 国内 
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空白 ， 打 破 国外 技术 的 封锁 ， 确 保 国家 能 源 领 域 
的 经 济 安全 ， 确 保 我 国 核电 机 组 及 设备 的 自主 设 
计 、 自 主 制造 、 自 主 运营 、 自 主 维护 。 

从 国内 市 场 来 看 ， 我国 将 要 建设 的 40 座 
1 000MW 核电 站 ， 每 台 机 组 配 3 台 主 给 水 泵 ， 一 
个 1000MW 核电 站 2 台 机 组 就 需 6 台 。 如 果 主 给 
水 泵 实现 100% 国产 化 率 的 话 ， 在 未 来 10 年 内 我 
国 将 要 建设 40 FE 1000MW 核电 站 ， 所 配套 主 给 
水 泵 就 有 240 台 。 公 司 已 形成 自主 的 知识 产权 ， 
按照 国家 计划 ， 每 年 新 增 8 个 机 组 ， 那 么 每 年 就 
ZA US (E) 的 订货 量 ， 每 台 ( 套 ) 按 2 000 
万 元 单价 计算 ， 每 年 就 有 48 000 万 元 的 市 场 价 值 。 
























































































































































高 速 部 分 流 泵 机 组 尺寸 较 小 ， 结 构 简 单 ， 但 由 于 
其 转速 很 高 ， 所 以 其 汽 蚀 条 件 恶 化 ， 对 零 部 件 的 





强度 、 耐 磨 性 要 求 很 高 ， 


等 设计 制造 要 求 极 高 。 





























增 速 箱 、 密 封 、 诱 导 轮 
于 这 些 原因 ， 高 速 部 分 

















流 泵 可 靠 性 不 高 。 高 速 多 级 离心 泵 转速 一 般 低 于 








10 000r/min， 汽 刨 性 能 











零 部 件 材料 结构 的 技术 水 平 。 


C 高 速 部 分 流 泵 好 ， 零 前 


件 的 强度 、 耐 磨 性 要 求 降低 ， 比 较 适合 当前 国际 






































高 速 多 级 离心 式 结构 是 当今 高 压 液 氨 双 的 主 
流 结构 ， 产 品 在 国际 上 被 普遍 采用 ， 











当前 国际 上 

















领先 的 制造 商 为 日 本 人 荃 原 公司 。 宁 夏 石化 、 沧 州 

















大 化 、 鄂 尔 多 斯 联 化 、 大 庆 化 肥 厂 均 采 














Jy AA 

















主 给 水 泵 具有 体积 大 、 结 构 比 较 复杂 、 运 行 效率 
与 可 靠 性 并 重 等 难点 。 但 从 设计 、 制 造 等 方面 来 看 ， 
当前 国内 600MW、300MW 火电 站 大 部 分 主 给 水 
泵 机 组 已 由 国内 企业 独立 设计 、 制 造 、 供 货 。 

十 七 、 离 心 式 高 压 液 氨 泵 机 组 关键 技术 及 
应 用 


AU A RAR SE 







































































, 完成 单位 : 杭州 大 路 实 














业 有 限 公 司 。 
离心 式 高 压 液 氨 泵 机 组 研发 项 目 属 于 中 石油 





重大 科技 专项 “大 型 氮肥 成 套 工 艺 技术 集成 开 
发 ”课题 三 “大 型 氮肥 装置 关键 装备 国产 化 开发 
及 工业 应 用 ”的 计划 任务 ， 该 液 氨 泵 面向 45 万 t/ 
a 合成 氨 、80 万 t/a 尿素 化 肥 装 置 专门 开发 。 高 
压 液 氨 泵 多 属于 小 流量 、 高 扬程 的 低 比 转速 泵 ， 
国内 产品 以 往 多 采用 复式 结构 。 鉴 于 其 结构 复杂 
和 可 靠 性 问题 等 原因 ， 研 发 出 国产 的 离心 式 高 压 
液 氮 泵 一 直 是 我 国 石油 化 工 和 和 泵 行业 所 努力 的 方 
向 ， 因 此 ， 高 压 液 氨 泵 的 自主 研发 是 “大 型 氮肥 
成 套 工艺 技术 集成 开发 ”整体 项 目的 重要 任务 之 
一 。 项 目 要 求 液 氨 泵 流量 为 107ms/h， 扬 程 达到 
3 500m， 转 速 为 7500r/min， 相 比 常规 的 离心 式 
多 级 泵 ， 其 比 转速 更 低 、 设 计 与 制造 难度 更 大 。 
当前 ， 高 压 液 氨 泵 可 以 采用 往复 式 柱 塞 泵 、 
高 速 部 分 流 和 泵 和 高 速 多 级 离心 泵 3 种 类 型 。 往 复 
m 








































































































































































































般 用 于 早期 的 小 化 肥 项 目 。 





和 站， 适合 小 流量 ， 
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荃 原 公司 高 速 多 级 离心 式 高 压 液 氮 泵 。 我 国 此 前 








对 高 速 多 级 离心 式 高 压 液 所 泵 缺少 下 
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RARER KEH A et I a Fak m HAITA JL 








FHA AS ER TZW. 




















因此 ，2010 年 ， 杭 州 大 路 实业 有 限 公 司 利用 


自身 在 高 压 多 级 离心 条、 石油 化 工 泵 和 低 噪声 舰 


船用 泵 领域 的 研究 积累 ， 承 担 了 离心 式 高 压 液 氨 
泵 的 研发 任务 。 同 时 还 联合 中 国 赛 球 工程 公司 、 


























中 国 石 ; 
产 学 研 联合 攻关 ， 
































ADA: 
































宁夏 石化 公司 、 浙 江 大 学 等 单位 开展 了 
设计 制造 单位 、 工 程 设 





计 院 所 、 使 用 单位 和 高 校 组 合作 开发 的 “ 产 、 学 、 














研 、 用 ”模式 ， 最 终 突破 了 离心 式 液 氨 泵 的 关键 














技术 ,研发 了 产品 ， 并 且 产 品 和 关键 技术 得 到 了 

















广泛 应 用 。 


十 八 、SDZ300-400 超 高 压 大 型 多 级 离心 泵 











该 项 目 荣 获 三 等 奖 ， 完 成 单位 : 


ERKE 











有 限 责 任 公司 。 











随 着 国民 经 济 和 国防 工业 发 展 对 高 精度 、 高 
品质 钢材 需求 量 的 加 大 ， 轧 制 该 类 钢材 需要 的 关 




















键 设备 一 一 压力 40MPa UERR 








国内 尚 无 企业 

















有 能 力 设计 、 制 造 。 国 外 工艺 多 采 
使 用 成 本 极 高 的 两 台 泵 串联 或 高 压 






































建设 成 本 和 





ERR. 


2012 




















年 10 

















月 ， 公 司 在 重庆 市 发 改 委 立 项 完全 自主 研发 





40MPa 超 高 压 多 级 离心 泵 及 其 系统 装备 ， 同 时 针 











NRERIN 


























水 、 锅 炉 给 水 、 高 压 切 焦 等 领域 需 





求 进行 研究 ， 填 补 国内 空白 ， 打 破 国 外 垄断 ， 推 








产品 与 项 目 





动 高 端 泵 技术 的 发 展 。 
项 目 研 发 产品 应 用 于 除 磷 工 艺 ， 输 送 含 固体 
颗粒 的 污水 ， 具 有 流量 大 、 压 力 高 (当前 国内 最 









































该 项 目 由 兰州 兰 泵 有 限 公司 联合 兰州 理工 大 
学 针对 脱 碳 单元 、 脱 硫 单 元 及 低温 甲醇 洗 大 流量 
核心 流程 泵 的 工艺 及 装备 的 共性 进行 关键 技术 














uu 



































高 ) 、 运 行 可 靠 、 检 修 周期 长 等 特点 。 该 项 目 进 
行 了 高 效 水 力 模型 、 产 品 可 靠 性 、 转 子 动力 学 和 
结构 力学 分 析 、 轴 向 力 平衡 、 超 高 压 密封 等 关键 
技术 攻关 。 

项 目 产品 是 具有 完全 自主 知识 产权 的 40MPa 
级 国内 首 台 ( 套 ) RHR, JE “AAA ORE 































































































论 及 工程 应 用 ”项 目 成 果 和 十 余 项 自 有 专利 技术 
研制 成 功 的 。 通 过 CFD 数字 化 设计 和 有 限 元 分 析 
等 最 新 技术 ， 既 消除 了 低 比 转速 水 力 模型 驼峰 ， 























也 使 泵 效率 高 于 国家 标准 1.8%; 3D 打印 PCM 无 
模 铸 型 技术 ， 实 现 了 快速 智能 制造 ， 转 子 轴 向 力 
自 平 衡 专 有 技术 确保 泵 在 频繁 大 范围 变 工 况 运行 
可 靠 ， 专 有 螺旋 反 抽 密封 大 幅 提高 易 损 件 寿 命 ， 
降低 运行 和 护 修成 本 ; 智能 远程 状态 监测 和 振动 
频谱 分 析 技 术 , 实现 了 设备 智能 监控 。 这些 新 技术 、 
新 工艺 研究 成 果 ， 确 保 了 SDZ300-400 型 超 高 压 多 
级 离心 泵 小 型 化 、 高 效 、 高 精度 、 低 成 本 、 高 性 
能 的 特点 。 

项 目 研发 产品 是 引领 我 国 高 品质 轧钢 除 磷 新 工 


































































































重点 攻关 ， 在 节能 、 高 效 、 智 能 、 高 可 靠 性 等 7 
面 ， 突 破 了 多 项 德国 、 美 国 和 瑞士 等 国外 技术 垄 
断 。 该 泵 输送 介质 为 热 钾 碱 溶液 ， 有 和 较 强 的 腐蚀 
性 ， 温 度 为 125C 。 该 产品 额定 流量 为 960m/h， 
扬程 420m 时 的 必需 汽 蚀 余 量 是 2.8m， 效 率 为 
80.18%。 在 满足 低 汽 蚀 余 量 的 同时 ， 硝 的 效率 比 
GB/T 13007 一 2011《 离 心 泵 效率 》 标 准 规定 的 化 
工 多 级 离心 泵 效率 高 2.83%。 该 产品 配套 电动 机 
功率 为 2000kW， 应 用 于 煤 制 油 项 目 尾气 脱 碳 单 
元 ， 是 煤 制 油 装 置 的 关键 核心 设备 一 一 半 贫 液 泵 ， 
单 台 每 年 可 节约 用 电 452 800kW“。h。 

该 泵 单 套 机 组 通过 和 集成 了 压力 温度、 轴 振动 、 
键 相位 、 转 速 等 35 个 传感器 ， 组 成 泵 机 组 信息 采 
集 平 台 ， 并 通过 控制 系统 对 信息 数据 时 时 检测 、 
分 析 与 处 理 ， 保 障 泵 机 组 的 智能 调节 运行 。 同 时 
做 到 信息 数据 的 累积 储存 并 进行 机 组 故障 预 判 以 
及 故障 的 原因 分 析 ， 达 到 信息 化 和 工业 化 的 高 度 
融合 ,使 该 产品 是 具有 全 生命 周期 的 检测 、 控 制 、 
全 理 与 服务 功能 的 智能 化 产品 。 
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艺 的 关键 设备 之 一 ， 运 行 流量 为 50 ~ 500m/h， 运 
行 压 力 为 4 一 44MPa， 运 行 转速 为 1220 ~ 5 350 
rmin， 配 套 功率 为 4800kW， 产 品 已 实现 批量 订货 。 
产品 高 效率 、 高 可 靠 性 、 几 乎 零 泄 漏 ， 单 台 每 年 可 
节约 用 电 上 万 千瓦 ， 节 能 效果 明显 ， 产 品 安全 ， 对 
环境 无 污染 ， 打 破 了 高 端 录 依赖 进口 的 局 面 。 

十 九 、 智 能 节能 大 流量 低 汽 蚀 HDM1000- 
400/5 型 重型 石油 〈 煤 ) 化 工 流程 泵 研制 

该 项 目 荣 获 三 等 奖 ， 完 成 单位 : SMARA 






















































































该 项 目 研发 的 大 流量 中 开 式 多 级 重型 石 ; 
( 煤 ) 化 工 流程 泵 成 功 打破 了 该 泵 型 被 国外 垄断 
的 格局 ， 是 煤化 工 、 煤 制 油 、 焊 制 气 、 煤 制 烯烃 、 





















































该 项 目的 实施 ， 将 充分 利用 企业 在 泵 行业 的 
技术 及 其 规模 发 展 优 势 ， 既 可 降低 企业 的 生产 成 
本 、 提 高 产品 质量 、 增 加 经 济 效益 、 提 供 更 多 就 
业 岗 位 ， 又 有 利于 带动 铸造 、 机 加 工 、 密 封 、 电 
气 自 动 控制 等 相关 产业 的 发 展 ， 经 济 效 益 和 社会 
效益 显著 。 该 项 目 符合 国家 自主 创新 、 节 能 环保 
产业 政策 ， 能 够 提升 我 国 相 关 领 域 的 科技 实力 ; 
以 领先 的 技术 拓展 市 场 ， 增 加 了 企业 在 国内 外 市 
场 的 竞争 力 。 

二 十 、 南 帕 斯 天 然 气田 用 离心 压缩 机 组 研制 

该 项 目 荣 获 三 等 奖 ， 完 成 单位 : 沈阳 鼓风机 
集团 股份 有 限 公司 。 

天 然 气 是 一 种 清洁 高 效能 源 。 随 着 世界 天 然 


















































































































































长 管线 输送 、 石 油 化 工 、 化 肥 等 领域 脱 碳 单元 、 
脱硫 单元 及 低温 甲醇 洗 急 需 的 大 流量 核心 流程 泵 
装备 之 一 。 



































气 需求 持续 增长 ， 天 然 气 在 世界 能 源 结构 中 的 地 
位 不 断 上 升 。2015 年 ， 全 球 一 次 能 源 消 费 总 量 约 
A 127.612 thse, HEPKE A 28.4%， 石 油 占 





219 


中 国 通 用 机 械 工业 年 鉴 2018 








33.4%， 天 然 气 占 26.5%。 预 计 2030 年 以 前 ， 天 
然 气 仍 将 是 世界 各 国 能 源 发 展 的 重点 ， 消 费 量 将 
以 年 均 1.7% 的 速度 增长 ， 预 计 在 21 世纪 上 半 叶 
末 天 然 气 将 超过 石油 ， 成 为 全 球 第 一 大 能 源 。 

在 当前 已 经 探 明 的 天 然 气田 中 ， 南 帕 斯 天 然 
气田 是 全 球 第 一 大 气田 。2009 年 ， 沈 阳 透 平 机 
械 股 份 有 限 公 司 与 伊朗 国家 石油 公司 签署 合同 ， 
负责 南 帕 斯 天 然 气 田 上 游离 心 压缩 机 组 的 研制 
工作 : 

天 然 气 田 属于 能 源 领 域 的 上 游 产 业 ， 现 场 情 
况 较为 复杂 和 多 变 ， 与 常规 工艺 气 离心 压缩 机 相 
比 ， 要 求 更 为 严格 和 精细 化 ， 特 别 是 在 压缩 机 对 
工艺 的 自 适应 性 、 系 统 负荷 调节 过 程 中 的 综合 节 
能 、 压 缩 机 组 结构 的 擂 装 化 设计 以 及 系统 的 安全 
性 方面 均 有 更 高 的 要 求 。 为 保证 压缩 机 组 能 够 满 
足 现场 的 运行 要 求 ， 沈 阳 透 平 机 械 股份 有 限 公司 
开展 了 多 项 技术 创新 ， 包 括 : 重 介质 叶轮 模型 级 
的 开发 、 离 心 压缩 机 选 型 软件 的 完善 更 新 、 离 心 
压缩 机 调节 系统 的 优化 设计 、BOG 离心 压缩 机 自 
适应 控制 系统 开发 、 改 善 表面 质量 新 工艺 的 应 用 




























































































































































































进步 奖 一 等 奖 。 
二 十 一 、 严 酷 环 境 下 的 工艺 管线 用 核 级 电磁 


























动 截 止 阀 研 制 

该 项 目 荣 获 三 等 奖 ， 完 成 单位 ， 上 海 核 工 程 
研究 设计 院 。 

应 用 于 严酷 环境 中 的 工艺 管线 用 核 级 电磁 动 






























































艺 

截止 阀 在 核电 站 中 担任 着 十 分 重要 的 角色 ， 主 要 
用 于 主 系 统 、 堆 芯 冷 却 系 统 、 一 回路 取样 系统 等 
关键 系统 内 ， 介 质 一 般 为 高 温 高 压 ， 其 工作 环境 
也 比较 特殊 , 尤其 在 事故 工 况 条 件 下 , 一 般 为 高 湿 、 
高 热 、 高 辐射 ， 还 伴随 着 一 定 的 环境 压力 。 通 过 
该 成 果 对 核 级 电磁 动 截止 阀 的 设计 与 研究 ， 实 现 
具有 自主 知识 产权 的 核 级 电磁 动 截止 阀 的 研制 ， 
保证 核 级 电磁 动 截止 阀 产 品 在 核电 站 严酷 环境 中 
的 安全 可 靠 运 行 ， 对 打破 国外 在 该 领域 的 技术 封 
锁 ， 填 补 国内 空白 ， 在 节约 资金 及 保证 国家 能 源 
安全 等 方面 具有 重要 意义 。 

该 项 目 成 果 来 源 于 “大 型 先进 压 水 堆 及 高 温 
气 冷 堆 核电 站 ”国家 科技 重大 专项 ， 由 上 海 核 工 
程 研 究 设计 院 提 出 ， 牵 头 并 委托 鞍山 电磁 阅 有 限 
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等 ， 攻 克 了 天 然 气 田 用 离心 压缩 机 的 多 项 技术 难 
题 。 同 时 建立 了 基于 国际 标准 的 项 目 全 周期 管理 
体系 ， 全 面 梳理 并 形成 满足 国际 化 发 展 需要 的 标 
准 化 文件 ， 具 备 国际 项 目 整体 解决 方案 能 力 。 成 
功 研制 了 国产 首 套 应 用 于 上 游 气 田 的 丙烷 冷 剂 离 
心 压缩 机 和 BOG 离心 压缩 机 。 
















































































责任 公司 完成 国产 电磁 动 截止 阀 研 制 工作 。 主 要 
的 科技 技术 难点 包括 耐 辐 照 和 LOCA 环境 条 件 下 
有 磁 驱 动 系 统 ( 电 磁铁 心 结构 设计 、 电 磁力 计算 ) 
研究 、 冷 热 交 变 对 阀门 结构 和 运行 可 靠 性 影响 ( 电 
人 磁 动 截止 阀 阀 办 导向 配对 材料 特性 ， 包 括 冷 态 、 
热 态 下 导向 面 配合 间隙 ) 研究 、 高 温 高 压 状 态 下 














































































































该 项 目 是 迄今 为 止 国 产 化 离心 压缩 机 组 第 
次 应 用 于 上 游 气田 领域 ， 打 破 了 国外 公司 在 该 领 
域 的 长 期 垄断 , 为 我 国 离心 压缩 机 整体 技术 提升 、 
应 用 领域 多 元 化 发 展 芮 定 了 坚实 的 基础 。 同 时 ， 
该 项 目 取 得 的 技术 成 果 已 逐渐 在 其 他 领域 进行 推 
广 应 用 ， 如 : 自主 开发 的 离心 压缩 机 物性 分 析 软 
件 已 应 用 于 炼油 、 煤 化 工 、 天 然 气 等 多 个 领域 ， 
整体 提升 了 离心 压缩 机 气动 方案 计算 的 准确 度 ; 
自 适 应 控制 系统 的 开发 与 应 用 ， 实 现 了 压缩 机 机 
组 从 起 动 到 停机 的 完全 自动 化 。 
南 帕 斯 天 然 气田 用 离心 压缩 机 组 的 研制 项 目 ， 
获得 实用 新 型 专利 2 项 。 曾 获 2016 年 沈阳 市 科技 
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电磁 动 截 止 阀 密封 性 能 研究 、 阀 位 信和 号 方案 研究 、 
有 磁 动 截止 阀 设 备 鉴 定 CEQ) 要 求 和 试验 方法 ( 包 
括 环 境 和 地 震 鉴定 ) 研究 等 。 

该 项 目 核 级 电磁 动 截止 阀 的 研制 进行 了 大 量 
的 理论 分 析 及 验证 试验 ， 攻 克 了 多 项 技术 难关 ， 
经 历 了 关键 部 件 的 设计 技术 研究 、 核 级 电磁 动 截 
止 阀 制造 、 核 级 电磁 动 截止 阀 样 机 的 鉴定 试验 等 
阶段 ， 并 最 终 完成 了 该 项 目 成 果 的 研制 。 

该 项 目 成 果 的 核 级 电磁 动 截止 阅 ， 可 满足 核 
日 站 正常 环境 条 件 、 异 常 环境 条 件 、 设 计 基 准 事 
故 环境 条 件 以 及 地 震 等 工 况 下 使 用 的 要 求 ， 能 在 
核电 站 严酷 环境 中 、 在 高 温 高 压 工艺 管线 中 安全 
























































































































































产品 与 项 目 






























































可 靠 地 执行 系统 安全 有 关 功 能 ， 属 于 国内 首创 ， 能 力 ， 处 理 粒 径 为 0.1 ~ 0.5mm 的 矿 浆 ， 生 产能 
填补 了 国内 技术 空白 ， 达 到 了 国际 领先 水 平 。 力 可 达 60 ~ 65t/h， 相 关 研 究 成 果 达 到 国内 领先 
二 十 二 、LLW1000 AKZ ERR REEI 。 水平。 项 目 产 品 获得 授权 专利 13 件 ， 其 中 发 明 
滤 离 心机 的 研发 专利 5 件 ， 发 表 相关 学 术 论 文 7 篇 。 
该 项 目 荣 获 三 等 奖 ， 完 成 单位 : 江苏 华 大 离 自 2014 年 项 目 产 品 成 功 开发 以 来 ， 进 一 步 进 
心机 制造 有 限 公司 。 行 系列 开发 ， 同 时 积极 开展 国内 外 市 场 。 自 2014 
































该 项 目 产品 LLW 型 系列 卧 式 螺旋 卸 料 过 滤 ”年 年 初 到 2016 年 年 末 ， 项 目 产 品 已 累计 新 增 销售 
式 离心 机 是 一 种 连续 生产 的 固 液 分 离 设备 。 分 。 232 台 ， 实 现 新 增 销售 收入 5 147 万 元 ， 新 增 利润 
离 过 程 中 的 进 料 、 脱 水 、 洗 涤 、 外 料 等 工序 连 636 万 元 ， 新 增 税收 394 万 元 ， 创 汇 150 万 美元 ; 
续 完成 ， 生 产 效率 和 自动 化 程度 高 。 该 项 目 产 ”新 增 就 业 岗位 60 个 ， 培 养 硕士 研究 生 4 人 。 同 时 ， 
品 的 开发 突破 了 一 系列 关键 技术 ， 完 成 了 直径 项 目 成 果 极 大 地 提升 了 我 国 在 该 领域 的 技术 水 平 
1 000mm 以 上 转载 结 构 设计 、 螺 旋 输送 器 设计 ”和 产品 质量 ， 项 目 产品 分 离 效 率 高 ， 是 传统 立 式 
以 及 14 OOON + m 大 转 矩 液压 差 速 器 设计 。 基 于 ”分 离 设备 的 3 倍 ， 实 现 了 高 效 、 节 能 、 降 耗 ， 推 
Ansys 与 Hypermesh 前 处 理 的 动 载荷 特性 分 析 计 ” 动 了 采矿 、 制 药 等 企业 的 科技 进步 ， 大 大 增强 了 
算 与 振动 优化 的 研究 ， 实 现 空 车 振动 过 4.5mm/s、 相关 企业 的 竞争 力 ， 具 有 显著 的 社会 效益 与 间接 
带 料 运行 < 11.2mm/s; 基于 参数 化 结构 设计 与 ”经 济 效益 。 
仿真 和 制造 工艺 技术 创新 ， 保 证 了 关键 零 部 件 的 ( 注 : 资料 来 源 于 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 
强度 与 使 用 寿命 ， 14 000N。m 大 转 矩 液压 差 速 网 站 ) 

器 关键 部 件 与 保护 系统 的 设计 ， 提 高 了 单机 处 理 
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2017 年 通用 机 械 行 业 获 奖项 目 






























































































































































































































































































































































































































































序号 项 目 名 称 奖励 名 称 主要 完成 单位 

1 压 水 堆 核电 站 用 核 二 级 主 蒸 汽 隔 | 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 一 等 奖 中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 
AR 

2 极端 条 件 下 压缩 机 关键 部 件 失效 | ”中 国 机械 工业 科学 技术 奖 一 等 奖 合肥 通用 机 械 研究 院 、 北 京 化 工大 学 、 
预防 关键 技术 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 

3 高 效 节能 三 元 流风 机 系统 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 二 等 奖 、 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公司 

2016 年 度 重庆 市 重大 新 产品 

4 高 效 双 吸 离心 泵 优化 设计 技术 而 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 二 等 奖 江苏 大 学 
究 和 应 | 

5 | TRLPM 永 磁 电 动机 驱动 螺杆 压 | 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 二 等 奖 苏州 通 润 驱动 设备 股份 有 限 公司 
缩 机 主机 

6 5 050m? 高 炉 干 式 煤 气 余 压 余热 ， 中国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 西安 陕 鼓 动力 股份 有 限 公 司 
能 量 回收 透 平 机 组 

7 660MW 机 组 100% 容量 给 水 泵 | 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 中 国电 建 集 团 上 海 能 源 装备 有 限 公司 
国产 化 研发 
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(28) 
序号 项 目 名 称 奖励 名 称 主要 完成 单位 
8 | MDP Ay AA a ad FE 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 | 北京 北 仪 创新 真空 技术 有 限 责 任 公司 
9 | 高 可 靠 性 400kW 级 卧 式 高 速 汞 | 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 | 北京 航天 石化 技术 装备 工程 有 限 公 司 
系列 化 产品 的 研制 
10 | 化工 过 程 液体 余 压 能 量 回收 液 力 | “中国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 兰州 理工 大 学 
透 平 关键 技术 与 工业 应 用 
11 | 永 磁 变频 两 级 压缩 螺杆 式 空 压 机 | “中国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 | 温岭 市 奢 舌 空 压 机 有 限 公司 
12| 百 万 千瓦 级 压 水 扒 核 电站 | 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 二 等 奖 ERKE) HRAS] 
HSD80-150 W ERE 
13| 320 万 ta 连续 重 整 装置 用 循环 | 中国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 二 等 奖 、 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 
氢 离 心 压 缩 机 组 辽宁 省 科学 技术 进步 奖 一 等 奖 
14 | 10 万 mV/h 空 分 压缩 机 组 试验 台 | 中国 机 械 工 业 科学 技术 奖 二 等 奖 中 国联 合 工程 公司 、 沈 阳 鼓 风机 集 鞠 
份 有 限 公 司 
15 | 大 型 气田 伴生 气 丙 烷 压 缩 机 组 | 辽宁 省 科学 技术 进步 奖 二 等 奖 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 
研制 
16 | “一 种 大 直径 三 元 叶轮 的 铣 制 方法 | ”中国 专 利 奖 优秀 奖 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 
17| 一 种 循环 气压 缩 机 叶轮 的 热处理 | ”中国 专利 奖 优秀 奖 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 
TA 
18| MVR 蒸汽 压缩 机 组 的 开发 和 | 陕西 省 科学 技术 奖 三 等 奖 6 安 陕 鼓 动力 股份 有 限 公司 
ny FY 
19 | 分 布 式 能 源 智能 综合 利用 示范 | 第 六 届 西 安 科技 调研 成 果 奖 6 安 陕 鼓 动力 股份 有 限 公 司 
项 
20 | 0.6m 连续 式 跨 声 速 风 洞 用 压缩 | 西安 市 科学 技术 进步 奖 一 等 奖 6 安 陕 鼓 动力 股份 有 限 公司 
机 组 研制 
21 | IMC 系列 智能 型 阀门 电动 装置 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 三 等 奖 | 天 津 百 利 二 通 机 械 有 限 公 司 
22 | 2500kW 级 管道 输 油 泵 (型 号 | 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 三 等 奖 辽宁 恒星 泵 业 有 限 公司 
HPT3100-230) 
23 | ” 百 万 千瓦 级 压 水 堆 核 电站 主 给 水 | 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 三 等 奖 | 上 海 阿波 罗 机 械 股份 有 限 公司 
泵 国产 化 研制 
24 | 离心 式 高 压 液 氨 泵 机 组 关键 技术 | ”中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 | 杭州 大 路 实业 有 限 公 司 
及 应 用 
25 | SDZ300-400 超 高 压 大 型 多 级 离 | ”中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 | 重庆 水 泵 厂 有 限 责任 公司 
OER 
26 | “智能 节能 大 流量 低 汽 蚀 HDM1000- | “中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 兰州 兰 泵 有 限 公 司 
400/5 型 重型 石油 ( 煤 ) 化 工 流 程 
泵 研制 
27) 南 帕 斯 天 然 气田 用 离心 压缩 机 组 ， 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 三 等 奖 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 
Wr 
28 | 严酷 环境 下 的 工艺 管线 用 核 级 电 | 中国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 | 上 海 核 工程 研究 设计 院 
磁 动 截止 阀 研 制 
29 | LLW1000 矿 用 大 型 卧 式 螺旋 秃 | 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 三 等 奖 | 江苏 华 大 离心 机 制造 有 限 公司 
料 过滤 离 心机 的 研发 
30 | 弱 风 区 兆 瓦 级 风电 叶片 重庆 市 科学 技术 进步 奖 三 等 奖 重庆 通用 工业 《集团 ) 有限 责 任 公司 
31 | “CGI2.0-57.0/59.8 系列 风电 叶片 | 2016 年 度 重庆 市 重大 新 产品 重庆 通用 工业 《集团 ) 有 限 责 任 公司 
32 | 核电 站 定 频 离心 式 冷 水 机 组 重庆 市 高 新 技术 产品 重庆 通用 工业 《集团 ) 有 限 责任 公司 
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( 续 ) 

序号 项 目 名 称 奖励 名 称 主要 完成 单位 
33 | 低 风速 系列 风电 叶片 开发 2016 年 度 机 电 创 新 二 等 奖 重庆 通用 工业 (集团) 有 限 责任 公司 
34 | ”新 型 电厂 专用 环保 氧化 风机 系列 | 2016 年 度 机 电 创 新 三 等 奖 重庆 通用 工业 (集团) 有 限 责任 公司 

产品 研发 
35 | 低温 蒸汽 压缩 机 江苏 省 高 新 技术 产品 江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科技 股份 有 限 公司 
36 | 焦 炉 煤气 排 送 高 速 鼓风机 江苏 省 高 新 技术 产品 江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科技 股份 有 限 公 司 
37 | 光 热 发 电 纯 凝 汽轮机 江苏 省 高 新 技术 产品 江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科 技 股份 有 限 公 司 
38 | ”新 型 蒸汽 压缩 机 南通 市 科学 技术 进步 奖 特等 奖 江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科 技 股 份 有 限 公 司 
39 | ”大 型 铸造 结构 多 级 离心 鼓风机 山东 省 企业 技术 创新 二 等 奖 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 
40 | B 型 单 级 高 速 离心 鼓风机 济南 市 科学 技术 进步 奖 三 等 奖 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 
AL | 分 段 吸 入 式 抽 真 空 离心 鼓风机 随州 市 科技 进步 奖 二 等 3 湖北 省 风机 厂 有 限 公司 



















































































2017 年 通用 机 械 行 业 名 牌 产品 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































企业 名 称 商标 产品 名 称 获奖 等 级 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 沈 鼓 离心 压缩 机 辽宁 省 名 牌 产品 、 
沈阳 市 名 牌 产品 
0 平 鼓 风机 股份 有 限 公 司 四 风 水 泥 用 高 温 离心 通风 机 吉林 省 名 牌 产 品 
安 陕 鼓动 力 股份 有 限 公 司 陕 鼓 空 分 装置 压缩 机 组 陕西 省 名 牌 产品 
西安 陕 鼓 动力 股份 有 限 公司 陕 鼓 工业 流程 能 量 回收 发 电 设备 陕西 省 名 牌 产 品 
西安 陕 鼓 动力 股份 有 限 公司 陕 鼓 离心 通风 机 陕西 省 名 牌 产品 、 
6 安 市 名 牌 产 品 
6 安 陕 鼓 动力 股份 有 限 公司 陕 鼓 BPRT 机 组 陕西 省 名 牌 产 品 
西安 陕 鼓 动力 股份 有 限 公司 陕 鼓 A 系列 离心 鼓风机 西安 市 名 牌 产品 
河北 蹇 海 鼓风机 有 限 公 司 蹇 海 动力 煤矿 地 面 用 抽出 式 轴 流风 机 河北 省 名 牌 产品 
浙江 明 新 风机 有 限 公司 MINXIN/ 明 新 ， 轴 流 通风 机 浙江 省 名 牌 产品 
浙江 金盾 风机 股份 有 限 公 司 金盾 地 铁 隧道 轴 流 风机 浙江 省 名 牌 产品 
浙江 金盾 风机 股份 有 限 公司 金盾 风机 绍兴 市 名 牌 产品 
湖北 省 风机 三 有 限 公 司 三 峰 DTF 系列 、SDS 系列 湖北 省 名 牌 产品 
湖北 双 剑 鼓风机 股份 有 限 公 司 WGI 离心 鼓风机 、S 型 三 元 流 系列 离心 鼓风机 | 湖北 省 名 优 新 产品 
重庆 通用 工业 《集团 ;有限 责任 公司 重 通 BCD100/BCD200/BCD300/BCD500/| 重庆 市 名 牌 产品 
BCD800 单 级 高 速 离心 式 鼓 风机 

常州 一 步 干燥 设备 有 限 公司 一 步 中 药 浸 膏 喷雾 干燥 机 常州 市 名 牌 产 品 
江苏 宇通 干燥 工程 有 限 公 司 J 干燥 设备 系列 常州 市 名 牌 产 品 
银川 威力 传动 技术 股份 有 限 公司 WL 2.5MW 风力 发 电机 组 变 桨 减速 器 宁夏 名 牌 产品 
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2017 年 通用 机 械 行 业 节 能 产品 








序号 | 企业 名 称 产品 名 称 产品 主要 特点 主要 应 用 领域 






































1 沈阳 鼓 风 | ASN 系列 动 | ASN 系列 动 调 轴 流 送 风机 的 可 调 范围 广 ， 高 效 区 | 可 满足 100 万 kW 级别 火电 
机 集团 股份 | 调 轴 流 送 风机 | BE, 风机 的 基本 级 采用 前 导 叶 + 动 叶 + 后 导 叶 型 式 , | 机 组 送 风机 的 配置 要 求 

有 限 公司 风机 的 全 压 效率 为 87%， 达 到 一 级 能 效 标准 ， 处 于 
国际 领先 水 平 
2 沈阳 鼓 风 | BUF 系列 动 | BUF 系列 动 调 轴 流 增 压 风机 的 可 调 范围 广 ， 高 效 | 可 满足 100 万 kW 级 别 火电 
机 集团 股份 | 调 轴 流 增 压 风 | 区 宽 ， 风 机 的 基本 级 采用 动 叶 + 后 导 叶 模式 ， 风 机 | 机 组 脱硫 增 压 机 的 配置 要 求 

有 限 公司 机 的 全 压 效率 为 88%， 达 到 一 级 能 效 标准 ， 处 于 国际 
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领先 水 平 

































































3 西安 陕 鼓 | 干 式 高 炉 能 | 利用 高 炉 炉 顶 煤 气 的 余热 余 压 ， 采 用 干 式 煤 气 透 | 钢铁 行业 高 炉 煤气 余热 余 压 
动力 股份 有 | 量 回收 透 平装 | 平 技术 ， 把 煤气 导入 透 平 膨胀 机 ， 充 分 利用 高 炉 煤 | 发 电 
限 公司 量 (BPRT) 气 原 有 的 热能 和 压力 能 驱动 发 电机 发 电 ， 最 大 限度 



































地 利用 煤气 的 余 压 余热 进行 发 电 
4 西安 陕 鼓 | 烧结 余 能 回 | 集成 配置 原 有 的 电动 机 驱动 的 烧结 主 抽风 机 和 烧 | ”冶金 领域 烧结 余热 能 量 回 收 
动力 股份 有 | 收 驱动 技术 | 结余 热能 量 回 收发 电 系统 ， 形 成 将 烧结 余热 回收 汽 
限 公司 (SHRT) 轮机 与 电动 机 同 轴 驱 动 烧结 主 抽风 机 的 新 型 联合 能 
量 回 收 机 组 。 避 免 了 能 量 转换 的 损失 环节 ， 增 加 了 
能 量 回 收 ， 最 大 限度 回收 利用 烧结 烟 气 余热 
5 EA BR] CHT AK) MCRT 技术 提出 了 汽轮机 与 电动 发 电机 同 轴 驱动 | 有色 冶炼 
动力 股份 有 | 动 空 分 机 组 技 | 空 增 一 体型 空 分 机 组 技术 方案 ， 同 轴 机 组 有 利于 整 
限 公司 术 CMCRT) “| 体 效率 提高 ， 机 组 可 采用 电动 机 快速 启动 ; 汽 电 同 
轴 运 行 时 ， 汽 轮机 可 长 期 高 效 运行 ， 富 裕 蒸 汽 可 直 
接 发 电 ， 减 少 汽轮机 调节 门 的 节 流 损耗 

6 西安 陕 鼓 | 汽 电 同 轴 驱 | BCSM 技术 提出 了 汽轮机 与 电动 发 电机 同 轴 驱动 ， 冶金 领域 ， 可 向 石化 领域 扩 
动力 股份 有 | 动 高 炉 Be 风 | 鼓 风机 的 技术 方案 , 同 轴 机 组 有 利于 整体 效率 提高 , | 展 

限 公司 机 组 应 用 技术 | 机 组 可 采用 电动 机 快速 启动 ; 汽 电 同 轴 和 运行 时 ， 汽 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(BCSM) 轮机 可 长 期 高 效 运行 ， 富 裕 蒸汽 可 直接 发 电 ， 减 少 
汽轮机 调节 门 的 节 流 损耗 
7 重庆 通 / 新 型 电厂 专 | 工 况 范围 宽广 ; 采用 单独 进口 调节 装置 ， 降 低产 | 火电、 钢铁、 石化、 水泥 、 
工业 (集团 ) | 用 环保 氧化 风 | 品 成 本 与 运行 费用 ;设计 点 处 能 保持 较 高 的 多 变 效 | 新 材料 及 玻璃 等 
有 限 责任 公 | 机 率 ; 喘 振 点 和 堵塞 点 都 远离 设计 点 工 况 ， 噪 声 低 。 
司 无 叶 扩 压 器 的 进口 段 设计 成 渐 缩 结构 ， 消 除 气 流 ! 
于 逆 压 梯度 而 形成 的 分 离 涡 ， 确 保 机 组 的 稳定 性 和 
气动 性 能 
8 四 平 鼓 风 | 4-73( 板 形 | 高 效 、 低 噪 钢铁 厂 除 尘 、 水 泥 窒 引 风 ， 
机 股份 有 限 | 叶片 ) 系列 离 循环 流 化 床 锅炉 一 次 风机 、 二 
AF 心 通风 机 次 风机 ， 煤 气 鼓风机 、 煤 粉 通 














风机 ， 烧 结 主 抽风 机 
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(28) 
序号 | 企业 名 称 产品 名 称 产品 主要 特点 主要 应 用 领域 
9 四 平 鼓 风 | 6-24 高效 节 | 小 流量 、 中 高 压 钢铁 厂 除尘 、 水 泥 窑 引 风 ， 
机 股份 有 限 | 能 离心 通风 机 循环 流 化 床 锅炉 一 次 风机 、 二 
公司 次 风机 ， 煤 气 鼓 风机 、 煤 粉 通 
风机 ， 烧 结 主 抽风 机 
10 | 四 平 鼓 风 | 6-35 高效 节 | 小 流量 、 中 高 压 WETTRE, KEEA 
机 股份 有 限 | 能 离心 通风 机 循环 流 化 床 锅炉 一 次 风机 、 二 
公司 次 风机 ， 煤 气 鼓 风机 、 煤 粉 通 
风机 ， 烧 结 主 抽风 机 
11 四 平 鼓 风 | 5-55 高 效 节 等 流量 、 中 等 压力 钢铁 厂 除 尘 、 水 泥 密 引 风 ， 
机 股份 有 限 | 能 离心 通风 机 循环 流 化 床 锅炉 一 次 风机 、 二 
公司 次 风机 ， 煤 气 鼓 风机 、 煤 粉 通 
风机 ， 烧 结 主 抽风 机 
12 黑龙 江 凯 | 高 速 电 动机 | 高 速 电 动机 直 驱 ， 采 用 磁悬浮 / 气 浮 轴承 ， 整 机 | 造纸 、 制 药 、 石 化、 木材 烘 干 、 
普 瑞 机 械 设 | 直 驱 离 心 式 压 | 比 齿轮 增 速 离心 式 压 缩 机 节能 10% 以 上 污水 处 理 、 粉 体 加 工 、 钢 铁 冶 
WARA HN RER 炼 等 
13 | 南通 大 通 | 5-36/5-48/6-| 后 向 高 效 离心 风机 ， 二 级 能 效 电力 、 冶 金 、 化 工 等 
宝 富 风机 有 |24/6-317/6- 
限 公司 32/6-40 系列 离 
心 通风 机 
14 | 浙江 明 新 | 烟叶 烘 烤 风 | 叶片 可 以 自由 调节 ， 安 装 和 调节 方便 ， 风 简 采 用 单 | 烟草 烘 烤 加 工 、 中 药材 烘 干 
风机 有 限 公 | 机 系列 边 喇叭 口 和 直角 法 兰 设计 ， 避 免 了 缩 口 现象 ， 减 少 了 | 加工、 木材 烘 干 加 工 及 香菇 等 
司 风机 进出 口 的 阻力 ， 达 到 节约 能 源 的 效果 ， 从 改变 轮 | 其 他 农作物 烘 干 加 工 
载 结 构 及 叶 型 角度 出 发 对 风机 重新 进行 了 设计 
15 | 浙江 明 新 | 冷却 用 轴 流 | 导 风 简 采 用 一 次 旋 压 或 液压 成 形 ， 外 形 美观 ， 并 与 | 冷库 工程 、 空 调 工程 及 化 工 
风机 有 限 公 | 风机 系列 其 他 部 件 均 先 可 以 进行 喷 塑 、 热 浸 锌 涂 装 等 表面 处 理 , | 设备 、 治 金 设备 、 医 药 设备 、 
司 有 很 好 的 防腐 作用 ;， 从 改变 轮 载 结构 及 叶 型 角度 出 | 电力 设备 、 通 风 制 冷 设备 、 空 
发 对 风机 重新 进行 设计 ， 叶 轮 采用 铝 合 金 高 压铸 造成 | 冷 器 、 冷 却 塔 、 热 泵 机 组 冷却 
型 ， 具 有 良好 的 导 流 作用 ;叶片 耐 高 温 、 耐 腐蚀 装置 设备 等 
16 | 浙江 明 新 ”变压器 用 风 | 导 风 简 采 用 一 次 旋 压 或 液压 成 形 ， 外 形 美 观 ， 并 | 电器 设备 及 电力 局 、 核 电站 、 
风机 有 限 公 | 机 系列 与 其 他 部 件 均 先进 行 镀 锌 处 理 ， 具 有 很 好 的 防腐 作 | 变压器 厂 、 大 中 型 变压器 的 冷 
司 用 ; 从 改变 轮 载 结构 及 叶 型 角度 出 发 对 风机 重新 进 | 却 系统 等 
行 了 设计 ， 具 有 良好 的 导 流 作 
17 | 浙江 金盾 | 轴 流 式 通风 | 高 效 节能 ， 防 喘 振 作用 显著 ， 耐 高 温 性 能 优良 ， 地 铁 、 隧 道 
风机 股份 有 | 机 智能 控制 。 排 热风 机 的 叶片 材料 采用 ZL114A， 强 
限 公 司 度 高 ， 确 保 间 向 性 运转 的 安全 可 靠 ， 叶 型 经 过 全 新 
优化 模拟 设计 并 经 试验 证 明 , 整 机 效率 可 提高 2 ~ 4 
个 百分点 
18 | 浙江 金盾 | 消防 高 温 排 | 该 系列 风机 技术 成 熟 ， 其 性 能 已 达 国 内 领先 、 国 。 工业 与 民用 建筑 
风机 股份 有 | 烟 轴 流风 机 际 同等 水 平 。 通 过 采用 先进 的 设计 技术 与 制造 工艺 ， 
RAF 对 风机 转子 、 静 叶 等 重要 部 件 的 结构 进行 优化 改进 ， 
采用 新 型 节 流 罩 等 节能 部 件 ， 实 际 运行 节能 达 5% 
19 | 山东 省 章 | ZGXTF 型 离 | 该 风机 采用 不 锈 钢 材质 、 训 分 层 县 式 结 构 ， 具 有 | 矿山、 电力、 隧道、 脱硫 等 
丘 鼓 风机 股 | 心 通风 机 效率 高 、 重 量 轻 、 噪 声 低 、 运 转 平稳 、 性 能 曲线 平 
份 有 限 公 司 坦 、 易 损 件 少 、 安 装 维护 方便 等 优点 。 该 风机 与 国 
内 其 他 厂家 产品 相 比 , 效率 明显 提高 , 每 台 节 能 5% 
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(48) 
序号 | 企业 名 称 产品 名 称 产品 主要 特点 主要 应 用 领域 
20 | 山东 省 章 | LRA (C) 型 | 该 真空 泵 不 仅 高 效 节 能 ， 而 且 非 常 适合 长 期 、 连 | 石油 、 化工、 电力 、 城 市 给 
丘 鼓 风机 股 | 水 环 真空 汞 “| 续 运 行 ， 与 现在 使 用 的 水 环 泵 相 比较 ， 每 台 一 年 至 | 排水 等 
份 有 限 公 司 少 为 用 户 节 电 费 1.4 万 元 。 该 泵 具有 真空 度 高 、 运 
行 可 靠 、 高 效 节 能 等 优点 ， 其 独特 的 柔性 排 气 阀 板 
设计 ， 能 自动 调节 排出 口 压 力 ， 自 动 维持 所 需 进口 
压力 ， 吸 气 均 名， 性 能 稳定 可 靠 ， 使 泵 能 在 不 同 吸 
入 压力 下 长 期 、 连 续 运 行 
21 | 山东 省 章 | 大 型 铸造 结 | 产品 具有 效率 高 、 重 量 轻 、 噪 声 低 、 运 转 平稳 、 电厂 、 水 处 理 、 钢 铁 、 气 力 
丘 鼓风机 股 | 构 多 级 离心 鼓 | 安 装 维护 方便 等 优点 ， 零 部 件 通用 性 和 互 换 性 强 ，| 输送 等 
份 有 限 公 司 | 风机 便于 批量 生产 ， 是 典型 的 节能 环保 设备 
22 | 德州 科 瑞 | 高 效 静 音 轴 | 节能 高 效 ， 运 行 噪声 低 中 央 空 调 主 机 、 冷 却 塔 换 热 
特 风 机 有 限 | 流 风机 用 
公司 
23 | 湖北 省 风 | 离心 通风 机 | 采用 具有 能 效 等 级 2 级 的 模型 级 4-73、5-55 等 | 钢铁 及 有 色 冶 炼 、 余 热 回 收 、 
机 三 有 限 公 制作 的 离心 通风 机 ， 其 最 高 内 效率 达到 87% 以 上 。 | 环保 收 侍 、 烟 气 脱 硫 等 行业 或 
司 该 类 型 风机 多 用 于 大 流量 、 中 低压 力气 体 输 送 系 统 , | 系统 气体 输送 
具有 运行 范围 宽广 、 效 率 高 、 曲 线 平坦 、 气 动 性 能 
可 靠 的 特点 
24 | 天 华 化 工 | PTA 装 节能 煤 、 石 油 化 工 
机 械 及 自动 |RPF 技术 及 装 
化 研究 设计 | 备 
院 有 限 公司 
25 | 常州 一 步 | 多 层 节 能 环 | 连续 式 干燥 设备 ， 适 用 于 通 透 性 较 好 的 片 状 、 条 | ” 化工、 食品、 医药 、 建 材 等 
干燥 设备 有 | 保 型 带 式 干燥 | 状 、 颗 粒状 或 块 状 等 物料 的 和 干燥， 特别 是 适合 用 于 
限 公司 机 脱水 蔬菜 、 中 药 饮片 等 含水 量 高 、 物 料 干燥 温度 要 
求 较为 严格 的 物料 。 增 加 了 清洗 系统 ， 实 现 干燥 机 
完成 物料 干燥 后 的 彻底 清洗 ， 充 分 保证 了 干燥 机 的 
清洁 度 ， 满 足 了 一 种 干燥 机 可 以 干燥 多 种 物料 的 多 
样 化 需求 
26 | 常州 一 步 | 脉冲 真空 干燥 效率 高 ， 干 燥 时 间 短 ， 高 效 节 能 ;产品 均匀 | 制药 行业 、 生 物 工程 等 领域 
干燥 设备 有 | 燥 机 性 更 高 ， 干 燥 后 的 产品 品质 和 颜色 更 好 ， 具 备 在 线 
限 公司 清洗 或 浸泡 式 清 洗 功能 ， 移 动 式 料 车 设计 ， 更 方便 
清洗 ， 针 对 易 起 泡 物料 ， 采 用 脉冲 破 泡 设计 ， 针 对 
不 易 破 泡 的 物料 ， 采 用 爆炸 式 干 燥 的 方式 ， 充 分 利 
用 蒸汽 的 潜 热 及 其 欠 饱 和 蒸汽 的 吸水 性 ;全 自动 控 
制 系统 ,整套 系统 人 机 界面 操作 ， 可 分 段 设 定 参数 ， 
实现 更 复杂 的 工艺 流程 ， 保 障 干燥 效率 和 效果 
27 | 江苏 宇通 | 防 熔融 离心 | 针对 普通 型 离心 喷雾 干燥 机 对 含 糖 多 、 易 熔融 、 中 药 浸 膏 类 物料 干燥 
干燥 工程 有 | 喷雾 干燥 机 ”| 易 吸 潮 物料 的 干燥 易 产 生 粘 壁 现 象 ， 研 发 设计 出 防 
限 公司 熔融 、 防 粘 壁 的 离心 喷雾 干燥 机 
28 | 江苏 宇通 | 闭路 循环 振 | 作为 一 种 高 效 流 化 床 动 态 干 燥 设 备 ， 除 具备 普通 氧化 物料 ， 比 重大 颗粒 较 
干燥 工程 有 | 动 沸腾 干燥 机 | 流 化 床 干燥 机 的 功能 外 ， 所 适用 的 物料 更 为 广泛 。 | 大 物料 、 含 有 有 机 溶 媒 物料 等 
限 公司 可 以 对 溶 媒 进行 回收 、 利 用 ， 可 以 节约 能 源 ， 减 少 
排放 
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北大 先锋 “ 钢 厂 尾气 创新 利用 4.0 ”技术 简介 


一 、 技 术 背景 

北京 北大 先锋 科技 有 限 公司 简称 北大 先锋 ) 
成 立 于 1999 E, 是 北京 大 学 直属 的 高 新 技术 企业 ， 
19 年 来 一 直 专 业 从 事变 压 吸附 气体 分 离 技 术 研 发 
和 成 套装 置 设计 制造 ， 以 及 高 效 吸附 剂 和 催化 剂 














































































































50% ~ 55%。 利 用 钢 厂 尾气 生产 化 工 生产 原 料 ， 

要 C0 的 纯度 三 99%，H, 的 纯度 三 99.9%。 而 
如 何 实现 CO FU N, 的 高 效 分 离 是 一 个 世界 性 的 
E 题 ， 原 因 在 于 : CO 和 NN, 沸 点 分 别 为 -191.5'C 
0 -196C， 相 近 的 沸点 导致 了 低温 液化 分 离 工艺 
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的 生产 。 北 大 先锋 作为 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 理 
单位， 多 年 来 一 直 是 变 压 吸 附 行 业 的 领航 者 ， 
承 “ 立足 气体 领域 ， 面 向 环保 领域 ”的 理念 ， 
为 钢铁 、 化 工 、 有 人 色 、 玻 璃 、 造 纸 、 污 水 处 理 
等 行业 的 100 多 家 企业 提供 了 成 套 变 压 吸 附 装置 ， 
并 且 不 断 实现 技术 突破 ， 通 过 先进 技术 促进 我 国 
工业 转型 升级 ， 为 建设 资源 节约 型 、 环 境 友 好 型 
社会 做 出 重要 贡献 。 

从 钢 厂 各 种 尾气 的 组 成 可 以 知道 ， 焦 炉 煤气 
PEA H 转炉 煤气 和 高 炉 煤 气 则 含有 CO， 因此， 
钢 厂 尾气 完全 可 以 作为 化 工 合成 所 需 的 CO 和 H, 
的 气 源 。 钢 三 尾 气 综合 高 效 利 用 是 未 来 钢铁 行业 
条 低能 耗 和 生产 成 本 ， 减 少 环境 污 染 的 主 

， 而 发 展 化 工 则 是 高 效 利用 钢 厂 尾气 
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进一步 
要 途径 之 一 
的 有 效 途 径 。 

“ 钢 厂 尾气 创新 利用 4.0” 是 由 北大 先锋 独家 
研发 的 ， 是 面向 钢 厂 高炉 、 转 炉 和 焦 炉 煤气 的 一 
种 高 效 环保 利用 技术 。 该 技术 在 钢铁 和 化 工行 业 
之 间架 起 了 一 座 无 形 的 桥梁 ， 可 以 减少 钢铁 生产 
矶 排放 ， 降 低 化 工 生产 原料 成 本 。 








































































































三 技术 介绍 

钢 厂 高 炉 、 转 炉 和 焦 炉 煤气 除了 含有 C0 
和 Hs 外 ， 还 含有 一 定量 的 N,， 焦 炉 煤 气 中 
N, E N 3% ~ 7%, 











高 炉 煤 气 中 NN, 含量 更 是 高 

















转炉 煤气 中 Ns, 含量 达 
到 20% ~ 25%, 达 








以 实现 两 者 的 高 效 分 离 ，CO 和 Ns 有 着 相同 的 
> 子 量 和 等 电子 体 结构 ， 导 致 传统 的 分 子 得 同样 
也 无 法 实现 两 者 的 高 效 分 离 。 

北大 先锋 利用 Cut 可 以 和 CO 络 合 的 原理 ,而 
发 了 PU-1 吸附 剂 ， 相 比较 于 N,、CH4 M H, Xt 
CO 有 着 显著 的 吸附 量 ， 配 合 相 应 的 VPSA 工艺 ， 
可 以 实现 CO 和 N, 的 高 效 分 离 。“ 钢 三 尾气 创新 
利用 4.0” 技 术 就 是 基于 PU-1 吸附 剂 , 通过 除尘 
压缩 、 脱 硫 、 脱 向 、 除 氧 、 净 化 等 一 系列 工序 ， 
将 钢 厂 高 炉 、 转 炉 和 焦 炉 煤气 转化 为 化 工 生产 所 
需 的 高 纯 CO 和 于。 分 离 出 的 CO 和 H, 经 过 化 工 
合成 ， 生 成 乙 二 醇 、 乙 醇 等 。 

三 、 案 例 分 析 

以 山东 石 横 特 钢 集 团 股份 有 限 公司 〈 简 称 石 
横 特 钢 ) 利用 转炉 煤气 制 取 年 产 20 万 t 甲酸 、 联 
产 5 万 t 草酸 为 例 ， 进 行 案例 分 析 。 

1. 工艺 流程 

石 横 特 钢 利用 北大 先锋 的 “ 钢 厂 尾气 创新 利 
用 4.0” 技 术 ， 将 约 45 000msh 副 产 转炉 煤气 经 除 
侍 、 压 缩 、 脱 硫 、 脱 水 、 除 氧 及 PSA 等 工序 后 ， 
制 成 18 200m Ah 原料 气 (CO 含量 98.5%) ， 用 于 
年 产 20 万 t 甲 酸 、5 万 t 草 酸 以 及 下 游 甲 酰胺 、 
甲酸 钾 、 甲 酸 钙 的 产业 项 目 生 产 。 主 要 工艺 流程 
见 图 1。 
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甲醇 
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PU 净化 | | 区 甲酸 | 
ae z A 








图 1 主要 工艺 流程 


2. 运营 情况 

该 项 目 自 2017 年 年 初 立 项 开工 ， 工 期 历时 一 
年 ，2018 年 4 月 一 次 性 试 开车 成 功 ， 生 产 的 甲酸 
产量 达标 、 质 量 优等 ， 所 有 设备 运转 正常 ， 是 国 
内 为 数 不 多 的 一 次 性 顺利 开车 项 目 。 

3. 经 济 效益 

该 项 目 一 次 性 投资 12 亿 元 ， 未 来 可 实现 年 均 
营业 收入 11 亿 元 ， 年 均 营 业 利润 4 亿 元 ， 预 计 3 




















当前 ， 利 用 钢 厂 尾气 的 主要 途径 还 是 以 燃烧 
为 主 ， 除 了 焦 炉 煤气 〈 多 为 独立 焦化 ) 生产 液化 
天 然 气 和 甲醇 的 项 目 之 外 ， 进 行 化 工 品 生产 的 案 
例 并 不 多 ， 其 中 CO 和 N, 分 离 难度 大 ， 是 制约 钢 
三 尾 气 高 效 利 用 的 技术 瓶颈 。 而 “ 钢 厂 尾气 创新 











年 收回 投资 。 

4. 社会 效益 

石 横 特 钢 的 45 000m bh 转炉 煤气 原始 利用 途 
径 是 燃烧 发 电 ， 利 用 效率 不 高 ， 且 排放 大 量 CO。。 
制 甲酸 项 目 投 产后 ， 转 炉 煤 气 中 绝 大 多 数 的 CO 都 
被 固化 到 甲酸 产品 中 ， 而 不 再 燃烧 变 为 CO,， 每 
年 可 为 石 横 特 钢 减 少 碳 排放 近 30 万 to 


























利用 4.0” 技 术 的 出 现 ， 解 决 了 这 一 难题 。 该 技术 
ae on en en ee 也 
是 钢铁 企业 减少 碳 排 放 的 有 效 途 径 ， 未 来 存在 巨 
大 的 发 展 前 景 。 

















开发 前 沿 技术 推动 冷却 设备 行业 创新 发 展 


上 海 理工 大 学 冷却 技术 知识 服务 团队 是 在 上 
海 理 工大 学 能 源 与 动力 工程 学 院 和 若干 企业 开展 
产 学 研 用 合作 过 程 中 逐步 发 展 起 来 的 ， 也 是 中 国 
通用 机 械 工业 协会 冷却 设备 分 会 的 主要 发 起 单位 ， 
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并 承担 了 行业 技术 培训 的 重要 职责 ， 近 年 来 已 经 
为 行业 内 企业 培训 了 100 多 名 技术 骨干 。 

当前 上 海 理 工大 学 冷却 技术 知识 服务 团队 有 
工程 院 、 科 学 院 院 士 各 1 名 ， 并 由 上 海 理 工大 学 








产品 与 项 目 





的 教授 、 








副教授 、 讲 师 、 实 验 员 、 研 究 生 及 外 聘 


的 行业 专家 、 技 术 经 纪 人 、 技 师 组 成 了 一 文人 才 























热 都 是 通 











结构 合理 , 既 有 学 术 高 度 又 很 接地 气 的 科技 队伍 。 
冷却 设备 是 工业 设备 的 末端 产品 ， 


几乎 所 有 的 废 


过 冷却 设备 排放 到 系统 之 外 ， 所 以 团队 





业务 对 接 到 制冷 空调 和 工业 设备 各 个 领域 ， 通 过 












































与 国内 外 相关 企业 和 机 构 的 紧密 合作 ， 在 行业 的 
技术 进步 和 人 才 培 养 上 起 到 了 主导 作用 。 
团队 通过 若干 产 学 研 项 目的 技术 积累 后 ， 以 





























所 发 明 的 填料 为 关键 部 件 的 JNT 开 式 冷却 塔 获 
得 国际 CTI 检测 认证 ， 省 级 科技 成 果 鉴 定 为 国际 























先进 ， 





被 列 为 国家 火炬 计划 项 











和 科技 部 创新 基 











金 项 目 ， 并 被 认定 为 国家 重点 











所 产品 ， 以 淋 水 混 


合 强化 冷却 和 横流 盘 管 、 横 流 填料 、 高 效 风机 发 








明 为 核心 的 JNC 闭 式 冷却 


塔 是 国内 第 一 个 、 国 




















际 第 五 个 通过 CTI 检测 认证 
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到 内 外 查 新 和 水 











平 检索 及 省 级 科技 成 果 鉴 定 








列 入 国家 火 ; 


目 。 oe St JA 








Eit ky 

















均 为 国际 先进 ， 
目 和 科技 部 创新 基金 重点 项 
节能 型 冷却 塔 组 的 国内 外 科技 查 新 和 水 平 检 
索 的 结论 为 国际 先进 ， 成 果 被 认定 为 上 海 市 























并 被 








自主 








创新 产品 和 上 海 市 高 新 技术 成 果 转 化 项 目 。 上 述 
成 果 分 别 获 得 浙江 省 科技 进步 奖 二 等 奖 、 上 海 市 











技术 发 明 奖 二 等 奖 和 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 
等 奖 。 
在 上 述 获 奖 成 果 的 基础 上 ， 以 院士 团队 为 核 








心 ， 与 10 多 家 业内 企业 结 成 了 产 学 研 用 联盟 ， 在 














闭 式 塔 防冻 、 余 压 余 能 有 效 利用 、 设 备 防 沙 清 淤 
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BO FAK DUK- RKE A E RS I -5 FE il] 











实验 室 、 
新 团队 的 建设 。 








产 学 研 用 的 联盟 机 制 在 上 海 市 动力 了 
流动 与 传 热 重 点 实验 室 冷 却 系统 建设 、 国 





共 
育 中 
会 共 建 了 上 海 市 级 动力 工 
基地 ， 参 与 了 上 海 市 动力 工程 与 工程 热 物 理 
高 原 学 科 、 上 海 市 动力 了 


在 此 过 程 中 ， 与 浙江 金 获 制冷 工程 


程 专业 学 位 

















TERA A 
国家 级 “ 换 热 技术 与 冷却 装备 工程 实践 教 


心 ”， 与 中 国 通用 机 械 工业 协会 冷却 设备 分 


























NE 


实践 
































I 类 


[ 程 多 相 流 动 与 传 热 重点 
浙江 省 高 效 换 热 与 节能 技术 重点 企业 创 





[ 程 多 相 


er ob 


家 能 源 





火力 发 电 系 统 冷 却 塔 能 效 检测 技术 实验 平台 建设 
(与 华电 电力 科学 研究 院 有 限 公 司 )、 移 动 式 乏 
燃料 水 池 冷 却 关 键 技术 研发 〈 与 中 广 核 集 团 ) 等 









































创立 产 学 下 











到 家 及 省 市 重大 项 
实力 ， 发 挥 了 明显 
用 联盟 有 以 下 显著 特点 和 推 
值 : 中 团队 对 接 的 行业 性 很 强 ， 技 术 主 攻 方 向 围 





的 优势 。 








目的 协同 创新 
































FPF 体现 了 强大 的 


广 价 





绕 节 能 节 水 及 环保 的 冷却 设备 新 产品 、 新 技术 








在 行业 内 凝聚 了 一 大 批 企 业 ， 把 昔日 的 竞 





家 相关 企业 成 立 了 


手 变 成 了 合作 伙伴 。 特 别 是 





























ER y= 














定 规模 的 产 学 


开发 ， 既 符合 国家 的 政策 引导 ， 又 符合 企业 的 
发 展 需要 。 包 团队 充分 发 挥 了 院士 的 引领 作 




















J9? 


争 对 


团队 与 行业 内 10 多 
联盟 ， 


包含 了 一 批 企 业 研 究 基 地 ， 涉 及 冷却 系统 上 下 
游 产 品 ， 构 成 了 产业 文 撑 。 联 盟 内 企业 成 员 单 
位 有 机 结合 在 一 起 ， 发 挥 各 成 员 在 生产 和 科研 


























均匀 布 水 和 减少 壁 流 、 冷 却 设备 高 效 低 耗 的 智能 


设计 、 冷 却 设备 及 核心 部 件 怕 
利用 、 冷 却 系 统 物 联 网 等 关键 技术 开发 方面 ， 通 
过 协同 创新 ， 取 得 多 项 成 果 3 
成 果 推广 方面 ， 通 过 学 校 与 专业 
技 有 限 公司 联动 的 创新 机 制 ， 扩 大 
I 定 国家 标准 和 行业 标准 ， 




















驰 换 热 设 备 科 
了 校 企 合作 面 ， 参 与 种 



































E 能 测试 、 低 温 热 源 





















































获 得 ) 泛 应 Jo 在 
推广 单位 上 海 同 





























技术 




















内 外 学 术 交 流 ， 参 加 
推广 上 取得 了 显著 成 绩 ， 





到 内 











2016 年 再 次 获得 


教育 部 科技 进步 奖 二 等 奖 (推广 类 ) 。 

















域 的 重大 、 重 点 利 











中 的 独特 优势 ， 有 具备 了 对 











国家 和 地 方 在 相 

















关 领 


| 技 项 目 和 高 技术 产品 进行 联 


合 投 标 、 联 合 申报 、 联 合 攻关 与 联合 开发 的 能 





力 。 产 学 研 联盟 又 在 行 : 
SIE FL. OMh 











FIPE E 


实验 室 开放 研究 中 柔性 引进 行业 专家 、 技 
手 和 项 目 管 理 及 技术 推广 的 专业 人 士 ， 
他 们 充实 到 团队 里 ， 成 为 产 学 看 

















Lill Gr, AE Le 
究 生 实习 实践 基地 建设 、 市 重 








的 


上 协会 中 起 到 了 技术 引 


企业 






































2017 年 ， 在 产 学 研 



































ay 


合作 的 生力军 。 
联盟 各 单位 的 共同 努力 下 





完成 广东 省 产 学 研 合作 项 目的 案例 获 评 “ 
校 企 合作 好 案例 ”。 


中 国 
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下 面 对 4 个 项 目 作 重点 介绍 : 

(1) 基于 智能 化 电源 管理 的 循环 冷却 水 余 压 
回收 节能 系统 。 该 系统 是 将 水 轮 发 电机 组 通过 智 
能 化 电源 控制 系统 连接 冷却 塔 的 风机 电动 机 ， 智 
能 化 电源 控制 系统 还 连接 外 电网 。 首 先 ， 根 据 冷 
却 系统 物 联网 提供 的 冷却 需求 确定 风机 所 需 出 力 ， 
冷却 水 经 过 热 用 户 后 首先 供给 水 轮 发 电机 组 发 电 ， 
水 轮 发 电机 组 所 发 电能 和 外 电网 所 供电 能 ， 通 过 
以 IPM 与 DSP 为 核心 的 智能 化 电源 控制 系统 整合 
输出 到 冷却 塔 的 风机 电动 机 ， 优 先 使 用 水 轮 发 电 
机 组 发 出 的 电能 供给 冷却 塔 的 风机 电动 机 运转 ， 










































































































































































届 全 国 大 学 生 节 能 减 排 社会 实践 与 科技 竞赛 二 
奖 ， 并 在 第 二 届 中 国 高 校 科 技 成 果 交 易 会 上 获 
REM HERK. 

(3) BRANGE MARTINA. AU 
目 重点 攻克 了 蒸发 冷却 设备 喷 淋 系统 中 大 流量 、 
低 扬程 水 泵 抗 汽 蚀 和 高 效 电子 除 垢 机 理 ， 因 节 电 
节 水 和 低 噪声 的 优势 ， 有 具有 节能 减 排 的 显著 社会 
效益 ， 同 时 也 给 用 户 带 来 可 观 的 直接 经 济 效益 : 
平均 每 台 专 用 泵 的 电 耗 降低 27.7% 左右 ， 以 一 台 
60 水 吨 的 小 型 闭 式 冷却 塔 为 例 ， 可 用 2.2kW 的 专 
用 泵 蔡 代 原来 3kW 的 普通 泵 ， 年 节省 电费 1.05 万 
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不 足 部 分 则 由 外 电网 补充 ， 由 此 实现 了 对 余 压 的 
广 域 利 用 。 为 了 满足 冷却 塔 喷 淋 的 需求 压力 ， 在 
水 轮 发 电机 组 的 进出 口 设置 了 压力 检测 器 ， 通 过 
检测 到 的 压力 信号 控制 水 轮 发 电机 组 的 转速 ， 使 
水 轮机 维持 稳定 的 出 口 压 力 ， 从 而 使 冷却 水 在 冷 
却 塔 内 能 均匀 喷 淋 。 该 项 目 获 得 第 十 八 届 中 国 国 
际 博览 会 高 校 展 区 优秀 展品 二 等 奖 。 

(2) HEE KD BE HUCK a Be EAR BZ 
冷却 设备 。 其 收 水 器 由 间 壁 式 气 - 气 换 热 器 构成 ， 
收 水 器 与 蒸发 冷却 设备 侧 部 的 静 压 箱 连接 ， 静 压 
FESPA RAL. FERIA LUI, FUL 
经 静 压 箱 向 收 水 器 的 环境 空气 进口 鼓 入 环境 冷风 ， 
将 设备 内 生成 的 湿热 空气 在 收 水 器 的 热风 通道 内 
冷却 析 湿 ,冷凝 水 及 挡 到 的 对 水 流 回 设备 内 ， 同 
时 冷 热 空气 在 收 水 器 上 方 混合 后 排出 设备 外 。 与 
现 有 技术 相 比 ， 该 发 明 采 用 的 间 壁 式 气 - 气 换 热 
器 集 消 雾 、 节 水 和 收 水 三 种 功能 于 一 身 ， 不 额外 
增加 风阻 ， 且 模块 化 加 工 ， 安 装 简易 ， 成 本 低 ， 
占 地 面积 小 ， 节 约 空间 。 产 品 已 完成 中 试 ， 激 光 
透 过 率 检测 消 雾 效果 达到 设计 预期 ， 项 目 获 得 第 
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元 ;高效 电子 除 垢 仪 应 用 于 喷 淋 系统 ， 因 减少 污 
垢 热 阻 降低 了 运行 中 单位 换 热 能 力 的 电 耗 8W (已 
考虑 电子 除 垢 仪 本 身 的 耗 电 ) ， 同 样 对 一 台 60 水 
吨 的 闭 式 冷却 塔 来 说 ， 年 节省 电费 0.63 万 元 ， 同 
时 按 可 减少 排污 水 量 为 喷 淋 水 量 的 0.5% 计算 ， 年 
节省 水 费 2.13 Hm. AI, HARRA AAH 
算 到 闭 式 冷却 塔 的 保有 量 保守 估计 在 750 万 水 吨 
左右 ， 所 以 节能 减 排 的 社会 效益 和 给 用 户 带 来 的 
经 济 效益 十 分 可 观 。 该 项 目 获 得 上 海产 学 研 合作 
优秀 项 目 奖 。 

(4) 移动 式 乏 燃料 水 池 冷 却 关 键 技 术 研 发 项 
目 。 该 项 目 研发 出 一 套 具有 自主 知识 产权 的 移动 
式 乏 燃料 水 池 应 急 冷 却 装 置 ， 可 有 效 解决 核电 厂 
全 广 断 电 或 形 失 最 终 热 阱 事故 下 乏 燃 料 水 池 的 应 
急 冷 却 难题 。 该 装置 将 特制 的 应 急 冷 却 设备 、 烷 
油 发 电机 组 和 循环 冷却 泵 等 设备 集成 在 可 移动 平 
台 上 ， 其 备 以 大 气 为 冷 阱 、 自 带 独 立 电源 、 模 块 
化 集成 、 群 三 间 相 互 异 地 支援 、 机 动 灵活 等 技术 
特点 ， 性 能 达到 预期 目标 ， 具 备 工程 应 用 条 件 ， 
正在 进行 新 产品 鉴定 。 
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产品 名 称 单位 主要 技术 指标 备注 
清洁 高 效 发 电 装备 
三 代 核 电 (华龙 一 号 、AP 系列 ) 关键 装 | 套 机 组 额定 功率 三 1000MWe; 设计 寿命 过 60 年 ， 堆 芯 损坏 概 
备 : 反应 堆 压 力 容器 、 蒸 汽 发 生 器 FU 率 (CDF) <1.0X10°/ E; 大 量 放射 性 物质 释放 概率 (LRF) 
型 换 热管 ) 、 稳 压 器 、 反 应 堆 堆 内 构件 、 < 1.0 10°/ HEE 
控制 棒 驱 动机 构 、 主 管道 、 安 全 注入 箱 、 
数字 化 仪 控 系 统 、 扒 芯 补水 箱 、 非 能 动 余 
AHER ERP BRER EZ 
汽 隔离 阀 、 核 燃料 组 件 
高 温 气 冷 堆 关键 装备 ， 反 应 堆 压力 容器 、 E 满足 第 四 代 核 能 系统 安全 特性 ， 消 除 大 规模 放射 性 释放 ， 
蒸汽 发 生 器 、 堆 内 构件 、 主 氨 风 机 、 控 制 无 需 场 外 应 急 ;， 堆 芯 出 口 温度 三 750'C， 燃料 元 件 可 承受 高 温 
棒 系 统 装 备 、 吸 收 球 停 堆 系统 装备 、 燃料 三 1620C; 单 模块 热 功率 三 250MWe: ”设计 寿命 宇 60 年 
装卸 系统 装备 、 主 蒸汽 隔离 阀 、 数 字 化 仪 
控 系 统 、 球 形 燃料 元 件 
快 中 子 反 应 堆 关 键 装备 : 一 回路 及 二 回 | 套 机 组 额定 功率 三 600MWe; 设计 寿命 二 40 年 ， 堆 蕊 损坏 概 
路 主 循环 钠 和 泵 、 堆 内 构件 、 余 热 排出 系 统 、 率 (CDF) <1.0X10°/ HE4E; 大 量 放 射 性 物质 释放 概率 (LRF) 
蒸汽 发 生 器 、 涉 钠 仪表 及 数字 化 仪 控 系 统 < 1.0X107/ 堆 年 
核电 机 组 关键 零 部 件 ， 发 电机 转子 铸 锻 | 批 
件 、 气 人 缸 、 阀 门 铸 件 、 汽 轮机 用 高 合金 而 
热 钢 铸件 、 核 电机 组 用 金属 反射 式 保温 层 
大 型 火电 机 组 关键 零 部 件 ， 发 电机 转子 | Ae 
铸 锻件 、 气 氏 、 闪 门 铸件 、 汽 轮机 用 高 温 
合金 耐 热 钢 铸件 、 汽 轮机 乏 汽 冷 凝 间接 空 
冷 系 统 、 燃 气 轮机 叶片 轮 盘 用 铸件 、 燃气 
轮机 机 组 压气 机 锻件 、 百 万 千瓦 级 超 〈 超 ) 
临界 锅炉 主 给 水 泵 机 组 、 主 蒸汽 安全 同和 
调节 阀 、 火 电机 组 自动 化 成 套 控 制 系统 
乙烯 工艺 螺杆 压缩 机 台 HERES 1 000m /min; 功率 5 500kW 
大 型 往复 式 迷 富 压缩 机 台 流量 > 11000m’/h; WIENS 300kN; JEJ > 20MPa 
乙烯 装置 配套 压缩 机 组 〈 含 驱动 汽轮机 )| 人 台 Æ Pe AE S 120X10't/a; 驱动 功率 : 裂解 气压 缩 机 组 
> 56 000kW, Wii He 48 WL ZA = 33 000kW， 乙 烯 压缩 机 组 
> 14 000kW 
FEAL AY Lee a 设计 流量 1000m’/h; 温度 三 400°C; WAS 100m; 1A 
蚀 余 量 
重 整 装置 循环 氧 压缩 机 组 套 AEP REIS 300X 10't/a; 单机 进 气 流量 532 000 mh; T 
作 转 速 三 3 800r/min 
大 型 多 轴 工 艺 空气 压缩 机 组 ( 含 压缩 机 、| E 额定 功率 20 000kW 
汽轮机 、 尾 气 透 平 、 电 机 及 齿轮 箱 ) 
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( 续 ) 
产品 名 称 单位 主要 技术 指标 备注 

天 然 气 长 输 管道 离心 压缩 机 组 套 压缩 机 效率 三 88%; 机 组 额定 转速 三 4 800r/min; 电 驱 功率 
> 20MW， 燃 驱 功率 三 30MW; 设计 压力 宇 12MPa 

大 型 地 下 储 气 库 压缩 机 台 额定 FE IE < 1200r/min; Æ > 30MPa; 排 量 
> 100X 10'm'/d 

长 输 管线 高 压 大 口径 紧急 切断 球阀 及 配 | 台 公称 通 径 三 56 in (lin=25.4mm) ; 公称 压力 900Lb 

套 执行 机 构 
液化 天 然 气 (LNG) 用 浸没 燃烧 式 气 化 | 套 AGRE AS 200t/h; -162C <SWJE< 5C; iit HRS 15MPa 
as (SCV) 

液化 天 然 气 冷 能 回收 空 分 装备 套 能 力 : Wi O+ Wi N, S 10000m*/h; 液化 天 然 气 压力 宇 8MPa 

液化 天 然 气 大 口径 低温 球 闪 批 工作 压力 三 900Lb; 温度 -196'C; 口径 三 16in 

LNG 高 压 潜 液 泵 台 Witt => 840m”/h; PES 3500m; 设计 压力 三 20MPa; 设计 
温度 三 -196°C 

石油 化 工 液 力 能 量 回收 透 平 台 可 收 功率 过 850kW; 流量 三 3200m’/h; 多 级 透 平 扬程 
> 2 200m 

高 压 油 煤 浆 进 料 隔膜 泵 组 套 HOLE A= 20MPa; 工作 温度 > 290°C 

液化 反应 器 离心 循环 泵 组 套 HAE AS 20MPa; 工作 温度 二 480°C 

大 型 空气 分 离 成 套装 备 〈 含 压缩 机 组 ) 套 装备 生产 能 力 宇 10X10mi/h 

大 型 化 肥 装 置 专用 压缩 机 套 生成 能 力 : (HES 45X10't/a, RRS 80X10't/a; AEHL 
WL HIRES 10 000kKW， 单 缸 轴 功率 二 5 500kW; 二 氧化 碳 
压缩 机 功率 三 10 000kW; 出 口 压力 14MPa 

醇 制 烯烃 (MTO) 装置 用 压缩 机 组 台 w E Æ ES 60X10'/a; EAH: 进 气 压力 为 























0.084 43MPa， 进 气温 度 为 22.5C ， 进 气量 为 1 235m’/min, E 
口 压力 为 0.357MPa; 备用 主 风机 : HER 压力 为 0.099 32MPa, 
进 气温 度 为 15.8\C , 进 气量 为 1 375m /min, 出 口 压力 为 0.34MPa 








































































































资源 综合 利用 技术 装备 























高 炉 煤 气 余 压 能 量 回收 向 心 透 平 膨胀 机 | 套 入 口 煤气 流量 : 100000 ~ 180 000m*/h; 入 口 压 力 : 
155 ~ 300kPa; 入 口 温度 : 115 ~~ 120 C; 出 口 压力 : 































































































































































































10 ~ 30kPa; 回收 功率 : 2 000 ~ 4 500kW 

污水 余热 回收 利用 设备 套 单 台 处 理 量 三 4000t/h; 单 台 回收 热量 三 1 500MW/d; 余热 
回收 后 温度 入 40°C 

烟 气 余 热 回 收 - 再 热 装置 套 余热 回收 装置 出 口 烟 温 三 95'C; 再 热 装 置 出 口 烟 温 
=>70C; 适用 于 300MW 以 上 机 组 

串联 火炬 气 回收 液 环 压缩 机 组 套 抽 和 气量 > 75m°/min; 排出 压力 为 0.6 ~ 0.9MPa 


























BPE HR 
集成 电路 级 硅 单 晶 生长 炉 LES 300mm 

硅 异 质 结 CHIT) 太阳 电池 用 低速 化 学 高 效率 硅 异 质 结 CHIT) 太阳 电池 生产 : 连续 沉积 本 征 、P 型 、 
气相 沉积 设备 N 型 非 晶 硅 薄膜 ， 片 内 不 均匀 性 入 5%， 片 间 非 晶 硅 薄膜 厚度 
不 均匀 性 土 15% 以 内 ; 产能 2 500 }r/h 

沉 化 锅 / 硫 化 锅 薄 膜 太 阳 能 电池 真空 气 硫化 锅 薄 膜 : 20 ~ 100mm; Wi Ae ta HE HR: 2 ~ Sum; 
相 沉 积 装置 薄膜 均匀 性 2% 以 内 ;节拍 时 间 : 45 ~ 90s; 基板 尺寸 
= 600mm X 1 200mm 

基板 尺寸 三 500mmX1 000mm; 在 线 式 结构 :; 卧 式 传送 系 
Si; 节拍 时 |< 90 s/ Fr; 薄膜 均匀 性 << 5% 
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CIGS 太阳 电池 组 件 磁 控 溅 射 设备 
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(82) 
产品 名 称 单位 主要 技术 指标 备注 
CIGS 太阳 电池 金属 有 机 物化 学 气相 沉 | 台 基板 尺寸 这 500mmX1 000mm; 在 线 式 结构 ; 卧 式 传送 系统 ; 














积 设备 (MOCVD) 
金属 有 机 气相 沉积 装备 (MOCVD) 


碳化 硅 〈SiC) 外 延生 长 设备 























化 学 气相 沉积 (CVD) 硅 外 延 设 备 


高 密度 等 离子 刻 蚀 机 





高 速 介质 刻 蚀 机 





物理 气相 薄膜 沉积 (PVD) 装备 

金属 硅化 物 薄 膜 沉 积 装备 

立 式 退 火炉 

立 式 低压 化 学 气相 沉积 系统 

全 自动 化 等 离子 体 增强 化 学 气相 沉积 装 
备 (PECVD) 


























高 端 材 料 用 高 温 高 真空 烧结 炉 





While ZG Ot FAR 











高 速 小 型 复合 分 子 泵 
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节拍 时 间 二 210 s/ 片 
晶片 尺寸 二 150mm; 控 温 精度 土 1'C 
晶片 尺寸 二 100mm; 最 高 温度 三 1700'C， 控 温 显 示 精 度 : 
+1C 
晶 圆 尺寸 二 300mm; 适用 于 不 同 规格 衬 底 上 N 型 、P 型 硅 
材料 的 外 延生 长 
晶 圆 尺寸 生 300mm;， 刻 蚀 材 料 为 硅 、 金 属 和 化 合 物 材 料 ; 
刻 蚀 均匀 性 +5% 以 内 
100 ~ 200mm mA; Zh% = 700nm/min; 选择 比 〈 硅 ) 
> 30:1 
200 ~ 300mm 品 圆 ， 可 满足 多 种 金属 沉积 以 及 硅 通 孔 沉 积 
薄膜 均匀 性 18) < 3%; Rs 均匀 性 (15 ) < 3% 
尺寸 : 200 ~ 300mm 
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HH 
Halal sf: 200 ~ 300mm 
aa A Ro} < 300mm， 成 膜 均匀 性 : 片 内 三 2%， 片 间 








三 2%; 3D 结构 氧化 硅 / 所 化 硅 成 膜 均匀 性 : AAS 1.5%， 片 
E< 1.5% 

最 大 有 效 体 积 〈 均 温 区 ) <1000mmxX2 000mm; 最 高 工作 
WARES 2600°C; 最 高 真空 度 乏 8X10 Torr (1Tor=133.3Pa) 

抽 速 范围 : 1000 ~ 4500L/s; 压缩 比 > 108; 极限 压力 
<10°Pa 

工作 转速 三 72 000r/min; 动 叶轮 端 跳动 乏 0.02mm; 整 机 检 









































W W< 1 X10 “Pa ° L/s 








国家 工业 节能 技术 装备 推荐 目录 
(2017) a 326) 


Fe ABT BETA 





































































































































































































a (A 
技术 名 称 技术 介绍 适用 范围 。 | 推广 省 能 能 力 
比例 ar 
比例 (万 tce/a) 
天 型 火电 机 组 液 | 采用 二 体 化 变频 调 速 技术 ， 将 给 水 泵 的 转速 调节 方式 | 适用 于 火力 发 | 10% | 25% | 552 
看 调 速 电动 给 水 | 由 液 力 砚 合 器 调节 变 为 变频 调节 ， 消 除了 液 力 耦 合 器 | 电 行业 发 电机 组 
泵 变频 改造 技术 “| 的 滑 差 损失 ， 提 高 了 给 水 泵 组 的 效率 给 水 泵 节能 改造 
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( 续 ) 
g OR SAE TEED 
I 
二 
技术 名 称 技术 介绍 适用 范围 “| 推广 节能 能 力 
比例 比例 (万 tee/a) 
基于 智能 控制 的 | RAE RE, ATER Liem. Be) 适用 于 空 压 站 | 1% | 5%| 4 
节能 空 压 站 系统 | 热 回 收 技术 ， 对 压缩 空气 系统 中 的 空 压 机 、 冷 燥 设备 、| 系统 节能 改造 
技术 过 滤 设 备 、 储 气 负 、 管 网 阀门 、 终 端 设备 等 单元 进行 优 
化 控制 ， 优 化 压缩 空气 系统 能 量 输 配 效率 ， 提 高 空 压 机 
系统 能 效 
空 压 机 节能 驱动 | 采用 印 载 停 机 技术 ， 通 过 采集 多 路 温度 、 压 力 、 用 气 | 适用 于 压缩 机 | 1% | 10% | 118.5 
一 体 机 技术 量 等 负载 特性 ， 自 动 识别 并 控制 停机 时 间 ， 减 少 空气 | 节能 改造 

















压缩 机 外 载 能 耗 ， 从 而 提高 能 效 水 平 
压缩 空气 系统 节 | 采用 主 控 单 元 、 分 控 单 元 和 节能 辅 控 单元 及 互联 网 架 | 适用 于 压缩 机 | 1% | 10% 160 
能 优化 关键 技术 “| 构 技 术 ， 监 测 、 查 询 、 控 制 空 压 机 运行 信息 ， 通 过 预 系统 节能 改造 
测控 制 、 容 错 控制 、 自 学 习 算 法 、 云 计算 数据 处 理 等 
功能 对 空 压 机 群 进行 节能 控制 
基于 磁悬浮 高 速 | ”采用 磁 悬 译 轴承 大 幅度 提升 转速 并 省 去 传统 的 齿轮 箱 | ”适用 于 市 政 污 | 1% | 10% 76.8 
电机 的 离心 风机 | 及 传动 机 制 ， 采 用 高 速 永 磁 电 机 与 三 元 流 叶 轮 直 连 ，| 水 处 理 等 行业 
综合 节能 技术 实现 高 效率 、 高 精度 、 全 程 可 控 
磁悬浮 离心 式 鼓 | ”将 磁悬浮 轴承 和 大 功率 高 速 永 磁 电 机 技术 集成 为 高 速 | 适用 于 污水 处 | 2% | 20% 215 
风机 节能 技术 电机 ， 外 加 专用 高 速 永 磁 电机 变频 器 形成 高 速 驱动 器 ，| 理 行业 及 物料 输 
采用 直 驱 结构 将 高 速 驱动 器 和 离心 叶轮 一 体 化 集成 ，| 送 领 域 
实现 高 速 无 摩擦 高 效 悬 浮 旋转 
新 能 源 动力 电池 | 采用 新 能 源 动力 电池 隧道 一 体式 干燥 系统 ， 通 过 高 真 用 于 干燥 设 | 10% | 35% 95.8 
隧道 式 全 自动 真 | 空 充 氮 加 热 干燥 ,冷却 段 与 加 热 段 之 间 交 替 能 量 循环 | 备 节能 改造 
空 干燥 系统 节能 | 利用 等 技术 ， 进 行 能 量 系 统 优化 ， 在 一 个 干燥 系统 内 
技术 完成 全 部 干燥 工序 
硝酸 装置 蒸汽 及 | 采用 汽轮机 、NO, RAL. AT. MRSA) 适用 于 石化 行 | 5% | 35% 600 
气 循环 利用 能 | 气 透 平 组 成 的 回收 系统 ， 回 收 硝酸 装置 产生 的 蒸汽 及 尾 | 业 双 加 压 法 硝酸 
可 收 机 组 系统 | 气 。 通 过 汽轮机 回收 氨 氧 化 的 反应 热 并 拖 动 整个 机 组 运 | 生产 装置 领域 
术 47, NO, 压缩 机 加 压 氧化 炉 中 的 氮 氧 化 并 回收 NO, Æ 
气 透 平 回收 NO, 吸收 后 的 剩余 能 量 ， 与 汽轮机 共同 驱动 
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机 组 ， 并 癌 装 置 界外 供 蒸汽 
烧结 余热 能 量 回 | ”集成 配置 原 有 的 电机 驱动 的 烧结 风机 和 烧结 余热 | 适用 于 冶金 领 | 10% | 35% 112 
收 驱 动 技术 能 量 回 收发 电 系统 ， 形 成 将 烧结 余热 回收 汽轮机 与 电 | 域 烧结 余热 能 量 
动机 同 轴 驱 动 烧结 主 抽风 机 的 新 型 联合 能 量 回 收 机 组 。 | 回收 
避免 了 能 量 转 换 的 损失 环节 ， 增 加 了 能 量 回收 ， 最 大 限 
度 回收 利用 烧结 烟 气 余热 
干 式 高 炉 煤 气 能 | 利用 高 炉 炉 项 煤气 的 余 压 余 热 ， 采 用 干 式 煤气 透 平 技 | ”适用 钢铁 行业 | 10% | 35% 100 
压 







































































量 回收 透 平 装置 | 术 ， 把 煤气 导入 透 平 膨胀 机 ， 充 分 利用 高 炉 煤 气 原 有 | 高 炉 煤气 余 压 、 
的 

























































































































































































技术 4 热能 和 压力 能 ， 驱 动 发 电机 发 电 ， 最 大 限度 地 利用 | 余热 发 电 
煤气 的 余 压 、 余 热 进行 发 电 
基于 液 力 透 平 装 | ”采用 创新 泵 反 转 技术 回收 高 压 介 质 富余 能 量 ， 通 过 设 | 适用 于 石油 化 | 5% | 30% 81.2 
的 化 工 元 余 能 | 计 外 壳 、 导 叶 、 多 级 能 量 回 收 部 件 等 结构 ， 将 高 压 液体 | 工 、 海 水 淡化 等 
量 回收 技术 的 剩余 压力 能 转化 为 动能 ， 实 现 能 量 的 回收 利用 ;， 通 | 流程 工艺 中 产生 
过 透 平 与 超越 离合 器 等 组 合 回收 机 械 能 ， 并 与 驱动 电机 | 的 高 压 液体 能 量 
带动 负载 宋 ， 形 成 液 力 透 平 元 余 能 量 回 收 系统 可 收 
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工业 节能 装备 

设备 名 称 型 号 主要 技术 参数 执行 标准 申报 单位 

单 级 管道 额定 流量 : 300 mA GB 19762 一 2007《 清 水 离 | EEK 
循环 泵 1L125-300/56 | 额定 扬程 : 56m 心 泵 能 效 限定 值 及 节能 评价 | 业 有 限 公司 

应 用 压力 : 标准 系列 1.6MPa , 可 定制 2.5MPa | 值 》 

工作 温度 : -25 ~ 140°C 标准 指标 效率 2 级 
转速 2 900r/min = 84% 

效率 : 84.04% 

管道 离心 | KSL200-315 额定 流量 : 300 mp GB 19762 一 2007《 清 水 离 | 上 海山 仕 泵 

R 额定 扬程 ， 32m 心 泵 能 效 限定 值 及 节能 评价 | 业 (集团) 有 
应 用 压力 : 标准 系列 1.6MPa ， 可 定制 2.5MPa | 值 》 限 公 
工作 温度 : -20 ~ 80°C 标准 指标 效率 2 级 
转速 : 1 480r/min = 83% 
效率 : 83.4% 

IK P F F | 12008566 额定 流量 : 12 800m°/h GB 19762 一 2007《 清 水 离 | 兰州 兰 泵 限 
式 单 级 双 吸 额定 扬程 :57m 心 泵 能 效 限定 值 及 节能 评价 | 公司 
离心 泵 工作 压力 : <0.6MPa 值 》 

工作 温度 : 常温 标准 指标 效率 2 级 
转速 : 600r/min > 86.58% 
RB: 90.58% 

& 用 空 |ZS 系列 ZS80-65-250 GB 19762 一 2007《 清 水 离 | 山东 双 轮 股 
调 - 暖 通 循 额定 流量 : 50m /人 hh， 额定 扬程 : 20m， 工 作 | 心 泵 能 效 限定 值 及 节能 评价 | 份 有 限 公 司 
环 R 压力 : 1.6MPa， 工 作 温 度 : < 104C， 转 速 : | 值 》 

1 450r/min， 效 率 : 76.04% 标准 指标 : 
ZS100-80-125 ZS80-65-250 
额定 流量 : 100 m /h， 额 定 扬程 : 20m， 工作 | ”效率 2 级 宇 70.8% 
压力 : 1.6MPa， 工 作 温度 : < 104°C, FER: ZS100-80-125 

2 900r/min， 效 率 : 83.02% 效率 2 MS 80% 
ZS200-150-280 ZS200-150-280 
额定 流量 ，400 m/h, HETE: 25m， 工 作 | 效率 2 级 三 84% 
压力 : 1.6MPa， 工 作 温度 : < 104C ， 转 速 : 

1490r/min, XCX: 86.1% 

重型 石油 |HDM1000-40075| 额定 流量 : 12 800 mh GB 32284 一 2015《 石 油 化 | 兰州 兰 泵 有 
化 工 流 程 R 额定 扬程 : 57m 工 离心 泵 能 效 限定 值 及 能 效 | 限 公 司 

工作 压力 : 0.6MPa 等 级 》 
工作 温度 : 常温 标准 指标 效率 2 级 


一 般 用 喷 
油 螺杆 空气 
压缩 机 








EV22B 





转速 : 600r/min 

效率 : 80.18% 

压缩 级 数 : 1 级 

容积 流量 : 3.73 m/min 
额定 排 气 压力 : 0.8 MPa 

冷却 方式 ， 风 冷 

机 组 输入 比 功率 : 6.9 kW/ m/min) 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 22 kW 

















之 16.18% 








GB 19153 一 2009《 容 积 式 
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空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 

标准 指标 : 

机 组 输入 比 功 率 1 级 三 
7.2kW/ (m/min) 
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( 续 ) 
设备 名 称 型 号 主要 技术 参数 执行 标准 申报 单位 
一 般 用 喷 |SA90A-7T 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 复 盛 实业 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 19.5 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 | (上 海 ) 有 限 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.7 MPa 能 效 等 级 》 公司 

冷却 方式 ， 风 冷 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 6.1 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 1 级 乏 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 90kW 6.1 kW/ (m/min) 

— jik H ig | SA90A-8 T 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 复 盛 实业 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 18.2 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | ( 上海) 有 限 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 公司 

冷却 方式 : RWS 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 6.5 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 1 级 过 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 90 kW 6.5 kW/ (m/min) 

一 般 用 喷 |XLPM50 A-IID | 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | IAA 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 7.0 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 | 空 压 机 有 限 公 
压缩 机 额定 排 气 压力 : 0.8 MPa 能 效 等 级 》 司 

冷却 方式 : MA 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 6.5 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功率 1 级 夸 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 37 kW 7.2kW/ (m/min) 

— fie FA OE | XLPM60 A-IID | 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | HIST 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 8.5 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 空 于 机 有 限 公 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 司 

冷却 方式 ， 风 冷 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 6.3 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 1 级 过 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 45 kW 7.2kW/ (m/min) 

一 般 用 喷 |XLPM75 A-IID | 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | IA WBA 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 10.5 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 空 压 机 有 限 公 
压缩 机 额定 排 气 压力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 司 

冷却 方式 ， 风 冷 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功 率 : 6.3 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功率 1 级 乏 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 55 kW 6.5 kW/ (m/min) 

一 般 用 喷 |XLPM100 A-IID | 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | IAB 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 14.5 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 空 压 机 有 限 公 
压缩 机 额定 排 气 压力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 司 

冷却 方式 : MA 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功 率 : 6.1 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功率 1 级 三 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 75 kW 6.5 kW/ (m/min) 

一 般 用 喷 | XLPM150 A-IID | 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | IAW Be 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 21 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 空 于 机 有 限 公 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 司 

冷却 方式 ， 风 冷 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 6.1 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 1 级 过 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 110 KW 6.3 kW/ (m/min) 

一 般 用 喷 |XLPM175 A-IID | 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | IA WBA 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 24 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 空 压 机 有 限 公 
压缩 机 额定 排 气 压力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 司 

冷却 方式 ， 风 冷 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 6.2 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功率 1 级 夸 














驱动 电动 机 和 输入 额定 功率 : 132 kW 





6.3 kW/ (m/min) 
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( 续 ) 
设备 名 称 型 号 主要 技术 参数 执行 标准 申报 单位 

一 般 用 喷 | XLPM200 A-IID | 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | WIEHE fa 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 29.5 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 空 压 机 有 限 公 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 司 

冷却 方式 : MA 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 5.9 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功率 1 级 夸 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 160 kW 6.3 kW/ (m/min) 

一 般 用 喷 |SCR125E PM-8 | 压缩 级 数 : 1 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 上 海 斯 可 络 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 19.6 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 压缩 机 有 限 公 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 司 

冷却 方式 : RWS 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 6.34 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 1 级 三 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 90 kW 6.5 kW/ (m/min) 

一 般 用 喷 |G37PA8.5 压缩 级 数 : 1 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 阿 特 拉 斯 。 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 6.38 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 科普 柯 (无 锡 ) 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 压缩 机 有 限 公 

冷却 方式 : RWS 标准 指标 : 司 
机 组 输入 比 功率 : 7.0 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 1 级 过 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 37kW 7.2 kW/ (m/min) 

一 般 用 喷 |ZLS15Hi/ 8 压缩 级 数 : 1 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 厦门 东亚 机 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 1.9 m/min 空气 压缩 机 能 效 限 定 值 及 能 | 械 工业 股份 有 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 限 公司 

冷却 方式 : MA 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 7.9 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功率 1 级 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 11 kW 7.9kW/ (m/min) 

一 般 用 喷 |ZLS20Hi/ 8 压缩 级 数 : 1 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 厦门 东亚 机 
油 螺杆 空气 容积 流量 : 2.5 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 械 工 业 股份 有 
压缩 机 额定 排 气 压力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 限 公 司 

冷却 方式 ， MA 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功 率 : 7.4 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 1 级 三 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 15 kW 7.4kW/ (m/min) 

— jx H T | ZLS30Hi/ 8 压缩 级 数 : 1 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 厦门 东亚 机 
油 螺杆 空气 容积 流量 : 4.1 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 械 工 业 股份 有 
压缩 机 额定 排 气 压力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 限 公 司 

冷却 方式 : 风 冷 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功 率 : 7.2 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 1 级 三 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 22 kW 7.2kW/ (m/min) 

— jx H IE | ZLS75Hi/ 8 压缩 级 数 : 1 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 厦门 东亚 机 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 9.3 m/min 空气 压缩 机 能 效 限 定 值 及 能 | 械 工业 股份 有 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 限 公司 

冷却 方式 : MA 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 6.5 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功率 1 级 夸 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 55 kW 6.5 kW/ (m/min) 

— jx H IE | ZLS40-2i/ 8 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 厦门 东亚 机 
油 螺杆 空气 容积 流量 : 5.9 mymin 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 械 工 业 股份 有 
压缩 机 额定 排 气 压力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 限 公 司 

冷却 方式 ， MA 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 7.2 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 1 级 三 











驱动 电动 机 输入 额定 功率 :30 kW 








7.2kW/ (m/min) 
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( 续 ) 
设备 名 称 型 号 主要 技术 参数 执行 标准 申报 单位 

一 般 用 喷 | GLS100/8 压缩 级 数 : 1 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 厦门 东亚 机 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 14 mymin 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 械 工 业 股份 有 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 限 公司 

冷却 方式 : MA 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 7.3 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功率 2 级 夸 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 75 kW 7.3kW/ (m/min) 

— fit FA ME | GLS150/8 压缩 级 数 : 1 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 厦门 东亚 机 
油 螺杆 空气 容积 流量 : 20 mymin 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 械 工 业 股份 有 
压缩 机 额定 排 气 压力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 限 公 司 

冷却 方式 ， MA 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功 率 : 7.1 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 2 级 三 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 110 kW 7.1 kW/ (m/min) 

一 般 用 喷 | GLS275/8 压缩 级 数 : 1 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 厦门 东亚 机 
油 螺杆 空气 容积 流量 : 33.6 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 械 工 业 股份 有 
压缩 机 额定 排 气 压力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 限 公 司 

冷却 方式 ， MA 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功 率 : 6.6 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 2 级 三 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 200 kW 6.6 kW/ (m/min) 

— fit FA ME | GLS350/8 压缩 级 数 : 1 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 厦门 东亚 机 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 41.8 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 械 工 业 股份 有 
压缩 机 额定 排 气 压力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 限 公 司 

冷却 方式 : MA 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 6.6 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功率 2 级 夸 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 250 kW 6.6 kW/ (m/min) 

一 般 用 喷 | GMFII22- 8 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | ”宁波 鲍 斯 能 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 4.10 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 源 装备 股份 有 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 限 公司 

冷却 方式 : RWS 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 7.2 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 1 级 乏 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 22 kW 7.2 kW/ (m/min) 

一 般 用 喷 |ZMF37 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 宁波 饱 斯 能 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 7.10 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 源 装备 股份 有 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 限 公司 

冷却 方式 ， 风 冷 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 7.2 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功率 1 级 乏 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 37 kW 7.2 kW/ (m/min) 

一 般 用 喷 | GMFII37-8 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153-2009《 容 积 式 | ”宁波 鲍 斯 能 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 7.10 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 源 装备 股份 有 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 限 公司 

冷却 方式 : RWS 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 7.2 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功率 1 级 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 37 kW 7.2 kW/ (m/min) 

一 般 用 喷 | GMFII45- 8 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | ”宁波 鲍 斯 能 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 9.70 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 源 装备 股份 有 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 限 公司 

冷却 方式 : MA 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 7.2 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 1 级 乏 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 45 kW 7.2 kW/ (m/min) 
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( 续 ) 
设备 名 称 型 号 主要 技术 参数 执行 标准 申报 单位 

一 般 用 喷 |ZMF45 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 宁波 饱 斯 能 
油 螺杆 空气 容积 流量 : 9.50 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 源 装备 股份 有 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 限 公 司 

冷却 方式 : RWS 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 7.2 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 1 级 过 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 45 kW 7.2kW/ (m/min) 
般 用 喷 |GMFII75- 8 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | ”宁波 鲍 斯 能 
油 螺杆 空气 容积 流量 : 15.00 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 源 装 备 股份 有 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 限 公 司 
冷却 方式 ， 风 冷 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 6.5 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 1 级 过 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 75kW 6.5 kW/ (m/min) 
般 用 喷 |MDE45A 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 苏州 牧 风 压 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 10.21 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 缩 机 设备 有 限 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 效 等 级 》 公司 
冷却 方式 : RWS 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 6.17 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 1 级 未 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 45 kW 7.2 kW/ (m/min) 
jx H Mt | MDE75A 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 苏州 牧 风 压 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 16.43 my/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 | 缩 机 设备 有 限 
压缩 机 额定 排 气 压力 : 0.8 MPa 能 效 等 级 》 公司 
冷却 方式 ， 风 冷 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功 率 : 6.07 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 1 级 乏 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 75kW 6.5 kW/ (m/min) 

一 般 用 喷 | MDE90A 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 苏州 牧 风 压 
油 螺 杆 空气 容积 流量 : 19.59 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 | 缩 机 设备 有 限 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 能 效 等 级 》 公司 

冷却 方式 ， 风 冷 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 6.0 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功 率 1 级 乏 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 90 kW 6.5 kW/ (m/min) 

一 般 用 喷 | MDE110A 压缩 级 数 : 2 级 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 苏州 牧 风 压 
油 螺杆 空气 容积 流量 : 23.5 m/min 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 | 缩 机 设备 有 限 
压缩 机 额定 排 气压 力 : 0.8 MPa 能 效 等 级 》 公司 

冷却 方式 ， 风 冷 标准 指标 : 
机 组 输入 比 功率 : 6.17 kW/ (m/min) 机 组 输入 比 功率 1 级 
驱动 电动 机 输入 额定 功率 : 110 kW 6.3 kW/ (m/min) 
to 、 > J+ =z oO 
家 支持 发 展 的 重大 技术 装备 和 产品 目录 
X 、 
(2017 年 修订 ) CF) 
名 称 技术 规格 要 求 销售 业绩 要 求 | 执行 年 限 | 修订 说 明 
大 型 清洁 高 效 发 电 装备 
于 三 代 核 电机 组 的 核 级 泵 : 核 | 百 万 千瓦 级 持 有 合同 订单 调整 
ER (反应 FE YD EFF FE FED ` HJER 
BREEAM SE. ME 
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CÈ) 
名 称 技术 规格 要 求 销售 业绩 要 求 | 执行 年 限 | 修订 说 明 
于 三 代 核 电机 组 的 核 级 阀 : 稳 | 百 万 千瓦 级 持 有 合同 订单 
压 器 安全 阀 、 稳 压 器 比例 喷雾 调节 
R ERARE BRA TPR) 
] 于 二 代 改 进 型 核电 机 组 的 核 级 | 百 万 千瓦 级 持 有 合同 订单 
R: BER 
大 型 石油 及 石化 装备 
蒸汽 回转 干燥 机 、 对 茶 二 甲酸 | EPS 80 Ft 持 有 合同 订单 2020 调整 
(PTA) 工艺 空气 压缩 机 组 
循环 所 离心 压缩 机 轴 功 率 宇 2 000kW 持 有 合同 订单 调整 
催化 裂化 空气 压缩 机 组 流量 三 3 000m’/min 持 有 合同 订单 2020 调整 
催化 裂化 能 量 回收 装置 空气 压缩 | 配套 年 产 1 000 万 t+ 原 ; 持 有 合同 订单 调整 
机 组 
长 输 管道 燃 驱 压缩 机 组 30MW 级 及 以 上 持 有 合同 订单 2020 调整 
天 然 气 液 化 装置 用 压缩 机 年 产量 > 60 At 持 有 合同 订单 调整 
大 型 煤化 工 设备 、 治 金 设 备 
大 型 空 分 设备 > 80 000m'/h 持 有 合同 订单 2020 调整 
大 型 空 分 装置 用 空 压 机 和 增 压 机 配置 氧气 量 80 000m'/h 的 空 分 装置 持 有 合同 订单 2020 调整 
丙烯 制冷 压缩 机 年 产量 50 万 t 以 上 合成 氨 项 目 配 套用 持 有 合同 订单 新 增 
We till Mas KE MTO 装置 用 压缩 | F> 60 万 + 持 有 合同 订单 | 2020 调整 
机 组 
大 型 高 炉 风 机 AE eS 2 500m 持 有 合同 订单 
资源 综合 利用 设备 
大 型 高 炉 煤 气 余 压 透 平 能 量 回 收 | ”额定 功率 4000kW 持 有 合同 订单 
利用 装置 
氏 热 值 富余 高 炉 煤 气 联合 循环 发 | 额定 功率 2.5 万 kW 持 有 合同 订单 
电机 组 
尾气 透 平 能 量 回收 机 组 回收 功率 三 1 500kW 持 有 合同 订单 
天 然 气 差 压 透 平 能 量 回收 利用 装置 | ”回收 功率 200kW 持 有 合同 订单 
电子 信息 设备 
等 离子 加 强 型 化 学 气相 沉积 设 膜 厚 均匀 性 = 15% 持 有 合同 订单 2018 
(PECVD) 
低压 化 学 气相 沉积 设备 (LPCVD) 膜 厚 均匀 性 二 15% 持 有 合同 订单 2018 
金属 有 机 化 学 气相 沉积 设备 | 单 腔 产 出 率 宇 50 片 (2in) ， 波 长 均匀 | 持 有 合同 订单 
(MOCVD) 性 二 3nm 
薄膜 沉积 设备 直径 200 ~ 300mm， 线 宽 28 ~ 130nm | 持 有 合同 订单 2018 调整 
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及 130nm 工艺 以 上 的 化 学 气相 沉积 设备 














(CVD) ; E< 65nm 的 物理 
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税则 号 列 设备 名 称 技术 规格 备注 
大 型 清洁 高 效 发 电 装 备 
84137099 | 反应 堆 主 冷却 剂 汞 〈 包 括 电动 机 、 变 频 器 、| ”三 代 加 核电 用 反应 堆 主 冷却 剂 僚 : 所 有 规格 ; 三 代 核 
关 ) BARMERA ARR: H< 5 000kW 
84137099 | 主 给 水 泵 组 ( 含 电动 机 )》 单 级 叶轮 扬程 低 于 500m 
8413 核 级 泵 (上 充 泵 /辅助 给 水 泵 /余热 排出 | 核 安全 三 级 及 以 下 
泵 /水 压 试验 泵 / 堆 蕊 补水 泵 ， 含 电动 机 ) 
84138100 | 锅炉 给 水 泵 (组 ) 配套 三 1 000MW 火电 机 组 
84138100 | 凝结 水 泵 所 有 规格 
84138100 | MAKE 所 有 规格 
84138100 | 锅炉 强制 循环 泵 所 有 规格 
84818010 火电 机 组 用 高 温 高 压 阀 门 (闸阀 、 截 止 阀 、| TPR: ZS ES 600mm (24in) ; 压力 等 级 和 4500Lb 
84813000 | JETT) 截止 阀 ， ZEEE 80mm (3in) ; 压力 二 4500Lb 
84818040 IERA: A< 600mm (24in) ; 压力 4 500Lb 
84814000 | IZAR 压力 志 25.4MPa, HARES 517C 
大 型 石油 及 石化 装备 
84148090 | 乙烯 裂解 气压 缩 机 及 配套 工业 汽轮机 年 产量 三 120 it 
840681 
84068200 
84148090 | 乙烯 制冷 压缩 机 及 配套 工业 汽轮机 年 产量 三 120 At 
84068100 
84068200 
84148090 | 丙烯 制冷 压缩 机 及 配套 工业 汽轮机 年 产量 三 120 At 
84068100 
84068200 
84148090 | 聚 乙 烯 循环 气压 缩 机 (离心 式 ) 年 产量 三 45 万 t 
84186990 
84148090 | 到 乙烯 配套 用 往复 式 压 缩 机 (迷宫 密封 式 )， 年 产量 45 万 t 
84137010 | 离心 式 急 冷 油泵 所 有 规格 
84137099 
84137010 | 离心 式 急 冷 水 泵 所 有 规格 
84137099 
84196090 | 板 翅 式 换 热 器 冷 箱 所 有 规格 
84195000 
84068200 | “硝酸 装置 四 合 一 机 组 〈 包 括 汽 轮机 、 空 气 | 年 产量 60 万 t 
84143014 | He 缩 机 、 尾 气 透 平 、 氮 氧 合 物 压缩 机 ) 
84148090 
84068200 | 精 对 葵 二 甲酸 (PTA) 工艺 空气 压缩 机 机 | 单机 年 产 三 100 Fit 
84148090 | 组 〈 包 括 蒸 汽轮机 、 压 缩 机 ) 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2018 
(28) 
税则 号 列 设备 名 称 技术 规格 备注 
84193990 | PTA 蒸汽 回转 干燥 机 AMES 120 万 t 
84148090 | 循环 氧 离心 压缩 机 组 所 有 规格 
84148090 | 二 、 四 、 六 列 往复 式 新 氨 压 缩 机 组 轴 功 率 三 8 000kW 
84183 
84148090 | 长 输 管道 压缩 机 组 轴 功 率 三 30MW 
84148090 | 炼油 用 大 型 无 油 原 料 气 往复 压缩 机 所 有 规格 
84137010 | MIHE 所 有 规格 
84137090 
8481 地 面 安装 高 压 大 口径 全 锻 焊 管道 球阀 公称 通 径 三 1 200mm (48in) 、 压 力 等 级 
< Class900Lb 
8481 埋 地 安装 高 压 大 口径 大 锻 焊 管道 球阀 公称 通 径 三 1 200mm (48in) 、 压 力 等 级 
< Class900Lb 

84137091 | 长 输 管线 输 油 泵 轴 功 率 5 000kW 及 以 下 
84148090 | ”天然气 液化 用 离心 压缩 机 组 年 产量 和 350 万 +t 
84186990 
大 型 煤化 工 设备 
841350 往复 式 水 煤 浆 隔膜 泵 所 有 规格 
84194020 | 大 型 成 套 空 分 设备 (包括 精 馏 塔 、 含 冷 箱 ; 
84143014 | 氧气 压缩 机 、 空 气压 缩 机 组 、 增 压 机 组 ， 含 | 所 有 规格 
84068200 | 蒸汽 轮机 或 电动 机 等 ) 
84148090 
84143014 | 合成 氨 和 尿素 装置 (包括 合成 气压 缩 机 、 ERAF E< 50 万 t 尿素 年 产量 入 807 t 
84068200 | 原 料 压缩 机 、 氨 冷冻 压缩 机 、 空 气压 缩 机 、 

尿素 压缩 机 组 ， 含 蒸汽 轮机 ; 液 氮 洗 冷 箱 ) 
84148090 醇 制 烯烃 (MTO) 装置 用 压缩 机 组 所 有 规格 
84186990 
大 型 治 金成 套 设 备 
841459 高 炉 用 鼓风机 流量 三 12 000m*/min, J< 70 000kW 
大 型 环保 及 资源 综合 利用 设备 
842139 电站 烟 气 脱硫 专用 设备 《包括 循环 浆液 和 泵 、| 单机 容量 1 000MW 火电 机 组 

水 力 旋 流 分 离 器 、 除 雾 器 、 烟 气 挡 板 门 、 脱 

硫 增 压 风机 、 搅 拌 器 等 ) 
84212190 | 带 式 污 泥 浓缩 压 滤 一 体 机 带宽 和 3m, WHEKE 710% 
84212910 
84212990 
84211990 | 螺旋 离心 浓缩 机 转 鼓 直径 入 Im, SOPRA A < 8m°/h 
84212910 | ”螺旋 栅 渣 压 滤 机 HEA Bt < 4m? 
84123900 | ”大 型 高 炉 煤 气 余 压 透 平 发 电 装置 (TRT) 额定 功率 40 000kW 
84212990 | ”转盘 式微 滤 机 所 有 规格 
84212910 | ” 压 滤 机 过 滤 面 积 2 400m 以 下 ， 压 力 4.5MPa 以 下 
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无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 创建 于 1955 年 ， 是 目前 国内 压缩 机 行业 中 品种 齐全 、 应 用 领域 广 、 市 场 
覆盖 率 高 .拥有 完全 自主 知识 产权 的 压缩 机 研发 、 生 产 基地 。 锡 压 凭 借 悠 久 的 专业 历史 、 先 进 的 研发 
技术 、 科 学 的 流程 管理 、 卓 越 的 生产 能 力 和 丰富 的 制造 经 验 ， 竭 诚 为 客户 提供 全 面 的 工艺 流程 压缩 机 
成 套 解 决 方案 。 





2011 年 于 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 与 株式 会 社 神户 制 钢 所 合资 ， 为 广大 客户 提供 世界 一 流 品质 的 
压缩 机 产品 及 服务 。 





Nihon§pindle 






DX 系列 方形 横流 式 冷 却 塔 


O 悬挂 式 高 效 填料 ， 飘 水 低 ， 更 环保 
© 小 型 模块 化 组 合 

O 换 热 效率 高 ， 节 能 效果 明显 

© 适用 性 广泛 


CUF 系 列 横流 式 密闭 冷却 塔 


O 特殊 的 钢管 组 合 
© 换 热效率 高 

@ 提供 清洁 令 却 水 
@ 延长 对 象 机 器 寿命 





KX 系列 大 型 冷却 塔 


@ 大 模块 组 合 
© 换 热效率 高 
@ 占 地 面积 小 





| http//:www.spindle.cn 
400-036-1116 
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>= 





UFWNP 系 列 白 烟 防 止 型 冷却 塔 


© 独特 的 产品 设计 

© 操作 简单 ， 维 护 方便 

@ 有 效 防止 冬季 及 雨天 白 雾 生成 ， 美 化 环境 ， 
保障 飞行 及 消防 安全 


KG 系列 方形 横流 式 冷却 塔 
O 悬挂 式 高 效 填料  BUME, ENR 
© CTRNE 

@ 单 台 能 力 高 


© 良好 的 耐 腐蚀 性 
© BEDT 


GX 系列 方形 横流 式 冷 却 塔 


O RENER, IKE, EMR 


上 海 岂 泉 


SHANGHAI KAIQUAN 


集团 介绍 

上 海 凯 泉 泵 业 〈 集 团 ) 有 限 公 司 是 集 设 计 、 生 产 、 销 售 汞 、 给 水 设备 及 系 用 控制 设备 于 一 体 的 大 型 
综合 性 泵 业 集团 ， 是 中 国 泵 行业 的 龙头 企业 。 集 团 总 资产 达 38 亿 元 ， 在 上 海 、 浙 江 、 河 北 、 辽 宁 、 安 徽 
等 省 市 拥有 7 家 企业 、5 个 工业 园区 ， 占 地 面积 67 m, WASS 万 mm。 

集团 现 有 员工 4500 余 人 ， 其 中 工程 技术 人 员 500 多 名 ， 主 要 由 国内 知名 水 泵 专家 /教授 、 博 士 / 硕 
土 及 中 高 级 工程 师 、 高 级 工艺 师 组 成 ， 形 成 了 具有 创新 思维 的 梯队 型 人 才 结 构 。 

上 海 凯 泉 获得 了 “上 海 市 质量 金奖 ”“ 上 海 市 科技 百 强 企业 ” “上海 市 名 牌 产 品 ”“ 中 国 质 量 信用 
AAA 级 ”“ 全 国 合同 信用 等 级 AAA 级 ”“ 质 量 、 信 誉 、 服 务 三 优 企 业 ”“ 中 国 具 有 竞争 力 的 商品 商标 ” 
及 “五 星 级 服务 认证 ”等 荣誉 ， 连 续 多 年 人 选 全 国 机 械 500 强 。 

上 海 凯 泉 注重 服务 与 技术 、 业 务 的 结合 ， 实 现 增值 服务 。 运 用 先进 的 EPR 系统 和 CRM 系 统 全 程控 制 
订单 流程 ,300 名 技术 工程 师 为 客户 提供 全 方位 的 专业 方案 支持 。24 个 销售 分 公司 、400 多 个 办 事 处 ， 
服务 网 络 覆 盖 全 国 ， 实 施 “ 蓝 色 舰 队 ” 服 务 和 4 小 时 快速 反应 机 制 ， 随 时 响应 用 户 需求 ， 打 造 性 能 可 靠 的 
业界 精品 。 

面向 未 来 ， 上 海 凯 泉 制 定 了 “引领 中 国 泵 工业 的 崛起 ”的 发 展 战略 ， 致 力 于 核电 、 大 型 火电 、 石 油 
化 工 、 军 工 、 海 水 淡化 等 领域 高 端 泵 产品 的 国产 化 ， 全 力 塑造 一 个 世界 知名 品牌 ， 成 为 具有 国际 竞争 力 
的 跨国 公司 ， 进 入 世界 泵 业 前 十 强 ! 


合肥 工业 园 “ | 


石家庄 工业 园 


上 海 凯 泉 肥 业 (集团 ) 有 限 公司 


SHANGHAI KAIQUAN PUMP (GROUP) CO,, LTD. 





ISBN 978-7-111-61080-9 


ISBN 978-7-111-61080-9 


地 址 : 北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 邮政 编码 : 100037 
电话 服务 网 络 服务 
社 服务 中 心 : (010)88361066 年 鉴 网 ; http: //www.cmiy.com 


销售 一 部 :(010)68326294 门户 网 ; http: //www.cmpbook .com 
销 售 二 部 : (010)88379649 封面 无 防伪 标 均 为 盗版 
销售 购书 热线 ，(010)68320642 E: 300.0075 





787111"610809"> 








THE LINDE GROUP 


a, 





ISBN 978~7-111-61080-9 


ISBN 978-7-111-61080-9 


地 址 ， 北 京 市 百 万 庄 大 街 22 号 。 ”邮政 编码 ，100037 
电话 服务 网 络 服务 
社 服 务 中 心 : (010)88361066 %0: http://www,.cmiy.com 


9"78 


销售 一 部 :(010)68326294 ”门户 网 : http: //www.cmpbook .com 
销 售 二 部 : (010)88379649 ”封面 无 防伪 标 均 为 盗版 
销售 购书 热线 ，(010)68320642 F 定价 ; 300.0076 


7111"610809"> 








